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LA  CHALEUR 


PREMIERE  PARTIE 


LES  PHÉNOMÈNES  ET  LEURS  LOIS 


De  toutes  les  forces  physiques,  la  chaleur  est  celle  dont  il 
nous  importe  le  plus  de  connaître  et  d'approfondir  les  lois.  Non 
seulement  elle  intéresse  directement,  immédiatement,  notre 
propre  existence,  ainsi  que  celle  de  tous  les  êtres  dont  la  vie 
est  indispensable  à  la  nôtre,  mais  son  action  sur  tous  les  corps, 
à  des  degrés  d'ailleurs  bien  divers,  est  si  constante,  qu'on  ne 
conçoit  guère  ce  qu'ils  seraient  sans  elle.  «  Aucun  des  phéno- 
mènes actuels,  dit  M.  Dumas  \  ne  peut  nous  donner  une  idée 
fie  ce  que  deviendrait  la  matière,  si  elle  cessait  d'être  soumise 
à  l'action  de  la  chaleur,  qui  en  agite  les  dernières  particules. 
Nous  apprécions  l'existence  de  la  chaleur  sans  matière,  dans 
le  vide  parfait.  La  matière  sans  chaleur  nous  est  inconnue.  » 

i .  Êlog$  historique  de  Faraday, 
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Si  celle  assertion  de  l'illustre  secrétaire  perpétuel  de  TAca- 
démie  des  sciences  est  vraie  pour  les  corps  inorganiques  quel- 
conques, combien  n'est-elle  pas  plus  évidente  pour  tout  être 
organisé  !  Privation  non  pas  môme  de  toute  chaleur,  mais  seu- 
lement d'un  certain  degré  de  chaleur,  est  pour  tout  corps 
vivant,  animal  ou  végétal,  synonyme  de  mort. 

Qu'on  songe,  en  effet,  à  ce  que  deviendraient  nos  sociétés 
modernes,  même  les  moins  civilisées,  notre  industrie,  nos  arts, 
nos  relations  de  toute  nature  avec  la  population  entière  du 
globe,  si  les  mille  opérations  où  la  chaleur  est  employée  arti- 
ficiellement aujourd'hui  devenaient  impossibles,  venaient  à 
disparaître,  soit  par  le  manque  des  moyens  matériels,  soit 
par  la  perle  du  trésor  des  connaissances  accumulées  relatives 
à  leur  emploi.  Nous  ne  parlons  pas  ici,  bien  entendu,  de  l'usage 
du  feu  dans  les  opérations  domestiques  les  plus  simples  :  il 
faut  remonter  à  nos  sauvages  ancêtres  de  l'âge  de  la  pierre,  et 
même  au  delà,  pour  avoir  une  idée  de  la  vie  des  premiers 
hommes,  alors  qu'ils  n'avaient  point  appris  encore  à  se  i)ro- 
curer  ou  du  moins  à  conserver  le  précieux  élément.  Ou'on 
se  figure  seulement  le  combustible  venant  à  manquer  dans  les 
manufactures,  dans  les  ateliers  de  toutes  sortes,  dans  les 
usines  métallurgiques,  les  hauts  fourneaux,  les  forges,  etc.,  etc.; 
qu'on  imagine  les  machines  à  vapeur  industrielles,  locomo- 
tives ou  marines,  chômant  tout  à  coup  :  quelle  effroyable  per- 
turbation dans  le  monde  entier!  Et  si  ce  chômage  forcé  venait 
à  durer  pendant  seulement  une  génération,  quelle  rétrograda- 
tion dans  le  monde  civilisé!  quelle  décadence! 

Comment  et  dans  quelle  mesure  la  chaleur  intervient-elle 
dans  la  constitution  de  la  matière,  soit  dans  les  corps  inertes, 
soit  dans  les  corps  organisés,  quelles  lois  suivent  ses  varia- 
lions  et  quelles  en  sont  les  conséquences,  voilà  donc  un  pro- 
blème dont  la  solution  s'impose  au  point  de  vue  purement 
scientifique. 

L'importance  de  la  science  de  la  Chaleur  n'est  pas  moindre 
au  point  de  vue  pratique.   Le  fonctionnement  de  l'immense 
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organisme  d'où  dépendent  aujourd'hui  en  grande  partie  et  la 
production  de  la  richesse  et  la  puissance  des  nations  modernes, 
repose  principalement  sur  l'emploi  de  la  chaleur  et  aussi  dès 
lors  sur  l'étude  raisonnée  des  phénomènes  dont  cet  agent  est 
la  source;  il  implique  donc  la  connaissance  approfondie  des 
lois  qui  les  régissent.  Cependant  il  y  a  deux  siècles  à  peine 
que  les  premières  ohservations  un  peu  précises,  que  les  pre- 
mières expériences  méthodiques  relatives  à  ces  phénomènes 
ont  été  instituées  ;  c'est  aussi  à  cette  date  si  récente  que 
remonte  l'invention  de  l'instrument  de  mesure,  dont  l'absence 
rendait  toute  étude  de  la  chaleur  infructueuse,  sinon  impos- 
sible, du  thermomètre  gradué.  Que  savait-on  auparavant  de  la 
chaleur,  des  effets  qu'elle  produit  dans  les  corps,  des  chan- 
gements de  volume  et  d'étal  qui  résultent  de  ses  variations? 
Rien,  ou  presque  rien  :  on  n'avait  sur  tous  ces  j)oinls  d'une  si 
haute  importance  que  des  notions  vagues,  incohérentes,  quel- 
ques données  empiriques.  Heureusement,  comme  il  en  est  de 
fréquents  exemples  dans  riiisloire  des  sciences,  une  invention 
toute  pratique  à  l'origine,  la  découverte  de  la  puissance  de  la 
vapeur  et  de  son  application  connne  force  motrice,  vint  stimuler 
le  zèle  des  physiciens.  Il  leur  fallut  résoudre  maint  problème 
dont  la  solution  était  indispensable  au  perfectionnement  de  la 
machine  à  feu,  et  c'est  ainsi  que  la  conception  de  deux  ou 
trois  chercheurs  de  génie  fut  le  point  de  départ  de  toute  une 
série  de  recherches  purement  scientifiques,  dont  les  résultats 
formèrent  les  premiers  linéaments  d'une  théorie  physique  de 
la  chaleur.  Aux  Papin  et  aux  Newcomen  succédèrent  ainsi  les 
Watt,  les  Lavoisier  et  les  Laplace,  puis  toute  une  pléiade  d'il- 
lustres physiciens,  on  nous  voyons  briller  les  noms  de  Gay- 
Lussac,  de  Dulong,  de  Fourier,  puis  de  Melloni,  de  Prévost,  de 
Davy,  de  Regnault,  de  Magnus,  etc.  Grâce  aux  travaux  de  ces 
laborieux  explorateurs,  à  la  précision  croissante  de  leurs  expé- 
riences, à  leurs  savants  et  profonds  calculs,  les  lois  des  phé- 
nomènes furent  formulées,  et  une  multitude  de  précieuses 
données  expérimentales  s'accumulèrent,  au  grand  avantage  des 
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applications  pratiques,  et  aussi  au  bénéfice  non  moindre  de  la 
théorie.  Toutefois,  au  commencement  de  ce  siècle,  dans  la 
science  de  la  Chaleur,  comme  dans  la  science  de  la  Lumière, 
subsistait  une  grande  lacune. 

Une  question  fondamentale  restait  en  effet  à  résoudre  : 
quelle  était  la  nature  de  la  chaleur?  Sur  ce  point,  les  physi- 
ciens restaient  partagés  entre  deux  hypothèses  également 
admissibles,  semblait-il,  mais  entre  lesquelles  il  importail 
de  se  prononcer,  si  Ton  voulait  édifier  une  véritable  théorie. 
Fallait-il  voir  dans  cet  agent  une  substance  particulière,  une 
matière  subtile  sui  generis,  le  calorique,  sorte  de  fluide  qui 
pénètre  dans  les  interstices  des  molécules  des  corps,  s'y  accu- 
mule, puis  se  répand  au  dehors,  produisant  par  sa  présence 
en  quantité  plus  ou  moins  grande  les  élévations  ou  les  abaisse- 
ments de  température,  les  changements  d'étals,  etc.?  Ou  bien, 
comme  la  lumière,  la  chaleur  est-elle  due  aux  mouvements 
invisibles  des  molécules  de  la  matière  pondérable,  mouvements 
se  transmettant  sous  forme  ondulatoire,  par  l'intermédiaire  du 
milieu  qui  propage  également  les  ondes  lumineuses?  C'est  cette 
seconde  hypothèse  qui  a  définitivement  triomphé  :  le  calorique 
n*esl  plus,  dans  la  science,  qu'un  mot,  auquel  ne  correspond 
aucune  réalité  matérielle;  la  chaleur  n'est  pour  les  physiciens 
qn'un  mode  spécial  de  mouvement.  Toute  une  théorie  nouvelle 
est  née  de  cette  conception  de  la  nature  de  la  chaleur.  Elle  est 
basée  sur  ce  principe,  que  si  la  chaleur  produit  du  mouvement, 
réciproquement  le  mouvement  engendre  de  la  chaleur;  qu'il  y 
a  toujours  équivalence  entre  le  travail  mécanique  et  la  chaleur 
dans  la  mesure  précise  où  les  deux  modes  de  mouvement  sont 
susceptibles  de  se  transformer  l'un  dans  l'autre.  Des  premières 
expériences  de  Rumford,  des  principes  entrevus  par  Sadi- 
Carnot,  peu  à  peu  la  théorie  nouvelle  a  surgi,  formulée  d'abord 
avec  netteté  par  Mayer,  puis  précisée  et  développée  par  les  expé- 
riences et  les  calculs  des  Joule,  des  Clausius,  des  Mackorne- 
Rankine,  des  Ilirn,  des  Thomson.  La  théorie  mécanique  de  la 
chaleur,  ou,  pour  lui   donner  sa  dénomination  scientifique. 
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Ja  Theifnodynûmique,  est  aujourd'hui  consliluée  sur  la  double 
base  du  calcul  mathénialique  et  des  vérifications  expérimen- 
tales. Cette  nouvelle  branche  ou  plutôt  celte  application  nou- 
velle de  la  mécanique  rationnelle  peut  ôtre  considérée  comme 
l'œuvre  capitale  du  dix-neuvième  siècle  dans  le  domaine  des 
sciences  physico-mathématiques. 

Quel  que  soit  l'inlérel  qui  s'attache  aux  vues  théoriques, 
nous  n'oublierons  pas  cependant  que  leur  principal  mérite  est 
de  servir  de  lien  aux  faits.  C'est  donc  aux  faits,  tels  que  nous 
les  présentent  les  observations  patientes  des  savants,  leurs 
délicates  et  minutieuses  expériences,  que  nous  nous  attache- 
rons d'abord,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  dans  les  trois  premiers 
volumes  de  cet  ouvrage.  Ce  n'est  qu'après  avoir  donné,  dans 
cette  première  partie,  la  description  des  phénomènes  de  la  cha- 
leur et  l'exposé  élémentaire  des  lois  qui  les  régissent,  que  nous 
essayerons  de  présenter  au  lecteur  une  esquisse  des  principes 
sur  lesquels  repose  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  et  des 
expériences  qui  l'ont  confirmée.  D'ailleurs  on  n'attendra  pas 
de  nous  une  démonstration  rigoureuse  de  ces  principes,  puis- 
qu'elle exigerait  des  développements  mathématiques  qui  nous 
feraient  sortir  de  notre  cadre  et  de  notre  programme.  Mais  nous 
nous  attacherons  aux  faits  qui  justifient  cette  conception  gran- 
diose et  aux  importantes  conséquences  qui  en  découlent. 


CHAPITRE   PREMIER 


LA  CHALEUR  DANS  LA  NATURE 


§   1.    LA    CHALEUR    ET    LE    MOUVEMENT    A    LA    SURFACE   DU   GLOBE   TËRRESIRE. 

Le  mouvement,  à  la  surface  de  la  Terre,  paraît  inséparable 
de  la  chaleur.  On  pourrait  aisément,  croyons-nous,  généraliser 
cette  assertion  et  l'étendre  à  tous  les  corps  de  l'univers.  Mais 
nous  n'avons  en  vue  ici  que  les  phénomènes  de  mouvement  les 
plus  immédiatement  observables,  et  nous  laisserons  de  côté  la 
rotation  de  notre  planète  et  son  mouvement  de  translation,  qui 
sont  du  domaine  des  faits  cosmiques  et  ressorlissent  à  l'astro- 
nomie. 

Considérons  d'abord  les  mouvements  qu'on  observe  dans  le 
monde  inorganique,  et  montrons  quelle  dépendance  étroite 
existe  entre  eux  et  la  chaleur.  Prenons  en  premier  lieu  ceux 
qui  affectent  les  masses  solides  dont  l'écorce  terrestre  est 
constituée.  Dans  leur  ensemble,  ces  masses,  disj)0sées  généra- 
lement, comme  la  géologie  nous  l'enseigne,  en  couches  super- 
posées et  concentriques,  paraissent  en  équilibre.  Mais  ce  n'est 
là  qu'une  apparence  :  en  réalité,  loin  d'être  stable,  cet  équi- 
libre est  perpétuellement  oscillant,  par  suite  des  mouvements 
intestins  qui,  des  couches  internes  ou  du  noyau,  se  commu- 
quent  aux  couches  superficielles  :  tremblements  de  terre, 
éruptions  volcaniques,  soulèvements  ou  affaissements,  les  uns 
soudains,  les  autres  d'une  grande  lenteur,  ébranlent  d'une  façon 
pour  ainsi  dire  continue  le  sol  des  continents  et  des  îles  comme 
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celui  sur  lequel  reposent  les  masses  liquides  des  océans  et  des 
mers.  Dans  son  récent  ouvrage  sur  Les  volcans  et  les  tremble^ 
ments  de  terre^  le  professeur  Fuchs,  traitant  de  la  question  de 
la  durée  et  de  la  fréquence  de  ces  derniers  phénomènes, 
constate  que  la  statistique  des  tremblements  de  terre  enregistrés 
par  les  savants  ne  se  rapporte  qu'à  une  faible  partie  de  la 
surface  terrestre.  Néanmoins  leur  nombre  et  celui  de  leurs 
secousses  sont  assez  grands*  pour  que  ce  savant  arrive  à  une 
conclusion  formulée  en  ces  termes  :  «  Il  n'y  a  donc  point  de 
jours  ni  même  d'heure  sans  tressaillements  terrestres.  On  peut 
même  soutenir  sans  exagération  que  la  Terre  est  dans  un  état 
perpétuel  d'ébranlement  et  de  mouvement,  soit  sur  un  point, 
soit  sur  un  autre  de  sa  surface.  »  Diverses  hypothèses  ont  été 
proposées  pour  expliquer  les  phénomènes  volcaniques  et  les 
mouvements  qui  affectent  la  partie  solide  de  l'écorce  terrestre 
et  ces  hypothèses  partagent  encore  les  opinions  des  savants. 
Suivant  les  uns,  le  noyau  de  notre  globe  conserve  encore  au- 
jourd'hui dans  la  plus  grande  partie  de  sa  masse  sa  fluidité 
originelle;  au-dessous  de  la  croûte  solidifiée,  relativement 
mince,  constituant  le  sol,  se  trouve  une  masse  que  sa  haute 
température  rend  incandescente  et  maintient  tout  entière  à 
l'état  de  fusion  ignée.  Les  fluctuations  accidentelles  ou  pério- 
diques subies  par  cette  masse  liquide,  les  dégagements  de 
gaz  ou  de  vapeurs  qui  résultent  de  l'infiltration  des  eaux  de  la 

i.  «  De  1865  jusqu'à  b  fin  de  1875,  dit  M.  Fuchs,  j*ai  eu  connaissance  de  1184  trem- 
blements de  teiTe,  qui  se  firent  en  517  endroits  différents.  L'Allcmiigne  (y  compris  TAu- 
iriche  allemande),  qui  compte  parQii  les  pays  les  plus  pauvres  en  tremblements  de  terre, 
présente  pendant  cette  période  94  tremblements  de  terre  en  divers  endroits. 

f  De  ces  1184  tremblements  de  terre,  quelques-uns  ne  comprennent  qu'un  fcul  choc; 
beaucoup  durèrent  plusieurs  semaines  ou  plusieurs  mois,  et  certains  durèrent  même  plu- 
sieurs années.  On  a  noté  pour  chaque  jour  particulier  de  cette  période  de  neuf  ans  un  ou 
plusieurs  ébranlements.  Du  i*'  au  6  mai  1870,  la  seule  ville  de  Yokohama  éprouva 
123  chocs,  et  lorsque  la  ville  de  Batang,  en  Chine,  fut  détruite  le  10  avril  1871,  les  secousses 
qui  suivirent  cette  catastrophe  durèrent  presque  sans  interruption  pendant  dix  jours,  de 
façon  que  le  sol  était  agité  conune  un  vaisseau  sur  une  mer  houleuse.  Pendant  un  de  ces 
tremblements  de  terre  qui  dura  plusieurs  mois,  en  1868,  à  l'île  Hawaï,  on  compta,  pendant 
le  mois  de  mars  seulement,  SOOO  secousses,  et  encore  avait-on  négligé  de  tenir  compte  des 
plus  faibles.  »  (Le$  volcans  et  let  tremblemenU  de  terre,  1  vol.  de  la  Bibliothèque  scienti- 
fique intematioiiale.) 
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mer  dans  ces  profondeurs,  sont  les  causes  des  éruptions  vol- 
caniques et  des  tremblements  de  terre  qui  précèdent  ou  accom- 
pagnent ces  éruptions.  D'autres  estiment  que  le  noyau  intérieur 
de  la  Terre  est  solidifié  depuis  longtemps,  sinon  entièrement, 
du  moins  sur  une  grande  épaisseur;  mais  ils  accordent,  pour 
expliquer  les  laves  vomies  par  les  bouches  des  cratères,  qu'il 
existe  encore  des  couches  incandescentes  et  fluides,  des  lacs 
ignés  au-dessous  de  toutes  les  régions  de  nature  volcanique. 
Qu'on  adopte  l'une  ou  l'autre  de  ces  hypothèses,  ou  même 
qu'on  se  borne  à  invoquer  les  réactions  chimiques  subies  par 
les  matériaux  des  couches  intérieures  du  globe,  toujours  est-il 
que  c'est  la  chaleur  qui  est,  pour  les  uns  comme  pour  les 
autres,  la  cause  déterminante  des  mouvements  incessants  dont 
l'écorce  solide  de  notre  planète  est  le  siège. 

Quant  aux  soulèvements  et  aux  affaissements  lents  de  ce 
même  sol,  aux  mouvements  qui  en  certains  points  abaissent 
le  niveau  des  continents,  en  d'autres  points  le  font  s'exhausser 
progressivement  au-dessus  de  l'océan,  c'est  à  des  contractions 
et  à  des  dilatations  intérieures  qu'on  les  attribue,  et  par  consé- 
quent c'est  encore  à  des  variations  de  chaleur  qu'on  en  doit 
faire  remonter  la  cause. 

Si,  de  l'écorce  solide  du  globe,  nous  passons  à  la  partie  fluide, 
aux  océans  et  aux  mers,  puis  à  l'enveloppe  atmosphérique, 
nous  ne  constatons  plus  seulement  des  mouvements  acciden- 
tels, des  secousses  ou  des  convulsions  se  succédant  à  des 
intervalles  plus  ou  moins  rapprochés,  distincts  toutefois,  mais 
une  mobilité  perpétuelle.  Les  masses  profondes  des  eaux  aussi 
bien  que  les  couches  de  l'air  sont  dans  un  état  continuel  d'agi- 
tation, se  divisant  en  courants  plus  ou  moins  réguliers  ou  perma- 
nents, plus  ou  moins  variables  dans  leur  intensité  ou  leur 
direction  :  ce  sont  les  fluctuations  incessantes  de  ces  courants 
qui  font  des  études  météorologiques  une  science  si  délicate  et 
si  difficile.  D'autre  part,  à  la  surface  même  des  terres,  sur  les 
continents  et  les  îles,  les  vapeurs  suspendues  dans  l'atmosphère 
sous  forme  de  nuages,  déversées  par  les  pluies  ou  condensées 
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en  neiges  sur  les  sommets,  sont  Torigine  de  ces  innombrables 
cours  d'eau,  ruisseaux,  rivières  et  fleuves,  qui  suivent  la  pente 
des  terrains,  les  inclinaisons  des  versants  en  obéissant  à  la 
pesanteur,  pour  rassembler  leurs  eaux  et  finalement  les  repor- 
ter au  réservoir  commun  :  la  mer.  Or,  si  la  gravilé  est  la  force 
qui  précipite  les  eaux,  préside  à  leur  écoulement,  en  un  mot 
produit  le  mouvement  en  vertu  duquel  elles  se  rapprochent  de 
la  surface  du  sol,  si  c'est  à  la  même  force  que  sont  dus  les 
mouvements  d'ascension  ou  de  précipitation  des  fluides  aéri- 
formes,  c'est  une  autre  force,  la  chaleur,  qui  rompt  sans  cesse 
l'équilibre  tendant  à  s'établir,  c'est  elle  qui  est  l'origine  des 
courants  océaniques,  la  cause  de  la  circulation  perpétuelle 
dont  les  profondeurs  de  l'océan  comme  les  régions  élevées  de 
l'air  sont  le  théâtre. 

L'inégalité  de  température  des  contrées  voisines  de  l'équa- 
teur  et  des  régions  voisines  des  pôles,  sous  l'influence  de  la 
radiation  solaire,  produit  un  appel  constant  des  couches  d'air 
froides  des  pôles  vers  l'équateur,  par  le  fait  de  la  raréfaction 
et  de  l'ascension  des  masses  d'air  échauffées  des  zones  tropi- 
cales, déterminant  ainsi  un  courant  inverse  de  l'équateur  aux 
pôles  ;  ces  vents  généraux  et  dominants  éprouvent  des  pertur- 
bations locales,  dont  l'origine  est  due  pareillement  aux  inéga- 
lités de  la  température  provenant  de  circonstances  diverses. 
De  même  l'action  des  rayons  solaires  sur  les  eaux  des  mers 
provoque  la  formation  de  vapeurs  qui,  mêlées  à  l'air,  sont 
transportées  tantôt  à  l'état  de  vapeur  invisible,  tantôt  à  l'état 
de  nuages,  selon  le  degré  de  saturation  des  couches  aériennes. 
Que,  par  le  fait  d'un  refroidissement  local,  résultant  le  plus 
souvent  de  l'ascension  graduelle  des  masses  d'air  venues  de 
l'océan,  la  condensation  de  ces  vapeurs  dépasse  une  limite  qui 
dépend  elle-même  de  la  température,  et  la  précipitation  a  lieu 
sous  forme  de  pluie  ou  de  neige.  Ainsi  se  renouvelle  sans  cesse 
l'eau  des  sources,  des  rivières  et  des  fleuves,  qui,  selon  l'expres- 
sion de  Glausius,  «  forment  la  moitié  d'un  cours  circulaire 
dont  la  seconde  moitié  se  trouve  dans  les  nuages  ». 
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Nous  étudierons  plus  tard,  avec  les  développements  néces- 
saires, les  mouvements  de  l'atmosphère  et  des  mers,  que  nous 
ne  faisons  ici  que  constater,  n'ayant  en  ce  moment  d'autre 
intention  que  de  montrer  leur  relation  avec  la  chaleur. 

Mais  il  est  aisé  de  voir  que  cette  relation  est  plus  étroite 
encore  que  nous  ne  venons  de  le  dire.  En  effet,  la  mobilité 
que  nous  voyons  être  une  propriété  particulière  des  corps 
lorsqu'ils  prennent  l'état  liquide  ou  l'état  gazeux,  disparaît  à 
peu  près  complètement  dès  que,  par  un  abaissement  suffi- 
sant de  température,  ils  affectent  l'élat  solide.  Un  certain  degré 
de  chaleur  est  nécessaire  pour  que  le  mouvement  des  molé- 
cules puisse  s'effectuer  librement,  comme  on  le  voit  dans  les 
liquides  ;  un  degré  encore  plus  élevé  transforme  ceux-ci  en 
gaz  ou  en  vapeurs,  dont  les  molécules  sont  d'elles-mêmes  en 
perpétuel  mouvement.  Qu'on  suppose  donc  que  la  Terre  entière, 
des  pôles  à  l'équateur,  soit  soumise  à  la  basse  température  qui 
règne  dans  les  régions  polaires  pendant  leurs  longues  nuits 
hivernales.  A  l'agitation  actuelle,  aux  courants  de  l'océan  et  de 
Tair  qui  existent  aujourd'hui,  va  succéder  une  immobilité  pres- 
que absolue.  Un  froid  encore  plus  intense,  celui  par  exemple  qui 
règne  au  delà  des  limites  de  l'atmosphère  ou  dans  les  espaces 
célestes*,  congèlerait  toute  la  masse  des  eaux  de  la  mer,  toutes 
les  vapeurs  de  l'atmosphère,  qui,  faisant  alors  partie  intégrante 
de  l'écorce  solide  du  globe,  participeraient  à  son  immobilité. 

Nous  avons  cité  dans  notre  premier  volume  un  passage 
d'un  intéressant  mémoire  de  Lavoisier'  où  cette  hypothèse  des 
variations  de  la  température  du  globe  terrestre  est  développée, 
et  nous  reproduisons  ici  ce  qui  a  trait  aux  conséquences  d'une 
extrême  diminution  de  chaleur  :  c<  Si  la  Terre,  dit-il,  se  trou- 
vait tout  à  coup  placée  dans  des  régions  très  froides,  par 
exemple  de  Jupiter  et  de  Saturne,  l'eau  qui  forme  aujourd'hui 

i.  D'après  les  calculs  de  Pouillet,  la  température  de  l'espace  est  d'enTiron  i42  degrés  au- 
dessous  de  celle  de  la  glace  ou  de  zéro. 

2.  Vues  généralet  sur  la  formation  et  la  contiiiuiion  de  l'atmosphère  delà  Terrc^  tome  U 
des  Œuvres  complètes  de  Lavoisier. 
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nos  fleuves  et  nos  mers,  et  probablement  le  plus  grand  nombre 
des  liquides  que  nous  connaissons,  se  transformerait  en 
montagnes  solides,  en  rochers  très  durs,  d'abord  diaphanes, 
homogènes  et  blancs,  comme  le  cristal  de  roche,  mais  qui, 
avec  le  temps,  se  mêlant  avec  des  substances  de  différentes 
natures,  deviendraient  des  pierres  opaques  diversement  colo- 
rées. Dans  cette  supposition,  Tair  ou  au  moins  une  partie  des 
substances  aériformes  qui  le  composent,  cesserait  sans  doute 
d'exister  dans  l'état  de  fluide  invisible,  faute  d'un  degré  de 
chaleur  suffisant;  il  reviendrait  donc  à  l'état  de  liquidité,  et 
ce  changement  produirait  de  nouveaux  liquides  dont  nous 
n'avons  aucune  idée.  » 

Au  temps  où  Lavoisier  faisait  ces  conjectures,  tous  les  gaz 
n'avaient  pu  encore  être  liquéfiés.  Aujourd'hui  l'expérience  a 
justifié  ces  prévisions  hardies.  L'acide  carbonique,  l'oxygène, 
l'hydrogène,  à  des  températures  extrêmement  basses  et  sous 
des  pressions  considérables,  ont  été  liquéfiés  et  même  en 
partie  solidifiés.  On  peut  donc  hardiment  supposer  un  abais- 
sement de  température  assez  grand  pour  que  la  Terre  entière 
ne  soit  plus  qu'un  bloc  solide  sans  atmosphère  el  sans  mers, 
à  la  surface  duquel  tout  mouvement  visible  aurait  cessé.  De 
sorte  que,  si  la  chaleur  interne  du  noyau  venait  également  à 
disparaître,  notre  planète  ne  conserverait  plus,  de  tous  les 
mouvements  qui  en  agitent  les  diverses  parties,  que  sa  rota- 
tion et  sa  translation  circumsolaire*.  A  sa  surface,  comme  à 

1.  Une  telle  hypothèse  semble  réalisée  dans  un  corps  céleste  qui  tient  à  la  Terre  par  un 
lien  étroit.  Tout  fait  croire  que  la  Lune  est  à  la  fois  prifée  d'atmosphère  et  dVau.  S*il  reste 
encore  des  doutes  sur  la  parfaite  immobilité  qui  régnerait  à  sa  surface,  s'il  est  possible  que 
de  temps  k  autre  des  changements  s'effectuent  dans  son  sol,  comme  divers  observateurs  ont 
cru  le  remarquer  il  y  a  quelques  années,  toujours  est-il  que  ces  changements  auraient  une 
cause  non  pas  extérieure,  mais  interne  :  les  réactions  du  noyau  sur  l'écorce.  Mais  la  privation 
d'eau  et  d*air  ne  peut  être  ici  attribuée  à  l'absence  de  chaleur. 

Nous  n'av9ns  rien  dit  du  mouvement  des  masses  océaniques  qui  constitue  les  marées  ter- 
resli*es,  la  cause  en  étant  due  à  l'action  de  la  gravité  de  la  Lune  et  du  Soleil.  Mais  il  est  clair 
qu'avec  la  solidification  des  eaux,  qu'occasionnerait  le  froid  intense  dont  nous  avons  parlé, 
l'oscillation  semi-diurne  cesserait  d'exister,  de  sorte  que  ce  mouvement  est  aussi  sous  la 
dépendance  de  la  chaleur  et  cesserait  dès  que  le  froid  deviendrait  assez  intense  pour  con- 
geler les  eaux  de  l'Océan.  C'est  ce  que  reconnaît  Delaimay  dans  son  étude  sur  le  ralentisse- 
ment du  mouvement  de  rotation  de  la  Terre. 
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son  intérieur,  règnerail  rimmobilité  absolue.  Les  flux  pério- 
diques ou  sporadiques  des  météores  d'origine  cosmique,  bolides, 
étoiles  filantes,  seraient  les  seuls  mouvements  visibles  à  la 
surface  de  notre  planète.  EIncore  faut-il  ajouter  que  ce  bom- 
bardement n'offrirait  plus  alors  le  spectacle  varié  des  globes  de 
feu  ou  des  fusées  étincelantes  dont  le  ciel  de  nos  nuits  est  si 
fréquenunent  parsemé,  puisque  la  lumière  des  météores  est 
due  uniquement  à  la  transformation  en  chaleur  de  la  force 
vive  dont  ils  sont  animés,  sous  l'influence  de  la  résistance 
opposée  par  Tair  à  leur  mouvement. 


§  2.  LA  CHALEUR  ET  LA  VIE  A  LA  SURFACE  DE  LA  TERRE. 

On  vient  de  voir  quel  rôle  la  chaleur  et  ses  variations  jouent 
dans  les  mouvements  des  corps  inorganiques;  son  influence 
n'est  pas  moindre  sur  le  monde  des  corps  organisés  ou  vivants. 
Tout  le  monde  sait  que  les  végétaux,  comme  les  animaux, 
pour  vivre,  croître,  se  développer,  ont  besoin  d'une  certaine 
quantité  de  chaleur;  quand  la  température  du  milieu  où  ils 
sont  plongés  n'est  pas  comprise  entre  des  limites  déterminées, 
variables  selon  les  espèces,  les  fonctions  vitales  sont  impos- 
sibleSy  le  végétal  ou  l'animal  périt.  De  plus,  certaines  de  ces 
fonctions  sont  elles-mêmes  productrices  de  chaleur,  comme 
certaines  autres  en  consomment  ou  en  absorbent.  Les  conditions 
de  cette  action  réciproque  de  la  chaleur  et  de  la  vie  sont  plus 
ou  moins  complexes,  selon  le  degré  de  complexité  de  l'orga- 
nisme lui-même.  Pour  en  donner  dès  maintenant  un  aperçu, 
citons  quelques  passages  empruntés  à  l'ouvrage  remarquable 
qu*a  pid)lié  sur  ce  sujet  le  savant  professeur  qui  occupe  la  chaire 
de  Physique  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  M.  Gavarrel  : 

a  Depuis  l'animal  le  plus  haut  placé  dans  l'échelle  zoolo- 
gique jusqu'au  dernier  zoophyte,  depuis  la  plante  la  plus 
parfaite  jusqu'au  végétal  le  plus  simple,  l'être  vivant,  pris 
dans  les  conditions  physiologiques  normales  de  son  existence 
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el  de  son  développement ,  et  protégé  contre  l'action  réfrigé- 
rante de  1  evaporalion,  se  montre,  partout  et  toujours,  doué 
d'une  température  supérieure  à  celle  de  l'air  ou  de  l'eau  qui 
l'entoure.  La  production  de  chaleur  est  le  fait  le  plus  général 
et  le  plus  constant  de  la  vie.  Mais  la  vie  ne  se  maintient  qu'à 
la  condition  d'une  action  continuelle  et  réciproque  du  milieu 
ambiant  et  de  l'être  organisé  l'un  sur  l'autre.  C'est  dans  l'étude 
de  ces  rapports  nécessaires  et  incessants  de  l'être  vivant  avec 


Fig.  1.  —  l.»  végétation  <lan$  la  zone  (ero|iérée;  vur  ^>rise  HanK  la  vallée  de  Yos^tnili. 

tout  ce  qui  l'entoure  que  nous  avons  du  chercher,  et  que  nous 
avons  trouvé,  la  cause  réelle  de  celte  pi'oduclion  de  chaleur  si 
rcmarquahle  et  si  bien  démontrée. 

(c  L'animal  emprunte  de  l'oxygène  au  milieu  ambiant,  et 
brûle  les  matériaux  organiques  que  la  digestion  verse  dans 
son  sang.  Ces  combustions  lentes,  complètes  ou  incomplètes, 
dont  les  produits  sont  éliminé^  par  les  voies  respiratoires,  la 
peau  el  les  divers  émonctoires  de  l'économie,  lui  fournissent 
toute  la  chaleur  nécessaire  pour  maintenir  sa  température. 
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'y  f>:i  ;;srairjr*  ^t  k:î  fîajnî  pr^ooent  place  à  •>k»r  des  ani- 
m;>ij{,  (jfftïïiir:  »>rix^  ell»r*  ah!^>r^j*rot  dr  l'oiTûvne.  brûlent  des 
ttikU^VK^.  ht';ihuv\nf:ii^  kI  pr»jdiji^nl  de  b  chalrar. 

^<  Du  tuhUïKUl  OÙ  commence,  eî  tant  «pie  dore  le  niMOvemenl 
d^  v/r<:f>tation,  b  plante  puise,  dans  la  terre  par  ses  racines 
et  fhti-i  l'air  par  ses  feuilles,  de  Teau.  iJes  sels,  de  Tammo- 
niaqiif!  et  de  l'acide  cariionique.  Avec  ces  éléments  minémiur 
elle  fahrifpje,  de  toutes  piêc»?s,  les  matières  organique:^  néces- 
:4aire>  â  .^^n  développement,  et  destinées  à  former  ullérieu* 
rernent  la  base  de  l'alimentation  des  animaux.  Ce  travail 
d*a.s.v>r:iation  d'éléments  minéraux,  empruntés  au  sol  et  à 
ratmos|>hêre,  a  \Kmr  but  et  pour  résultat  la  production  de  la 
molécule  organique;  les  parties  vertes  des  végétaux  ne  pos- 
sèdent pas  d'autre  source  de  chaleur'.  j> 

Il  ne  s'agit  là  que  de  la  chaleur  propre  aux  êtres  vivants, 
c'estrà-dire  de  la  chaleur  développée  ou  consommée  au  sein  de 
leur  organisme  ;  mais  une  relation  non  moins  étroite  lie  leur 
exii^lence  à  la  température  du  milieu  ambiant.  Chez  les  animaux 
supérieurs  ou  inférieurs,  comme  chez  les  plantes,  la  tempéra- 
ture interne  est  toujours  en  excès  sur  celle  de  ce  milieu,  et  cet 
excès  varie  considérablement  d'une  espèce  à  Tautre  ;  mais  Tin- 
fluence  exercée  par  la  chaleur  externe  sur  les  phénomènes  de 
la  vie.  végétale  ou  animale  n'a  pas  moins  d'importance  que  la 
rlialeur  propre  à  l'organisme,  car  c'est  d'elle  que  dépend,  en 
grande  pajlic  du  moins,  la  distribution  des  êtres  vivants  à  la 
sMvhvAi  du  globe,  la  plus  ou  moins  grande  richesse  ou  la  plus 
ou  moins  grande  variété  des  flores  et  des  faunes.  Il  est  vrai  que 
la  clialeiir  n'est  pas  alors  le  seul  agent  physique  qui  intervienne 
dans  crtle  distribution;  la  lumière  a  sa  pari  d'influence,  ou,  ce 
qui  revient  au  même,  la  chaleur  agit  diversement  selon  qu'elle 
(îsl  ou  non  accompagnée  de  lumière  ;  l'can  exerce  une  action 
notable,  el  la  chaleur  humide  produit  des  effets  bien  différents, 
souvent  opposés,  à  ceux  de  la  chaleur  sèche.  Ecoutons  ce  que 

1 .  \h'  la  chaleur  produite  par  Ict  êtres  vivants,  par  J.  Gavarrct.  Paiis,  1855. 
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(lit  sur  tous  ces  points,  en  ce  qui  concerne  les  plantes,  un 
physicien  naturaliste  que  nous  avons  eu  plusieurs  fois  déjà 
Foccasion  de  citer  : 

ce  La  végétation  de  chaque  espèce,  dit  M.  Ch.  Martins,  cor- 
respond à  une  section  déterminée  de  l'échelle  thermomé- 
trique. Au-dessous  d'un  certain  degré  de  froid,  la  plante 
périt;  elle  meurt  également  si  le  thermomètre  dépasse  un 
certain  degré  de  chaleur;  elle  ne  prospère  qu'entre  des  limites 
de  température  fixes  et  invariables.  Cette  échelle  thermomé- 
trique est  loin  d'être  la  môme  pour  toutes  les  plantes  :  le  règne 
végétal  présente  à  cet  égard  des  diversités  infinies.  Le  mélèze, 
le  bouleau  nain  supportent  des  froids  de  40  degrés  au-dessous 
de  zéro,  qui  congèlent  le  mercure,  tandis  qu'un  grand  nombre 
de  palmiers,  d'orchidées  tropicales  ou  de  fougères  arbores- 
centes succombent  lorsque  le  thermomètre  marque  encore 
10  degrés  au-dessus  de  zéro.  Il  est  des  plantes  qui  vivent  cou- 
chées sur  le  sable  des  déserts  d'Afrique,  dont  la  chaleur 
atteint  souvent  de  60  à  80  degrés  centigrades,  tandis  que  les 
plantes  alpines  ou  boréales  se  flétrissent  si  le  thermomètre  se 
soutient  pendant  quelques  jours  à  10  degrés  au-dessus  de 
zéro.  Il  est  cependant  encore  un  point  thermométrique  impor- 
tant à  considérer  :  c'est  celui  où  chaque  espèce  commence  à 
entrer  en  végétation.  Une  plante,  en  effet,  peut  supporter  un 
froid  de  15  degrés  au-dessous  de  zéro  et  ne  donner  signe  de 
vie  que  lorsque  le  thermomètre  en  marque  6  au-dessus.  Il 
n'est  pas  d'ami  des  montagnes  qui  n'ait  vu  avec  ravissement 
les  saxifrages  et  les  soldanelles  en  fleur  baignées  par  l'eau  ruis- 
selant des  champs  de  neiges  éternelles  qui  blanchissent  les 
Alpes  :  cette  eau  a  une  température  supérieure  à  zéro  de 
quelques  dixièmes  seulement,  et  celle  de  l'air  ne  dépasse  pas 
5  ou  6  degrés.  J'ai  môme  vu  la  soldanelle  cachée  sous  des 
voûtes  de  neige  fermées  de  toutes  parts.  Dans  ces  cavités,  la 
température  de  l'air  et  celle  de  l'eau  sont  nécessairement  à 
zéro;  cette  basse  température  est  cependant  suffisante  pour 
faire  germer  et  fleurir  la  soldanelle.  D'un  autre  côté,  les  coco- 
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lîei^  et  les  végétaux  de  la  zone  torride  sont  insensibles  aux 
températures  qui  n'atteignent  pas  15  ou  20  degrés.  Tous  les 
printemps  nous  avons  la  preuve  de  ces  vérités  longtemps 
méconnues.  Nous  voyons  les  plantes  de  nos  jardins  entrer 
successivement  en  végétation  à  mesure  que  le  thermomètre 
s'élève  au  degré  où  la  chaleur  agit  efficacement  sur  leur  vita- 
lité. Chaque  espèce  a  donc  son  thermomètre  particulier,  dont 
le  zéro  correspond  à  la  température  la  plus  basse  à  laquelle  sa 
végétation  est  encore  possible.  Ce  zéro  est  toujours  supérieur 
à  celui  de  nos  thermomètres,  qui  correspond  à  la  température 
de  la  glace  fondante  ^  » 

La  chaleur  est  un  élément  si  essentiel  à  la  vie  des  végétaux 
comme  à  celle  des  animaux,  que  rien  n'est  plus  difficile  que  de 
naturaliser  dans  une  contrée  une  espèce  animale  ou  végétale 
provenant  d'une  autre  contrée  :  entre  autres  conditions  de 
réussite,  celle  de  l'identité  des  extrêmes  de  la  température  dans 
les  climats  des  deux  contrées  est  absolue.  Si  elle  n'est  point 
satisfaite,  la  naturalisation  est  toujours  précaire  et  subordonnée 
au  secours  et  aux  soins  de  l'homme.  Aussi,  comme  le  dit 
M.  Martins,  «  rien  de  plus  rare  que  les  naturalisations  com- 
plètes. »  Il  ajoute  avec  non  moins  de  raison  :  a  Non  content 
de  naturaliser  les  plantes  et  les  animaux  utiles,  l'homme  a 
prétendu  les  acclimater.  Il  s'est  flatté  de  l'espoir  qu'un  végétal 
provenant  d'un  pays  chaud  s'habituerait  peu  à  peu  à  un  climat 
plu.s  rigoureux;  il  a  cru  que  la  graine  récoltée  sur  l'individu 
cultivé  dan»  sa  nouvelle  patrie  donnerait  des  sujets  plus  ro- 
hîïhUtH,  IkHice  chimère!  comme  l'a  dit  Dupetit-Thouars.  Le 
i/'^étal  vit  tant  que  le  thermomètre  et  l'hygromètre  se  maiu- 
imiuitui  ihn^  les  limit^5S  qu'il  peut  supporter;  cette  limite 
#l^(fa>ii^V5,  il  \)é:ni.  Chaque  hiver  rigoureux  est  pour  les  horli- 
rHÏU'MT^  pa»ftioanc«  une  source  d'amères  déceptions.  L'arbre 
4\non  croyait  zixWin'àUt,  parce  qu'il  avait  traversé  plusieurs 
lij^cr*  M^mblablcft  â  ceux  de  son  pays,  meurt  dès  que  le  Iher- 

\    ÎM   h^ih^fQ  am  Sahara;  la  Géùijraphie  botanique  et  ses  progrès  les  pins  récents. 
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momètre  s'abaisse  au-dessous  du  minimum  de  son  climat 
natal.  Les  grands  hivers  de  1709,  1789,  1820  et  1830  (on  peut 
ajouter  aujourd'hui  et  de  1879)  ont  tué  des  arbres  que  nous 
sommes  habitués  à  considérer  comme  indigènes,  tels  que  les 
noyers,  les  châtaigniers  et  les  mûriers.  Tous  les  vingt  ans  les 
oliviers  de  la  Provence  et  les  orangers  de  la  Ligurie  meurent 
de  froid  sur  un  point  ou  sur  un  autre.  Leur  mort  nous  rappelle 
que  dans  les  contrées  d'où  ils  proviennent,  le  mercure  ne  des- 
cend jamais  au-dessous  du  point  de  congélation.  Ce  que  j'ai 
dit  des  végétaux  est  également  vrai  des  animaux  :  leur  accli- 
matation est  une  chimère.  Chaque  espèce  vit  et  se  reproduit 
dans  certaines  conditions  de  température  et  d'alimentation  ;  en 
dehors  de  ces  conditions,  elle  meurt'.  » 

Si  un  certain  degré  de  chaleur  est  nécessaire  pour  que  la 
plante  entre  en  végétation,  il  faut  une  somme  déterminée  du 
môme  agent  pour  produire  l'épanouissement  de  ses  fleurs  et 
la  maturation  de  ses  fruits.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  ici  que 
la  température  ne  suffit  pas  ;  l'élément  le  plus  actif  est  la 
lumière  ou,  pour  parler  plus  exactement,  la  chaleur  lumineuse. 

Si  l'on  veut  se  rendre  compte  de  l'influence  que  les  radia- 
tions lumineuses  et  calorifiques  exercent  sur  le  développement 
et  la  vie  des  végétaux,  sur  le  développement  et  la  vie  des 
animaux,  il  n'est  pas  besoin  de  suivre  dans  leurs  détails  les 
analyses  des  physiologistes  qui  ont  étudié  la  question.  Les 
conclusions  qui  en  résultent  ne  sont-elles  pas  écrites  en  traits 
frappants,  visibles  et  palpables,  dans  les  flores  et  les  faunes 
des  divers  climats?  Le  voyageur  qui  parcourt,  dans  l'ancien 
comme  dans  le  nouveau  Monde,  les  ^ones  successives  com- 
prises entre  l'équateur  et  les  pôles,  ou  seulement  entre  les 
tropiques  et  les  cercles  polaires,  voit  se  dérouler  sous  ses  yeux 
des  paysages  si  caractérisliques,  qu'il  peut  se  rendre  compte, 
au  seul  aspect  de  la  végétation,  du  degré  de  latitude  ou  d'altitude 
auquel  il  se  trouve.  La  nature  vivante,  sous  sa  double  manifes- 

i.  Ch.  Nartins,  loc.'cii. 
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tatioD  de  vie  végétale  et  de  vie  animale,  passe  par  des  nuances 
insensibles  qui  affectent  à  la  fois  les  espèces,  et  dans  chaque 
espèce  les  dimensions,  le  port,  etc.,  du  sol  glacé  de&  régions 
arctiques,  à  peine  recouvert  d'un  maigre  lichen,  aux  luxu- 
riantes forôls  vierges  des  tropiques  (voy.  fig.  i,  pi.  I  et  pi.  II). 

La  science  qui  a  reconstitué,  par  l'étude  approfondie  des 
terrains  de  sédiment,  les  flores  et  les  faunes  des  époques  géo- 
logiques, nous  apprend  que,  dans  le  passé  de  la  Terre,  pendant 
ces  périodes  que  des  millions  d'années  séparent  de  la  nôtre, 
la  chaleur  a  joué  un  rôle  plus  important  encore  qu'aujourd'hui 
sur  les  productions  des  deux  règnes.  Toutefois  il  importe  de 
remarquer,  comme  nous  l'avons  fait  déjà,  que  dans  des  phéno- 
mènes aussi  complexes  que  ceux  dont  les  êtres  organisés  nous 
offrent  le  tableau,  la  chaleur  n'est  pas  le  seul  agent  physique 
essentiel  à  leur  développement  normal.  Mais  h.  coup  sûr,  par- 
tout où  il  y  a  vie,  on  peut  être  assuré  qu'il  y  a,  à  la  fois,  pro- 
duction et  consommation  de  chaleur. 

L'astronomie,  la  physique  du  globe,  la  géologie  concourent 
à  démontrer  que,  pendant  cette  longue  histoire  du  développe- 
ment de  notre  planète,  les  climats  ont  subi  sur  toute  la  surface 
du  globe  des  changements  considérables.  Les  végétaux  qui 
caractérisent  les  premières  périodes,  les  plus  chaudes,  celles 
de  la  houille  et  de  la  craie,  appartiennent  à  des  familles  crypto- 
games; leurs  dimensions  gigantesques  indiquent  une  puissance 
de  végétation  dont  il  ne  reste  plus  de  trace  que  dans  quelques 
rares  points  de  notre  zone  tropicale.  Peu  à  peu,  à  mesure  que 
la  température  terrestre  se  refroidit,  le  caractère  de  la  végé- 
tation change  ;  des  arbres  semblables  à  ceux  de  l'époque 
actuelle  se  mêlent  aux  formes  primitives,  puis  vont  en  aug- 
mentant en  nombre  à  mesure  qu'on  approche  des  deux  pre- 
mières périodes  tertiaires  correspondant  aux  terrains  des  envi- 
rons de  Paris,  a  A  cette  époque,  dit  M.  Ch.  Martins,  la 
végétation  est  complètement  changée;  les  végétaux  primitifs 
auxquels  nous  devons  la  houille  ont  disparu;  le  paysage  a 
l'aspect  de  celui  des  pays  chauds  et  des  zones  tempérées. 
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Les  arbres  ressemblent  à  des  saules,  à  des  pins,  à  des  pal- 
miers. Enfin,  dans  la  période  tertiaire  la  plus  récente,  ce  sont 
des  arbres  voisins  de  nos  acacias,  de  nos  érables,  de  nos  peu- 
pliers, qui  ombragent  le  sol;  c'est  l'aurore  de  la  végétation 
actuelle,  de  celle  qui  doit  orner  la  terre  à  l'apparition  de 
l'homme.  I^s  arbres  du  Japon,  les  forêts  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale, rappellent  le  mieux  cette  période  végétale,  et  sem- 
blent relier  ainsi  la  flore  actuelle  à  la  dernière  des  flores  dis- 
parues. »  Quelle  durée  représentent  tous  ces  changements  I 
Combien  de  milliers,  de  millions  d'années  ont  été  nécessaires 
à  l'entier  accomplissement  de  ces  phénomènes  connexes,  du 
lent  refroidissement  de  la  température  de  la  Terre  et  des  trans- 
formations subies  par  les  espèces  animales  et  végétales  I  Quand 
on  songe  au  nombre  de  siècles  qui  s'écoulent  sans  amener 
chez  ces  espèces  de  modifications  sensibles ,  l'imagination 
s'étonne  en  face  de  l'antiquité  de  la  Terre,  devant  laquelle  l'an- 
tiquité historique  n'est  qu'un  point  imperceptible  de  la  durée  ! 


g  3.    LA    CHALEUR    ET   SES    APPLICATIONS    nSDUSTRIELLES. 

A  l'origine,  il  est  bien  probable  que  l'homme,  comme  les 
autres  animaux,  se  bornait  à  profiter  de  la  chaleur  naturelle 
que  le  Soleil  rayonne  sur  la  Terre,  et  qui  produit  les  aliments 
indispensables  à  l'entretien  de  la  vie.  Peu  à  peu  l'expérience 
lui  apprit  à  se  prémunir  conlre  le  froid  et  les  autres  intempé- 
ries en  se  couvrant  le  corps  de  la  peau  des  animaux  qu'il  avait 
tués.  Les  cavernes  lui  servirent  dans  le  même  but,  jusqu'à  ce 
que,  à  l'aide  des  outils  en  silex  qu'il  s'était  façonnés,  il  put, 
en  taillant  et  coupant  le  bois,  se  construire  avec  les  branches 
et  les  feuilles  des  arbres  des  abris  protecteurs.  Connut-il  dès 
l'origine  le  feu  et  ses  usages?  C'est  une  question  controversée. 
Darwin,  après  avoir  énuméré  les  progrès  réalisés  par  les  pre- 
miers ancêtres  de  l'homme,  dit  :  «  Il  a  découvert  l'art  de  faire 
le  feu,  à  l'aide  duquel  il  a  pu  rendre  digestibles  des  racines 
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dures  et  filandreuses,  et  inDOcentes  par  la  cuisson,  des  plantes 
vénéneuses  à  Félal  cru.  Celte  dernière  découverte,  la  plus 
grande,  sans  contredit,  après  celle  du  langage,  a  précédé  la 
première  aurore  de  l'histoire  *.  »  D'après  sir  John  Lubbock, 
a  on  ne  peut  admettre  comme  suffisamment  prouvé  ni  qu'il 
existe  actuellement,  ni  qu'il  y  ait  eu,  à  une  époque  historique, 
une  race  d'hommes  ne  connaissant  pas  le  feu.  Ce  qui  est  cer- 
tain, c'est  qu'en  remontant  aux  plus  anciens  villages  lacustres 
de  la  Suisse,  et  aux  amas  de  coquillages  du  Danemark,  on 
trouve  que  l'usage  du  feu  était  bien  connu  en  Europe*.  »  Les 
Troglodytes  de  la  Lozère,  si  bien  décrits  par  notre  savant  et 
regretté  Broca,  connaissaient  également  l'usage  du  feu.  Mais  le 
degré  de  culture  de  ces  peuplades,  dont  les  unes  appartenaient 
à  l'âge  de  la  pierre,  les  autres  à  celui  du  bronze,  était  déjà 
relativement  fort  avancé;  comme  le  dit  fort  bien  Darwin,  il 
s'agit  d'âges  qui  ont  précédé  «  la  première  aurore  de  l'his- 
toire ».  Quoi  qu'il  en  soit,  deux  sortes  de  phénomènes  ont  pu 
donner  à  l'homme  ce  précieux  agent  de  toute  civilisation,  le 
feu  :  la  foudre,  en  allumant  dans  les  forets  les  amas  de  bran- 
chages, de  feuilles  desséchées  par  l'ardeur  des  rayons  solaires  ; 
les  volcans,  en  vomissant  sur  leurs  flancs  des  torrents  de 
lave,  qui  non  seulement  déterminaient  des  incendies  au  mo- 
ment de  l'éruption,  mais  encore  conservaient  leur  haute  tem- 
pérature pendant  des  mois  et  même  des  années.  Quant  à  la 
production  artificielle  du  feu,  elle  ne  fut  découverte  probable- 
ment que  beaucoup  plus  tard.  Ce  qui  prouve  combien  cet  arl, 
qui  nous  semble  si  simple,  fut  à  l'origine  chose  difficile,  c'est 
le  soin  que  les  plus  anciens  peuples  prenaient  à  le  conserver. 
«  Le  culte  du  feu,  dit  sir  John  Lubbock,  est  si  répandu,  qu'on 
peut  le  regarder  comme  universel.  Depuis  l'invenlion  des  allu- 
mettes, nous  pouvons  à  peine  nous  faire  une  idée  de  la  diffi- 
culté qu'éprouve  un  sauvage  à  se  procurer  du  feu,  surtout 
quand  le  temps  est  humide.  On  dit  cependant  que,  tout  récem- 

1.  La  dettcendance  de  V homme  et  la  sélection  naturelle,  Irad.  E.  Barbier,  p.  48. 

2.  V homme  préhistorique,  trad.  E.  Barbier,  p.  512. 
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ment  encore,  quelques  tribus  australiennes  ne  savaient  pas 
s'en  procurer,  et  que  si  leur  feu  s'éteignait,  ils  faisaient  des 
voyages  considérables  pour  aller  emprunter  un  tison  à  une 
autre  tribu.  Aussi  dans  le  monde  entier  trouvons-nous  la  cou- 
tume établie  de  déléguer  une  ou  plusieurs  personnes  dont  le 
seul  devoir  consiste  à  entretenir  continuellement  le  feu.  De  là, 
sans  aucun  doute,  l'origine  des  Vestales  ;  de  là  aussi  provient 
ridée  toute  naturelle  de  la  sainteté  du  feu  *.  » 

Une  fois  en  possession  du  feu,  et  quand  une  longue  expé- 
rience, peut-être  aussi  d'heureux  hasards  lui  eurent  appris  à 
extraire  les  métaux  du  sein  de  la  terre,  à  les  fondre,  à  les 
forger  et  façonner,  à  substituer  ainsi  le  bronze,  puis  le  fer  à  la 
pierre  qui  lui  servait  à  la  fois  d'arme  et  d'outil,  l'homme  sortit 
lentement  d'abord  des  périodes  de  barbarie  et  de  sauvagerie 
des  premiers  âges,  pour  entrer  dans  celle  de  la  civilisation. 
Mais  des  milliers  d'années,  de  siècles  peut-être,  furent  néces- 
saires à  ces  transformations  qui  l'ont  amené  au  seuil  des  temps 
historiques.  Depuis  lors  même,  quels  progrès  réalisés  par  le 
seul  fait  du  développement  de  cette  industrie  primitive,  quel 
chemin  parcouru  depuis  l'antiquité  jusqu'à  nous  !  Quand  enfin 
on  récapitule  tous  les  services  que  rend  aujourd'hui  aux  so- 
ciétés modernes  la  production  artificielle  de  la  chaleur,  on  est 
tenté  d'en  comparer  l'importance  à  ceux  que  nous  recevons 
gratuitement  de  la  chaleur  du  Soleil,  dont  tous  nos  foyers 
cependant  ne  forment,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard, 
qu'une  fraction  bien  infime.  L'industrie  emploie  et  utilise  direc- 
tement la  chaleur  dans  les  hauts  fourneaux,  les  usines  métallur- 
giques, les  verreries,  les  fabriques  de  produits  chimiques,  etc., 
pour  toutes  les  opérations  en  un  mot  qui  exigent  une  tempé- 
rature élevée.  Dans  un  nombre  toujours  croissant  d'ateliers, 
de  manufactures,  c'est  la  chaleur  employée  comme  source  de 
force  motrice  ou  de  travail  mécanique  qui  tend  à  remplacer 
les   forces  jusqu'alors  utilisées,  trop  peu  régulières  ou  trop 

1.  Les  origines  de  la  civiliêeUioriy  trad.  E.  Barbier,  p.  309. 
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coûteuses,  augmentant  aussi  dans  une  proportion  considérable 
la  somme  de  travail  que  l'homme  pourrait  tirer  de  ses  bras 
seuls  ;  c'est  encore  la  chaleur  qui  a  permis  de  centupler  l'acti- 
vité de  la  grande  industrie  des  transports  sur  terre  et  sur 
mer,  qui  anime  les  innombrables  foyers  des  locomotives  et 
des  bateaux  à  vapeur  ;  c'est  grâce  à  elle  que  les  trains  roulent 
jour  et  nuit  sur  les  rails  des  voies  ferrées,  ou  que  les  steamers 
sillonnent  les  flots  de  l'Océan. 

Pour  alimenter  tous  ces  foyers  de  chaleur,  pour  satisfaire  à 
cette  dépense  prodigieuse  de  combustible,  les  végétaux  actuels 
n'auraient  pu  sufQre,  et  tout  le  monde  sait  que  c'est  grâce  aux 
réserves  accumulées  des  végétations  des  âges  primitifs  qu'une 
telle  consommation  a  pu  s'accroître  et  augmente  encore  inces- 
samment. Peut-être  un  temps  viendra-t-il ,  plus  prochain  qu'on 
ne  pense,  où,  les  houillères  épuisées,  l'homme  aura  dû  trouver 
une  source  nouvelle  de  chaleur,  sous  peine  de  voir  la  produc- 
tion industrielle,  et  avec  elle  la  civilisation  dans  ses  conditions 
actuelles  d'existence,  diminuer  progressivement  et  s'éteindre. 
Cette  perspective,  en  tout  cas,  suffit  à  témoigner  de  la  haute 
importance  qui  s'attache,  pour  notre  espèce,  à  la  connaissance 
rigoureuse,  approfondie,  des  lois  régissant  les  phénomènes  de 
la  chaleur,  connaissance  qui  nous  révélera  peut-être  un  jour 
de  nouveaux  moyens  de  production  du  précieux  agent. 


§  4.    LE   CIIACO    ET   LE   FROID.    —    LE    SE^'S   DE   LA   TEMPÉRATURE. 

L'impression  que  la  chaleur  cause  sur  nos  organes  est, 
comme  celle  de  la  lumière,  un  phénomène  tout  subjectif,  qui 
ne  nous  renseigne  en  rien  sur  la  nature  de  l'agent  physique 
en  activité.  Le  jugement  que  nous  portons  lorsque  nous  disons 
qu'un  corps  est  chaud  ou  fi'oid  est  tout  relatif  et  dépend, 
comme  nous  le  montre  une  expérience  de  tous  les  jours, 
autant  de  la  disposition  particulière  de  nos  organes  que  de 
l'état  du  corps  lui-même  ;  et  du  reste,  il  peut  arriver  qu'il  ne 
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nous  donne,  au  point  de  vue  de  la  chaleur,  aucune  sensation, 
en  un  mot  qu'il  ne  nous  semble  ni  froid  ni  chaud. 

Le  même  corps,  quand  nous  le  touchons  à  des  instants 
différents,  peut  aussi  produire  en  nous  des  sensations  diffé- 
rentes et  même  opposées,  soit  parce  qu'il  s'est  réellement 
dans  l'intervalle  échauffé  ou  refroidi,  soit  que  nos  organes 
aient  subi  eux-mêmes  des  modifications  analogues,  soit  enfin 
que  les  deux  causes  dont  il  s'agit  ici  aient  simultanément  con- 
tribué à  cette  différence  d'impressions.  Tout  le  monde  trouvera 
aisément  des  exemples  de  l'influence  de  ces  deux  causes  ;  tout 
le  monde  aussi  comprendra  combien  il  serait  difficile  d'appré- 
cier les  variations  de  la  chaleur  dans  les  corps,  si  l'on  n'avait 
pour  base  de  cette  appréciation  que  les  sensations  toutes  per- 
sonnelles produites  au  contact  ou  à  dislance.  Supposons,  par 
exemple,  que  nous  maintenions  pendant  quelque  temps  notre 
main  droite  dans  un  vase  d'eau  froide,  et  notre  main  gauche 
dans  de  l'eau  très  chaude,  puis  que  nous  les  plongions  ensuite 
toutes  deux  à  la  fois  dans  un  troisième  vase  plein  d'eau  tiède  : 
nous  éprouverons  simultanément  deux  sensations  opposées, 
l'une  de  chaleur,  l'autre  de  froid,  provenant  Tune  et  l'autre 
cependant  du  même  corps  au  même  état. 

Autre  exemple  de  la  difficulté  que  nous  signalons  :  l'air  exté- 
rieur nous  paraît  froid  si  nous  sortons  d'une  chambre  chaude  ; 
au  contraire,  le  même  air  nous  semble  chaud  quand  nous 
venons  d'une  cave  fraîche.  Qui  de  nous,  entrant  par  un  temps 
de  gelée  dans  un  appartement  bien  chauffé,  ne  s'écrie  que 
la  chaleur  est  étouffante?  et  cependant  si,  dans  la  saison  des 
chaleurs,  l'air  vient  à  se  refroidir  subitement,  sans  descendre 
toutefois  au-dessous  du  degré  qui  nous  paraissait  insuppor- 
table six  mois  plus  tôt,  nous  grelottons  par  la  même  tempéra- 
ture qui  alors  nous  semblait  excessive.  C'est  que  nos  organes, 
progressivement  habitués  au  froid  ou  à  la  chaleur,  se  font  au 
contraire  difficilement  aux  brusques  transitions  qui  déterminent 
en  eux  des  sensations  beaucoup  plus  vives. 

Enfin,  des  corps  de  nature  diverse,  placés  dans  une  même 
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enceinte  maintenue  à  une  température  constante,  prennent  eux- 
mêmes,  nous  le  verrons,  après  un  certain  temps  la  même  tem- 
pérature :  physiquement,  ils  sont  également  chauds  ou  égale- 
ment froids,  comme  on  voudra.  Cependant,  si  les  uns  sont  du 
métal,  du  marbre,  du  verre,  les  autres  du  bois,  de  la  laine,  du 
papier,  nous  éprouverons  en  les  touchant  successivement  des 
impressions  bien  différentes  :  le  marbre  et  le  fer  nous  paraî- 
tront froids,  l'étoffe  de  laine  sera  chaude,  le  bois,  le  papier  ne 
sembleront  ni  froids  ni  chauds.  En  un  mot,  la  sensation  va- 
riera avec  la  nature  du  corps  et  l'état  de  sa  surface.  Ces  notions 
sur  la  relativité  des  sensations  de  chaud  et  de  froid,  qui  nous 
sont  aujourd'hui  familières,  ont  été  longtemps  méconnues. 
Sans  remonter  aux  Anciens,  qui,  opposant  la  chaleur  au  froid 
comme  des  éléments  contraires,  voyaient  dans  le  froid  «  une 
qualité  ou  accident,  qui  réunit  et  rassemble  indifféremment  les 
choses  homogènes  et  les  choses  hétérogènes,  tandis  que  le 
caractère  dislinctif  de  la  chaleur  est  de  rassembler  les  choses 
homogènes  et  de  désunir  les  hétérogènes  »,  nous  voyons  encore 
des  savants  du  dix-septième  siècle,  comme  Gassendi,  partager 
les  idées  d'Kpicure,  de  Lucrèce,  distinguant  le  froid  du  chaud 
comme  des  propriétés  de  corpuscules  spéciaux.  Les  atomes 
frigorifiques  différaient  pour  eux  des  atomes  ignés  par  leur 
nature  et  leur  configuration.  Ce  n'est  guère  qu'au  dernier 
siècle*  qu'on  parvint  à  se  faire  sur  la  chaleur  et  sur  le  froid 

1.  «  Selon  la  plupart  des  physiciens  modernes,  le  froid  en  général  n*est  qu'une  moindi-c 
chaleur.  Ce  n*esl  dans  les  corps  qu'une  propriété  purement  relative  ;  un  corps  qui  possède 
un  certain  degré  de  chaleur  est  froid  par  rapport  à  tous  les  autres  corps  plus  chauds  que  lui  ; 
et  il  est  chaud,  si  on  le  compare  à  des  corps  dont  le  degré  de  chaleur  soit  inférieur  au  sien. 
Les  glaces  d'Italie  sont  froide*  comparées  h  de  l'eau  dans  son  état  ordinaire  de  liquidité; 
mais  pr  rapport  aux  glaces  du  Groenland  elles  sont  chaudes  ;  Teau  bouillante  est  froide 
relativement  au  fer  fondu.  Suivant  cette  idée,  nul  corps,  s'il  n'est  privé  de  toute  chaleur,  ne 
saurait  être  absolument  froid,  «  Nous  appelons  froid»,  dit  M,  'S  Gravesande,  les  corps  moins 
chauds  que  les  parties  de  notre  corps  auxquelles  ils  sont  appliqués,  et  qui  par  cela  même 
diminuent  la  chaleur  de  ces  parties,  comme  nous  nonnnons  chauds  ceux  qui  augmentent 
celte  chaleur.  A  notre  égard,  le  froid  n'est  que  le  sentiment  qu'excite  en  nous  la  diminution 
de  chaleur  que  notre  corps  éprouve.  11  y  a  de  la  chaleur  dans  un  corps  que  nous  nommons 
froid,  mais  une  chaleur  toujours  moindre  que  celle  de  notre  corps,  puisqu'elle  diminue 
cclle<'i.  »  (Art.  Froid  de  V Encyclopédie  de  D'Alemberl  et  de  Diderot,  par  de  Ratte,  secré- 
taire perpétuel  de  l'Académie  des  sciences  de  Montpellier.) 
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cette  idée  qui  nous  semble  aujourd'hui  si  simple,  à  savoir  que 
ce  sont  des  phénomènes  de  même  nature,  des  degrés  diiîérenls 
de  manifestation  d'un  même  agent  physique,  et  que  l'apparente 
opposition  entre  leur  mode  d'action  dépend  entièrement  de  la 
température  de  notre  corps  et  de  sa  sensibilité. 

Nous  insistons  sur  ces  considérations,  parce  qu'elles  per- 
mettent de  comprendre  comment  il  se  fait  que  l'on  soit  si 
longtemps  resté  dans  l'ignorance  sur  les  lois  de  phénomènes 
que  l'on  peut  observer  continuellement.  Tant  qu'on  s'en  est 
rapporté  aux  sens  pour  l'appréciation  des  degrés  de  chaleur, 
et  jusqu'à  ce  qu'on  ait  songé  à  imaginer  des  instruments  pro- 
pres à  les  comparer,  à  les  mesurer,  on  n'a  pu  avoir  que  de 
vagues  notions  sur  les  lois  qui  les  gouvernent.  Il  en  est  ainsi 
d'ailleurs  pour  tous  les  faits  physiques  ou  naturels. 

Nous  n'avons  guère  que  le  touchei^  comme  sens  de  la  tempé- 
rature ;  mais  s'il  permet  de  juger  avec  assez  de  précision  des 
différences,  il  paraît  qu'il  n'en  est  })as  de  même  des  degrés 
absolus  de  température.  En  outre,  d'une  personne  à  l'autre, 
cette  sorte  de  sensibilité  doit  être  excessivement  variable,  comme 
nous  pouvons  chacun  nous  en  rendre  compte  en  observant  au- 
tour de  nous.  La  faculté  que  possède  la  peau  d'apprécier  les 
différences  de  température  a  été  de  la  part  de  Weber  l'objet 
d'expériences  intéressantes.  Ce  savant  a  trouvé  que  l'on  peut 
à  l'aide  du  doigt  distinguer  des  différences  de  1/4  de  degré 
centigrade,  tandis  que  l'appréciation  de  la  température  absolue, 
qui  exige  d'ailleurs  évidemment  une  élude  préalable,  n'est 
exacte  qu'à  2  ou  3  degrés  près.  Cette  sensibilité  reste  à  peu 
près  la  même  pour  toutes  les  températures  inférieures  à  37% 
c'est-à-dire  à  celle  de  notre  sang,  mais  elle  est  loin  d'être  aussi 
gi'ande  pour  toutes  les  régions  de  la  peau.  Elle  dépend  surtout 
de  l'épaisseur  de  la  peau  au  point  expérimenté,  et  cela  s'ex- 
plique aisément,  la  chaleur  pénétrant  avec  d'autant  plus  de 
rapidité  que  la  peau  est  plus  mince.  C'est  ainsi  que  le  dos  de 
la  main  est  plus  sensible  à  la  chaleur  que  la  paume  ;  les  pau- 
pières, les  lèvres,  la  langue  le  sont  davantage  encore.  On  signale 

IV.  5 
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aussi  le  coude  comme  possédant  à  cet  égard  une  sensibilité 
toute  spéciale,  due  sans  doute  aussi  bien  à  la  minceur  de  la 
peau  qu*à  l'absence  de  graisse  en  cette  région.  Les  mères 
connaissent  cette  particularité,  et  elles  savent  fort  bien  s*en 
servir  quand  elles  veulent  baigner  leurs  enfants  :  elles  plon- 
gent leur  coude  dans  Teau  du  bain,  comme  elles  feraient  d'un 
thermomètre.  Bernstein,  en  rapportant,  d'après  Weber,  le  fait 
que  nous  venons  de  mentionner,  ajoute  : 

a  Nous  sommes  obligés  en  outre  d'admettre  dans  la  peau 
des  organes  particuliers  de  température,  organes  ayant  leurs 
nerfs  propres  et  qui  sont  plus  développés  dans  certaines  ré- 
gions que  dans  d'autres.  Il  a  été  prouvé,  en  effet,  que  les  troncs 
nerveux  ne  possèdent  point  la  faculté  de  produire  la  sensation 
de  chaleur,  lorsqu'on  les  échauffe  directement.  On  rencontre, 
par  exemple,  à  la  région  du  coude,  immédiatement  sous  la 
peau  et  sur  Fos,  un  nerf  de  la  sensibilité  qui  occasionne  de 
fortes  douleurs  lorsqu'il  a  reçu  un  choc.  Lorsque  l'on  plonge 
le  coude  dans  de  l'eau  chaude,  on  ne  sent  la  chaleur  que  dans 
la  partie  immergée  et  non  dans  tout  le  bras,  quoique  ce  nerf 
se  distribue  à  l'avant-bras  et  à  la  main.  Mais  lorsque  l'eau  est 
trop  chaude,  on  éprouve  une  douleur  obtuse  dans  toute  l'éten- 
due de  Tavant-bras.  Le  tronc  nerveux  est  donc  excité  par  la 
chaleur  de  l'eau;  toutefois  cette  excitation  ne  se  traduit  pas 
par  une  sensation  de  chaleur,  mais  par  de  la  douleur.  Lors- 
qu'on plonge  le  coude  dans  de  l'eau  glacée,  la  douleur  esl 
absolument  la  même,  d'où  il  résulte  que  les  troncs  nerveux 
sont  incapables  de  ressentir  la  chaleur  ou  le  froid.  La  sensation 
de  douleur  qui  se  produit  dans  ce  cas  est  probablement  la 
cause  de  la  sensibilité  extraordinaire  du  coude  à  l'égard  d'une 
chaleur  trop  forte  et  par  conséquent  nuisible. 

«  On  peut  donc  admettre  que  les  nerfs  possèdent,  dans  la 
peau,  des  organes  spéciaux  de  température  capables  de  pro- 
duire, sous  l'influence  de  la  chaleur,  une  excitation  nerveuse. 
Mais  on  n'a  point  encore  découvert  jusqu'ici  d'organes  de  ce 
genre,  ou  plutôt  on  n'a  point  pu  attribuer  cette  fonction  à  des 
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organes  connus.  Les  corpuscules  tactiles  servent  peut-être  en 
même  temps  à  la  fonction  du  toucher  et  à  la  sensation  de  la 
chaleur,  mais  Ton  ne  peut  rien  dire  de  positif  à  cet  égard. 
Weber  a  découvert  un  fait  très  intéressant,  à  savoir,  que  les 
corps  chauds  paraissent  plus  légers  que  les  corps  froids.  Lors- 
qu'on pose  sur  le  front  d'une  personne  qui  a  les  yeux  fermés 
une  pièce  de  5  francs  froide,  puis  au  même  endroit  deux  pièces 
de  5  francs  chaudes,  les  deux  pièces  chaudes  paraîtront  avoir 
le  même  poids  que  l'unique  pièce  froide,  et  cependant  la  per- 
sonne pourra  fort  bien  distinguer  la  différence  entre  le  poids 
des  corps  froids.  Il  parait  donc  qu'il  existe  une  relation  entre 
le  sens  de  la  température  et  le  sens  du  tact,  mais  jusqu'ici 
cette  relation  n'a  point  été  étudiée  scientifiquement*.  » 


g  5.    PRINCIPAUX    EFFETS    DE    LA    CHALEUR.    —    DIVISIONS    DE    LA    SCIENCE. 

Aux  indications  si  peu  précises  que  nos  sens  peuvent  nous 
fournir  sur  le  degré  de  chaleur  des  corps,  on  a  heureusement 
substitué  des  instruments  dont  la  construction  et  la  graduation 
sont  basées  sur  les  effets  produits  dans  ces  corps  par  les  varia- 
tions mêmes  de  la  chaleur.  Ces  effets,  étudiés  d'une  façon  tout 
objective,  indépendante  de  toute  appréciation  personnelle,  sont 
d'une  part  les  changements  de  volume^  d'autre  part  les  chan- 
gements d'état. 

La  dilatation  des  solides,  des  liquides  et  des  gaz  sous  l'in- 
fluence d'une  augmentation  de  chaleur,  le  phénomène  inverse 
de  la  contraction  qui  caractérise  une  diminution  de  chaleur 
et  ramène  le  corps  au  volume  qu'il  avait  dans  les  conditions 
identiques,  sont  un  phénomène  général  et  constant  qui  fera 
l'objet  des  premiers  chapitres  consacrés  aux  phénomènes  calo- 
rifiques. Nous  avons  déjà  dit  dans  notre  premier  volume,  en 
résumant  les  propriétés  générales  des  corps,  que  la  loi  de  con- 
tinuité qui  lie  l'accroissement  du  volume  à  celui  de  la  lempéra- 

1 .  Les  Sens,  par  J.  Bernstein,  1  vol.  de  la  Bibliothèque  scientifique  internationale. 
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lure  est  assujettie,  pour  chaque  nature  de  corps,  à  deux  inter- 
ruptions brusques  correspondant  aux  deux  passages  de  l*élat 
solide  à  l'élat  liquide,  et  de  ce  dernier  à  l*état  de  Tapeur  ou 
de  gaz.  Les  points  critiques  dont  nous  parlons  subissent,  outre 
rinfluence  de  la  chaleur,  l'influence  de  la  pression  ;  mais,  dans 
des  conditions  semblables  de  pression  et  de  température,  les 
changemefWf  d^état,  dans  un  sens  ou  en  sens  inverse,  oflrent 
pareillement  au  physicien  un  terme  fixe  de  comparaison,  un 
point  de  repère  précieux,  qu'il  utilise  notamment  pour  la  gra- 
duation de  ses  appareils  de  mesure. 

Après  les  changements  de  volume,  ce  seront  donc  les  chan- 
gements d'état  que  nous  décrirons  dans  cette  première  partie. 

Les  corps  ne  s'échauffent  et  ne  se  refroidissent  qu'en  se  com- 
muniquant mutuellement  la  chaleur  dont  ils  sont  doués,  tantôt 
par  le  contact  de  leurs  molécules,  tantôt  à  dislance,  c'esl-à-ilire 
en  émettant  leur  chaleur  au  dehors  de  la  même  façon  que  les 
sources  lumineuses  rayonnent  de  tous  côtés  leur  lumière.  Ce 
double  mode  de  propagation  de  la  chaleur  donne  lieu  à  deux 
séries  de  phénomènes  doni  nous  étudierons  séparément  les 
lois  dans  les  chapitres  consacrés  à  la  chaleur  rayonnante  et 
à  la  conductibilité. 

Viendra  ensuite  la  partie  de  la  science  de  la  Chaleur  qu'on 
pourrait  considérer  comme  la  plus  importante,  s'il  était  permis 
d'établir  des  degrés  sous  ce  rapport,  et  si  toutes  les  lois  phy- 
siques relatives  à  un  même  ordre  de  phénomènes  ne  concou- 
raient également  au  résultat  suprême,  qui  est  l'édification 
d'une  théorie  générale.  Nous  voulons  parler  des  moyens  à 
Taide  desquels  on  mesure,  non  seulement  le  degré,  mais  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  obtenir  un  effet  délerminé 
dans  un  corps  de  poids  et  de  température  donnés.  Celle  partie 
est  la  calorimétiie. 

C'est  après  avoir  perfectionné  les  méthodes  calorimétriques, 
et  accumulé  les  données  précises  que  ces  méthodes  permettent 
de  calculer,  qu'on  a  pu  aborder  enfin  d'une  manière  fructueuse 
le  grand  problème  de  la  nature  de  la  chaleur,  et  démontrer 
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qu'elle  n'est  point  une  substance  propre,  mais  un  mode  de 
mouvement,  une  vibration  des  molécules  des  corps,  qui  se 
communique  à  Téthcr  et  se  propage  avec  la  même  vitesse  que 
la  lumière.  Rayons  de  chaleur  ou  rayons  de  lumière,  ou,  pour 
parler  un  langage  plus  rigoureux,  ondulations  lumineuses  et 
ondulations  calorifiques,  sont  des  mouvements  identiques,  ne 
différant  que  par  leur  mode  d'action  sur  nos  organes,  produi- 
sant ici  une  sensation  de  lumière,  là  une  sensation  de  cha- 
leur. C'est  par  l'exposé  de  cette  théorie  de  la  chaleur,  par  les 
notions  les  plus  élémentaires  de  thermodynamique j  que  nous 
terminerons  celte  première  partie,  renvoyant  à  la  seconde  partie 
tout  ce  qui  concerne  l'application  des  phénomènes  et  des  lois 
aux  sciences  ou  arts  industriels. 

En  résumé,  notre  étude  des  phénomènes  et  des  lois  de  la 
Chaleur  comprendra  cinq  divisions  principales  :  les  change- 
metUs  de  volume,  les  changements  d'état^  la  propagation  de 
la  chaleur  par  rayonnement  ou  par  conductibililé,  la  calorie 
métrie  et  la  thermodynamique.  Ce  sont  aussi  les  grandes  divi- 
sions de  la  science,  et  tous  les  faits  que  l'observation  et  l'ex- 
périence ont  jusqu'ici  permis  de  constater,  rentrent  dans  l'une 
ou  l'autre  de  ces  catégories. 

Cela  posé,  entrons  en  matière. 


CHAPITRE  II 

DILATATION   ET  THERMOMÊTRIB 

g  i .    PHËHONÈNSS    GÉNÉRAUX    DE    DILATATtOK. 

Tous  les  corps,  quel  que  soil  leur  élat  physique,  et  à  quel- 
ques exceptions  près  dont  il  sera  question  plus  loin,  augmen- 
tent de  volume  en  s'échauffant,  ou  se  dilatent.  En  se  refroi- 
dissant, au  contraire,  ils  se  cofitractent.  Décrivons  quelques 


Fig.  3.  —  Anneau  de  *$  Gravesaode.  Uilïlation  des  solides  par  la  chaleur. 


expériences  à  l'aide  desquelles  on  met  aisément  en  évidence 
cette  propriété,  qui  appartient  aux  solides,  comme  aux  liquides 
et  aux  gaz. 

Une  sphère  métallique  et  un  anneau  de  même  substance  ont 
des  dimensions  telles,  que,  quand  ils  sont  soumis  à  des  condi- 
tions thermiques  semblables,  la  sphère  puisse  passer  à  frotte- 
ment doux  par  l'ouverture  de  l'anneau.  Si  Ton  chauffe  la  boule 
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isolément  et  qu'on  la  pose  sur  Tanneau,  elle  ne  peut  plus  le 
traverser,  ce  qui  prouve  qu'elle  s'est  dilatée  par  réchauffement  ; 
mais  si  on  la  laisse  refroidir  et  revenir  à  son  état  primitif, 
elle  passe  de  nouveau.  Si,  au  contraire,  on  échauffe  l'anneau, 
la  sphère  métallique  passe  avec  facilité  au  travers  de  l'ouver- 
ture, d'où  l'on  conclut  que  celle-ci  s'est  agrandie  ou  que  l'an- 
neau s'est  dilaté.  Eufm,  si  l'anneau  et  la  sphère  sont  chauffés 
en  même  temps,  tous  deux  augmentent  de  volume  à  la  fois,  et 
ils  conservent  les  mêmes  rapports  de  position  qu'à  l'origine. 
Ce  petit  appareil  est  connu  sous  le  nom  (ïanneaîi  de  'S  Grave- 
sandCy  du  nom  du  physicien  hollandais  qui  l'a  imaginé.  Les 
académiciens  de  Florence  avaient  démontré,  par  une  expérience 
analogue,  la  dilatation  qu'un  accroissement  de  chaleur  fait 
subir  aux  solides.  Au  lieu  d'une  sphère,  ils  em- 
ployaient un  cône  métallique,  que  l'anneau  em- 
brassait à  des  hauteurs  différentes,  suivant  que 
c'était  l'anneau  ou  le  cône  qu'ils  avaient  chaufl'é 
séparément.  Si  l'accroissement  de  chaleur  était  le  FigTsT^iia 
même  pour  l'anneau  et  pour  le  cône,  c'est-à-dire  jaiiondesso- 
si  tous  deux  avaient  été  chauffés  à  la  fois  de  la 
même  manière,  quoique  isolément,  l'anneau  descendait  sur  le 
cône  à  une  hauteur  invariable.  Ce  dernier  fait  nous  fournit 
une  première  indication  importante  sur  la  manière  dont  se 
dilatent  les  vases  de  forme  quelconque,  cylindrique,  coni- 
que, etc.  Leur  changement  de  volume  s'effectue  comme  si  le 
vase  était  rempli  de  la  substance  même  qui  forme  son  enve- 
loppe :  sa  capacité  intérieure  varie,  comme  le  volume  du  noyau 
solide  dont  nous  parlons  varierait  lui-même  dans  les  mêmes 
conditions  thermiques.  Nous  reviendrons  sur  ce  point. 

La  dilatation  des  corps  solides  par  la  chaleur  se  fait  dans 
tous  les  sens,  de  sorte  qu'une  barre  métallique  ayant  la  forme 
d'un  parallélépipède  s'allonge  selon  ses  trois  dimensions,  lar- 
geur, longueur  et  épaisseur.  De  là  trois  sortes  de  dilatations  : 
la  dilatation  cubique,  la  dilatation  superficielle  et  la  dilatation 
linéaire.  C'est  cette  dernière  que  l'on  constate  au  moyen  de 
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l'appareil  représenté  dans  la  figure  4.  Une  barre  métallique 
est  fixée  invariablement  à  l'une  de  ses  extrémités.  Chauffée 
dans  toute  sa  longueur,  elle  se  dilate  librement  par  l'extrémité 
qui  vient  s'appuyer  contre  la  petite  branche  d'un  levier  coudé, 
de  sorte  que  l'aiguille  formant  la  grande  branche  du  même 
levier  parcourt,  sur  un  cadran  divisé,  un  arc  d'autant  plus 
grand  que  le  rapport  des  longueurs  des  deux  branches  sera 
lui-même  plus  considérable.  De  très  petits  allongements  de  la 
barre,  qu'on  aurait  peine  ù  constater  par  une  mesure  directe, 
sont  ainsi  rendus  sensibles.  Par  exemple,  il  sufOra  de  trans- 


Fig.  4.  —  Dilatation  linéaire  d'i 


porter  un  appareil  semblable  d'une  chambre  froide  dans  une 
chambre  chauffée  pour  que  l'aiguille  se  mette  eu  mouvement. 

La  variation  de  la  chaleur  produit  dans  les  liquides  des 
variations  de  volume  beaucoup  plus  prononcées  que  dans  la 
plupart  des  corps  solides.  Voici  un  des  moyens  qu'on  emploie 
pour  mettre  en  évidence  la  dilatation  des  liquides  : 

On  prend  un  ballon  de  verre  auquel  est  sondé  un  tube  ou- 
vert, de  faible  diamètre  ;  on  le  remplit  du  liquide  qu'on  veut 
expérimenter,  et  l'on  marque  d'un  trait  a  le  point  où  il  monte 
dans  le  tube  (ûg.  5).  Plongeant  alors  le  ballon  dans  de  l'eau 
plus  chaude  que  le  liquide,  on  peut  suivre  aisément  le  mouve- 
ment de  ce  dernier  dans  le  tube.  D'abord  on  voit  le  niveau 


PHÉNOMÈNES  GÉNÉRAUX  DE  DILATATION.  41 

descendre  de  a  en  b.  Cela  \icnl  de  ce  que  c'est  l'enveloppe  en 
verre  qui  reçoit  la  première  l'aclion  de  la  chaleur.  Sa  capacilé 
s'accroU  avant  que  le  volume  du  liquide  intérieur  ait  pu  com- 
penser celte  augmentation  par  sa 
dilatation  propre.  Mais,  au  bout 
de  peu  de  temps,  la  contraction 
apparente  cesse,  et  le  liquide 
monte  peu  à  peu  jusqu'à  un 
point  a',  où  il  demeure  quand 
l'équilibre  est  élablï.  Si  l'appa- 
reil se  refroidit ,  on  verra  le 
niveau  descendre  peu  à  peu,  el 
reprendre  à  la  fin  sa  hauteur 
primitive'. 

Des  liquides  différents  ne  se 
dilatent  pas  également  dans  les 
mêmes  circonstances,  c'est-à-dire 
pour  un  même  accroissement  de 
chaleur.  Mais,  à  une  exception 
près,  sur  laquelle  nous  revien- 
drons bientôt  (celle  de  l'eau), 
tous  augmentent  ou  diminuent 
de  volume,  selon  qu'ils  s'échauf- 
lenl  ou  se  refroidissent. 

Enfin ,    les   gaz   sont  encore 
plus  dilatables  que  les  liquides.  Aussi  suffit-il  d'approcher  du 
feu  une  vessie  hermétiquement  fermée  el  à  demi  pleine  d'air. 


1.  C'est  i  Van  Helmonl  qu'on  fait  remonter  la  pi-emiërc  idée  de  celle  eipérience.  u  (In 
certain  Ileer,  dît  H.  Hœrcr  dans  son  Hiiloire  de  la  Pkyiique,  ayant  reproché  i  Van  Elchnonl 
de  pouTïuiire  la  chimère  du  mouvement  perpétuel.  le  célèhre  saianl  répndil  iju'il  iivail 
imaginé  de  construire  un  inslrumenl,  non  pas  précisément  pour  démontrer  le  mouvement 
perpétuel,  mais  pour  constater  que  d  Teau,  renfermée  dans  une  l)oule  terminée  par  une 
r  lige  creuse  en  verre,  monlc  ou  descend,  suivant  la  temjiérature  liu  milieu  auihianl  {ju-ttà 
<  temperamenlum  ambienlii)  t.  Cette  idée  de  Van  llehnonl,  dont  l'origine  remonte  au  com- 
mencement du  dji-septième  siècle,  fut  reprise  par  Dreb)>cl  et  p:ir  Sam  torîus,  auxquels  on 
attribue  généralement  l'invention  du  thermomètre.  »  Elle  le  fut  éjjaloment  vers  IGtiO  pur 
les  Kadémiciens  de  Florence. 
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pour  la  voir  peu  à  peu  se  gonfler.  L'air  qu'elle  conlienl  aug- 
mente donc  de  volume  par  la  chaleur.  On  conslale  encore  d'une 
autre  façon  la  dilatabilité  de  l'air  ou  de  tout  autre  gaz  sous 
l'influence  d'une  augmentation  de  chaleur.  Ou  prend  un  ballon 
de  verre  teiminé  par  un  long  tube  capillaire,  ouvert  à  son 
extrémité  (fig.  6).  Dans  le  ballon  se  trouve  le  gaz  dont  on  veut 


Fig.  7.  —  Dilalalion  des  gai. 


constater  la  dilatation,  et  qui  est  séparé  de  l'air  extérieur  par 
un  index  de  mercure.  Dès  qu'on  chauffe,  même  légèrement,  le 
ballon,  par  le  contact  des  mains  par  exemple,  le  gaz  intérieur 
s'échauffe  aussi,  se  dilate  et  chasse  l'index  loin  du  réservoir. 
Quand  le  gaz  se  refroidit,  son  volume  diminue,  et  l'index  re- 
prend lui-même  sa  position  primitive.  En  employant  un  tube 
doublement  recourbé  (fig.  7),  contenant  du  liquide  au  coude  infé- 
rieur, on  voit  la  dilatation  se  manifester  par  l'ascension,  de  a 
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en  &,  du  liquide  dans  Tune  des  branches,  celle  qui  esl  la  plus 
éloignée  du  ballon,  tandis  que  le  niveau  descend  dans  Taulre. 

M.  Desains,  dans  ses  Leçons  de  Physique^  en]  constatant  que 
les  premières  expériences  sur  la  dilatation  de  Tair  par  la  cha- 
leur sont  dues  au  Hollandais  Drebbel,  au  commencement  du 
dix-septième  siècle,  cite  un  curieux  passage  de  Héron  d'Alexan- 
drie, qui  prouve  que  les  anciens  connaissaient  le  phénomène 
et  même  l'avaient  utilisé  pour  produire  des  effets  assez  curieux. 
Voici  ce  passage,  qui  mérite  d'être  reproduit  : 

«  Il  s'agissait  de  faire  en  sorte  que  «  les  portes  d'un  temple 
«  s'ouvrissent  d'elles-mêmes  au  moment  où  l'on  allumait  le  feu 
«  sacré  sur  un  autel  élevé  sous  le  vestibule  ».  L'aulel  était 
d'airain,  creux  intérieurement,  et  communiquait  par  un  con- 
duit avec  une  outre  placée  dans  un  caveau  au-dessous  des 
portes.  L'outre  était  distendue  et  allongée  par  un  poids.  Quand 
le  feu  sacré  était  allumé,  l'air  de  l'autel,  dilalé  par  la  chaleur, 
passait  dans  l'outre,  qui  se  gonflait  en  se  raccourcissant  :  le 
poids  était  donc  soulevé,  et  ce  mouvement,  à  l'aide  de  cordons 
de  renvoi,  se  transmettait  à  un  axe  vertical  au  prolongement 
duquel  la  porte  était  attachée  :  la  rotation  de  l'axe  forçait  celle- 
ci  à  s'ouvrir.  Quand  le  feu  était  éteint,  le  refroidissement  de 
l'air  permettait  au  poids  moteur  de  redescendre  à  sa  première 
position,  et  la  porte  se  fermait.  »  (Héron,  Spir.  lib.) 

Les  variations  de  volume  sous  l'influence  des  variations  de 
chaleur,  voilà  donc  un  phénomène  général,  qui  se  constate 
aussi  bien  dans  les  liquides  et  les  gaz  que  dans  les  solides.  Les 
exceptions  à  celte  loi,  ou  bien  ne  sont  qu'apparentes,  ou  bien 
se  trouvent  restreintes  à  des  cas  tout  particuliers,  et  nous  ver- 
rons plus  loin  quelle  interprétation  peut  être  donnée  de  ceux-ci. 
Le  bois  et  la  plupart  des  végétaux  se  contractent  quand  on  les 
chauffe;  cela  provient  de  l'eau  qu'ils  perdent  par  évaporation; 
mais  quand  ils  sont  complètement  desséchés,  ils  se  dilatent 
comme  les  autres  solides.  L'argile,  bien  desséchée,  se  con- 
tracte d'autant  plus  qu'on  la  soumet  à  une  chaleur  plus 
intense  ;  mais  il  y  a  là  une  modification  dans  l'état  chimique 
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de  la  subslance,  un  commencement  de  vitrification;  quand  le 
morceau  d'argile  est  refroidi,  il  ne  revient  plus  à  son  volume 
primitif.  Enfin  l'eau,  au  voisinage  de  son  point  de  congéla- 
tion, se  dilate  en  se  refroidissant,  et  celte  anomalie  tient  sans 
doute  aussi  à  une  modification  dans  la  forme  et  dans  la  dispo- 
sition des  molécules*. 

Puisque  le  volume  d'un  corps  quelconque  varie  avec  sa  tem- 
pérature, sans  que  d'ailleurs  son  poids  change,  il  est  évident 
que  son  poids  spécifique  change  aussi  :  il  diminue  quand  le 
corps  s'échauffe,  augmente  quand  il  se  refroidit,  de  sorte  que 
la  détermination  de  cet  élément  exige,  comme  nous  l'avons  vu 
du  reste  dans  notre  premier  volume,  ou  bien  qu'on  opère  à  la 
température  fixe  de  zéro,  ou  bien,  si  cela  n'est  pas  possible, 
que  l'on  connaisse  la  quantité  dont  le  volume  s'accroît  pour 
chaque  augmentation  d'un  degré  de  chaleur.  En  pareil  cas,  la 
mesure  de  la  température  est  également  nécessaire.  A  l'aide 
de  ces  données,  on  obtient,  par  une  correction  convenable,  le 
poids  8j»écifique  ou  la  densité  du  corps  à  zéro. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  comme  dans  toutes  nos  descrip- 
tions antérieures  des  phénomènes  physiques,  lumineux,  élec- 
triques, sonores,  nous  avons  supposé  que  l'on  connaissait 
l'usage  du  thermomètre  et  la  définition  de  sa  graduation.  Nous 
avons  fait  ainsi  un  cercle  vicieux,  ce  qui  est  inévitable  dans  les 
sciences  physiques,  où  les  phénomènes  de  divers  ordres  sont 
le  plus  souvent  dans  la  dépendance  les  uns  des  autres.  Mais 
le  moment  est  venu  de  nous  arrêter  à  ce  point  important  et  de 
décrire,  avec  quelques  détails,  l'instrument  précieux  que  nous 
venons  de  nommer  :  sa  construction  est  en  effet  basée  précisé- 
ment sur  les  phénomènes  de  dilatation.  Dès  que  celte  descrip- 
tion sera  terminée,  nous  compléterons  ce  que  nous  avons  à  dire 
de  ces  derniers. 

i.  Toutefois  nous  verrons  plus  loin  que  M.  Fizeau  a  constate  une  exception  k  la  loi  géné- 
rale de  la  dilatation  des  solides  par  la  chaleur  :  Tiodure  d'argent  se  contracte  et  reprend 
son  volume,  quand  on  le  ramène  à  sa  première  température.  Cette  exception  singulière  ne 
parait  pas  susceptible  des  explications  que  nous  venons  de  donner  pour  le  bois,  Targilc  et 
l'eau. 
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§  2.    DÉFINITION   DE   LA   TEMPÉRATURE.    —    SA    MESURE    PAR   LE   THERMOMÈTRE. 

Si  Ton  s'en  rapportait  à  l'élymologie  littérale,  les  mots  thei*- 
moinétrie,  thermomètre  signifieraient  mesure  de  la  chaleur, 
instrument  ayant  pour  objet  la  mesure  de  la  chaleur.  Or  tel 
n'est  point  le  sens  exact  de  ces  expressions,  et  il  importe  dès 
le  début  de  dissiper  à  cet  égard  toute  idée  erronée. 

Le  thermomètre  ne  mesure  point  les  quantités  de  chaleur, 
mais  seulement  les  variations  de  la  température,  de  l'état  ther- 
mique des  corps.  Qu'est-ce  donc  que  la  température,  quelle 
idée  précise  devons-nous  nous  faire  de  cette  expression,  qui 
revient  si  souvent  dans  le  langage  scientifique? 

Quand  deux  ou  plusieurs  corps  sont  en  présence  dans  une 
enceinte  limitée,  il  arrive  en  général  que  les  uns  perdent  de 
la  chaleur  ou  se  refroidissent,  tandis  que  les  autres  s'échauf- 
fent ou  gagnent  de  la  chaleur.  A  ces  augmentations  et  diminu- 
tions de  chaleur  correspondent,  ainsi  que  nous  venons  de  le 
voir,  des  dilatations  et  des  contractions,  des  changements  de 
volume  des  corps  en  présence.  Nous  verrons  plus  tard  par 
quels  modes  se  produit  cet  échange,  qui,  au  bout  d'un  certain 
temps,  si  aucune  source  extérieure  de  chaleur  n'intervient, 
aboutit  à  un  état  stationnaire,  à  un  état  d'équilibre  entre  tous 
les  corps  en  question.  C'est  cet  état  d'équilibre  thermique  que 
l'on  nomme  température,  et  tous  les  corps  entre  lesquels  existe, 
à  un  moment  donné,  cet  état  auquel  correspond  pour  chacun 
d'eux  un  volume  déterminé,  sont  dits  avoir  la  même  tempéra- 
ture. Que  l'un  d'eux,  pour  une  raison  quelconque,  vienne  à 
s'échauffer,  et  par  suite  à  augmenter  de  volume,  on  dit  alors 
que  sa  température  s'élève;  elle  s'abaisse  si  le  corps  se  refroidit 
et  que  son  volume  diminue.  Mais  toutes  les  fois  que,  après  des 
variations  quelconques  de  température,  des  échauffements  ou 
des  refroidissements,  le  corps  reprend  son  volume  primitif,  sa 
température  aussi  redevient  la  même  ;  mis  en  présence  des  sys- 
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tèmes  avec  lesquels  il  était  primitivement  en  équilibre  et  qui, 
par  hypothèse,  n'ont  pas  changé,  il  se  retrouvera  en  équilibre 
avec  eux.  L'expérience  prouve  en  défînitive  qu'à  une  quantité 
de  matière  donnée  et  invariable  d'une  certaine  substance  cor- 
respond, pour  un  état  thermique  particulier,  un  volume  déter- 
miné du  corps.  Il  résulte  de  là  que  les  variations  de  la  tempé- 
rature peuvent  être  mesurées  par  les  variations  de  volume  ou 
les  dilatations.  En  eflet,  supposons  qu'on  prenne  un  corps 
solide,  liquide  ou  gazeux,  et  qu'on  fasse  en  sorte  que  la  quan- 
tité de  matière  dont  il  est  composé  reste  invariable,  ou,  si  l'on 
veut,  que  son  poids  reste  toujours  le  même.  On  conçoit  la  pos- 
sibilité de  mesurer,  quand  il  s'échauffe  ou  se  refroidit,  soit  son 
volume  même,  soit  les  variations  de  ce  volume.  Or  ce  sont  pré- 
cisément ces  variations  ou  degrés  qui  serviront  de  mesure  à 
réchauffement  ou  au  refroidissement  du  corps,  de  sorte  que, 
toutes  les  fois  qu'il  aura  le  même  volume  déterminé,  on  pourra 
être  assuré  qu'il  est  dans  le  même  état  thermique,  qu'il  est  à 
la  même  température. 

Mais  si  ces  variations  de  volume  peuvent  servir  à  indiquer 
les  changements  qui  surviennent  dans  la  température  des 
corps,  il  faut  se  garder  de  croire  qu'elles  mesureraient  de 
même  les  quantités  de  chaleur  qui  ont  servi  à  produire  ces 
changements.  Nous  verrons  plus  loin  en  effet  que,  pour  élever 
d'un  même  nombre  de  degrés  la  température  de  corps  diffé- 
rents, par  exemple  d'un  kilogramme  d'eau  et  d'un  kilogramme 
de  mercure,  d'or  ou  de  fer,  il  s'en  faut  que  la  quantité  totale 
de  chaleur  à  employer  soit  la  même. 

D'après  les  considérations  qui  précèdent,  on  voit  qu'un  ther- 
momètre n'est  autre  chose  qu'un  corps  dont  on  sait  mesurer 
les  variations  de  volume  déterminées  par  les  variations  de  sa 
propre  température.  En  le  mettant  en  présence  ou  mieux  au 
contact  d'un  autre  corps  quelconque,  il  se  mettra  en  équilibre 
thermique  avec  lui,  et  par  cela  même  indiquera  la  température 
de  ce  corps,  non,  il  est  vrai,  la  température  antérieure  au 
contact,  mais  la  température  d'équilibre.  Il  importera  donc  de 
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rendre  aussi  faible  que  possible  la  différence  entre  ces  deux 
températures,  et  pour  cela,  il  faudra  que  la  masse  et  la  nature 
de  la  substance  formant  l'instrument  soient  telles,  que  le  con- 
tact ne  modifie  pas  sensiblement  la  température  du  corps  en 
expérience.  De  là  des  conditions  particulières  à  remplir  en  ce 
qui  concerne  le  choix  de  la  substance  à  employer  pour  la  con- 
struction du  thermomètre. 

Les  solides,  les  liquides,  les  corps  gazeux  se  dilatant  tous, 
on  pourrait  prendre  indifféremment  les  uns  ou  les  autres  pour 
corps  thermométriques,  et  en  réalité  on  les  emploie  également 
à  cet  usage.  Mais  pour  les  températures  usuelles  et  les  observa- 
tions courantes  on  rejette  les  solides  et  les  gaz.  Les  solides 
sont  fort  peu  dilatables,  quand  les  variations  de  température  ne 
sont  pas  considérables  ;  de  plus,  Taction  de  la  chaleur  modifie 
leur  structure  moléculaire,  de  sorte  qu'ils  ne  reprennent  pas 
rigoureusement,  en  se  refroidissant,  leur  volume  primitif.  Aussi 
ne  les  emploie-t-on  que  pour  la  mesure  des  températures  très 
élevées;  pour  les  distinguer  des  thermomètres  ordinaires,  on 
donne  aux  appareils  de  ce  genre  le  nom  de  pyromètres.  Nous 
décrirons  toutefois  des  appareils  très  sensibles,  dont  les  indi- 
cations sont  basées  sur  les  inégalités  de  dilatation  des  métaux 
et  qui  sont  très  propres  à  accuser  de  faibles  et  rapides  varia- 
tions de  température. 

Si  les  solides  se  dilatent  trop  peu,  il  n'en  est  pas  de  même 
des  gaz,  que  leurs  grandes  variations  de  volume  rendent  émi- 
nemment propres  à  indiquer  de  faibles  différences  de  tempé- 
rature. Malheureusement,  à  côté  de  cet  avantage,  les  gaz  ont 
un  grave  inconvénient  :  leurs  changements  de  volume  ne  dé- 
pendent pas  de  leur  seule  température  ;  ils  subissent  l'action 
des  variations  de  pression,  de  sorte  que  tout  emploi  du  ther- 
momètre à  gaz,  qui  constitue  en  outre  un  appareil  encom- 
brant, non  portatif,  se  complique  de  l'observation  du  baromètre 
et  des  calculs  nécessaires  pour  les  réductions  à  une  pression 
constante. 

C'est  donc  aux  liquides  qu'on  a  donné  la  préférence,  et. 
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parmi  les  liquides,  c'est  le  mercure  et  Talcool  qu'on  emploie 
le  plus  habituellement.  Le  premier  s'obtient  aisément  pur;  il 
reste  liquide  à  une  température  très  élevée  et  ne  se  solidifie 
qu'à  des  températures  assez  basses  ;  sa  dilatation  est  régulière, 
et  sa  conductibilité,  c'est-à-dire  la  rapidité  avec  laquelle  il  se 
refroidit  ou  s'échauffe,  est  plus  grande  que  celle  de  tous  les 
autres  liquides.  Quant  à  l'alcool,  s'il  se  réduit  en  vapeur  à  une 
température  peu  élevée,  en  revanche  il  n'a  pu  être  congelé  à 
quelque  degré  de  froid  qu'on  l'ail  exposé,  ce  qui  le  rend  émi- 
nemment propre  à  la  mesure  des  basses  températures.  Avec  un 
thermomètre  à  mercure  et  un  thermomètre  à  alcool,  on  peut 
donc  mesurer  toutes  les  températures  comprises  entre  les  plus 
basses  températures  connues  et  celle  de  l'ébuUilion  du  mer- 
cure. Mais  c'est  le  premier  de  ces  appareils  qui  sert  à  graduer 
le  second,  et  sa  description  doit  naturellement  précéder  l'autre. 
Disons  donc  par  quelles  opérations  il  faut  passer  pour  con- 
struire un  thermomètre  à  mercure. 


§  3.    LE   THERMOMÈTRE    A    MERCURE.    CONSTRUCTION    ET   GRADUATION. 

Le  thermomètre  à  mercure  est  formé  d'un  tube  de  verre  à 
diamètre  intérieur  très  petit  ou  capillaire,  fermé  par  un  bout, 
et  terminé  à  l'autre  bout  par  un  réservoir  sphérique  ou  cylin- 
drique (fig.  8).  Le  réservoir  et  une  partie  du  tube  renferment 
du  mercure  parfaitement  pur,  et  le  reste  du  tube  est  entière- 
ment purgé  d'air  et  de  tout  autre  gaz.  Comme  la  capacité  inté- 
rieure du  tube  n'est  qu'une  très  petite  fraction  de  la  capacité 
du  réservoir,  la  moindre  variation  de  volume  de  ce  dernier  se 
manifestera  par  un  changement  notable  du  niveau  du  mercure 
dans  le  tube.  Pour  mesurer  ces  variations,  on  convient  de  mar- 
quer sur  le  tube  du  thermomètre  deux  points  qui  correspondent 
à  deux  températures  inégales,  mais  l'une  et  l'autre  fixes  et 
invariables,  et  de  diviser  en  un  certain  nombre  de  capacités 
égales  l'accroissement  total  de  volume  que  subit  l'instrument 
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en  passant  de  la  plus  basse  de  ces  températures  à  la  plus 
élevée.  L'expérience  ayant  montré  que  la  glace  fond  toujours 
à  la  même  température,  et  que  la  température  de  la  vapeur 
d'eau  bouillante  est  pareillement  constante  quand  la  pression 
barométrique  est  de  760  millimètres,  ce  sont  ces  deux  tempé- 
ratures fixes  qu'on  est  convenu  de  prendre  comme  points  de 
repère  pour  la  graduation  du  thermomètre  à  mercure.  Avant 
de  dire  comment  on  procède  pour  cette  gra- 
duation, revenons  sur  quelques  points  impor- 
tants de  la  manipulation  qui  a  pour  objet  le 
choix  du  tube,  son  remplissage  de  mercure 
bien  purifié  et  purgé  d'air. 

La  pureté  du  mercure  est  une  des  premières 
conditions  à  remplir  pour  avoir  un  bon  thermo- 
mètre. Voici  ce  qu'en  dit  Buignet  dans  ses  excel- 
lentes Manipulations  de  physique  : 

«  Le  mercure  que  l'on  trouve  dans  le  com- 
merce et  qui  a  séjourné  dans  les  cuves  de  nos 
laboratoires  contient  toujours  de  l'oxyde  de 
mercure,  et  souvent  aussi  des  métaux  étran- 
gers, tels  que  le  zinc,  le  cuivre,  le  plomb.  La 
présence  de  ces  métaux  modifie  profondément 
ses  propriétés  physiques,  et  lui  donne,  entre 
autres  caractères,  celui  d'adhérer  au  verre, 
d'y  laisser  une  trace  de  son  passage  et  de  devenir,  par  cela 
même,  impropre  aux  usages  thermométriques. 

a  La  distillation  est  un  moyen  de  purification  très  imparfait. 
Au  terme  oii  le  mercure  entre  en  ébullilion,  les  métaux  qui 
l'accompagnent  émettent  des  vapeurs  dont  la  tension  est  très 
sensible,  et  qui  d'ailleurs  sont  facilement  entraînées  par  la 
vapeur  mercurielle.  II  faut  donc  recourir  à  un  autre  procédé, 
et  celui  que  l'on  considère  aujourd'hui  comme  fournissant  les 
meilleurs  résultats  est  le  traitement  par  l'acide  nitrique. 

«  Ce  procédé  consiste  à  introduire  dans  un  flacon  de  verre  le 
mercure  que  l'on  veut  purifier,  et  à  y  ajouter  0,01  en  poids 
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Fig.  8.  —  Rcsenroir 
et  tube  du  thermo- 
mètre à  mercure. 
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d*acide  nitrique  à  1,42  préalablement  étendu  de  deux  fois  son 
volume  d'eau.  Le  vase  est  placé  dans  un  bain-marie  à  50^  ou 
60%  et  on  Ty  maintient  pendant  vingt-quatre  heures,  en  agitant 
fréquemment  le  mélange.  Au  bout  de  ce  temps,  on  enlève  par 
décantation  la  solution  surnageante,  qui  emporte  avec  elle  les 
métaux  étrangers  ;  on  lave  à  grande  eau  le  mercure  ainsi  pu- 
rifié, et  on  le  sèche  avec  le  plus  grand  soin. 

«  Le  mercure,  exposé  à  l'air,  en  absorbe  l'oxygène,  surtout 
pendant  les  chaleurs  de  l'été,  et  forme  de  l'oxyde  de  mercure, 
qui  a  les  mêmes  inconvénients,  au  point  de  vue  qui  nous 
occupe,  que  les  métaux  étrangers  dont  il  vient  d'être  question. 
Lorsqu'on  agite  le  mercure  ainsi  altéré,  l'oxyde  qu'il  contient 
se  dissémine  dans  la  masse  ;  mais,  par  le  repos,  il  remonte  à 
la  surface  et  y  forme  une  pellicule  grise.  On  a  coutume,  dans 
les  laboratoires  de  physique,  lorsque  le  mercure  a  été  purifié  cl 
séché  comme  il  vient  d'être  dit,  de  l'introduire  dans  un  enton- 
noir de  verre  muni  d'un  robinet.  Au  moment  d'en  faire  usage, 
on  ouvre  doucement  le  robinet,  et  l'on  fait  couler  le  liquide 
dans  un  verre  à  pied  bien  propre  et  bien  sec.  On  a  ainsi  du 
mercure  exempt  d'oxyde,  parfaitement  miroitant,  n'adhérant 
ni  au  verre  ni  à  la  porcelaine,  et  roulant  sur  l'une  ou  l'autre  de 
ces  deux  substances  sans  y  laisser  la  moindre  trace.  » 

Quand  on  a  observé  les  minutieuses  précautions  nécessaires 
à  l'obtention  d'un  mercure  d'une  pureté  parfaite,  on  comprend 
qu'il  n'est  pas  moins  important  de  l'introduire  dans  un  tube 
qui  soit  lui-même  parfaitement  sec  et  exempt  de  poussière. 
C'est  l'affaire  du  constructeur  qui  fournit  le  tube  muni  de  son 
réservoir  et  de  l'ampoule  terminée  en  pointe  effilée,  par  où 
doit  se  faire  l'introduction  du  mercure.  Voici  maintenant  com- 
ment se  fait  ce  remplissage. 

On  brise  la  pointe  de  l'ampoule  et  l'on  chauffe  légèrement 
celle-ci  au-dessus  d'une  lampe  à  alcool  ;  l'air  intérieur  se 
dilate  ;  on  plonge  aussitôt  la  pointe  ouverte  dans  le  mercure 
comme  le  montre  la  figure  9.  Le  refroidissement  diminue  la 
pression   intérieure  et  le  mercure  monte  peu  à  peu  dans 
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l'ampoule,  qu'il  remplit  partiel lemenl.  Si  l'on  redressait  le  tube, 
le  mercure  resterait  dans  l'ampoule  sans  pouvoir  pénétrer  dans 
le  réservoir,  à  cause  de  l'étroitessc  du  diamètre  du  tube.  Mais  si 


i 


Fig.  9.  —  Remplissage  du  lube  lbermom£trîque  h  mercure. 

l'on  a  soin  de  chauffer  à  la  fois  le  tube,  le  réservoir  et  l'ampoule 
eu  les  disposant  sur  une  grille  à  charbons  inclinée  (lig.  10), 
l'air  intérieur,  en  se  dilatant,  s'échappe  par  bulles.  Si  alors  on 


retourne  le  tube  verticalement,  et  qu'on  le  laisse  refroidir,  l'air 
intérieur  se  contracte  et  la  pression  fait  entrer  une  partie  du 
mercure  dans  le  réservoir.  On  répète  plusieurs  fois  celte  opéra- 
UoQ,  et  enfin  Ton  porte  le  mercure  à  l'ébullition  :  le  réservoir 
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et  le  tube  se  remplissent  entièrement,  ne  consenant  plus  ni 
trace  d'humidité,  ni  aucune  bulle  d'air. 

Si  la  capacité  du  réservoir  et  celle  du  tube  ont  été  préala- 
blement calculées*  pour  que  les  indications  du  thermomètre 
se  meuvent  dans  une  limite  d'un  nombre  de  degrés  déterminé, 
de  120  degrés  par  exemple,  entre  105*  et  — 15%  on  s'arrange 
de  façon  que  le  niveau  du  mercure  occupe  le  sommet  de  la 
tige  quand  le  tube  est  soumis  à  une  température  de  105*.  On 
fait  écouler  le  mercure  de  l'ampoule,  le  niveau  s'abaisse  un 
peu  par  le  refroidissement.  Chauflant  l'extrémité  du  tube  à  la 
lampe  d'émailleur,  on  Tétire  en  pointe  effilée,  on  détache  l'am- 
poule par  un  trait  de  lime  ;  on  chauffe  à  nouveau  à  105*.  Le 
mercure  sort  en  flnes  gouttelettes,  et  l'on  ferme  la  pointe  du  tube 
au  chalumeau  dès  que  l'écoulement  a  cessé.  Dans  ces  conditions, 
le  tube  se  trouve  absolument  privé  d'air  et,  lorsque  le  mercure 
baisse  sous  l'influence  du  refroidissement,  l'espace  qu'il  laisse 
au-dessus  de  son  niveau  est  pareil  au  vide  du  baromètre. 

Les  détails  un  peu  minutieux  dans  lesquels  nous  venons 
d'entrer  n'ont  pas  seulement  pour  objet  de  donner  les  indica- 
tions convenables  à  ceux  de  nos  lecteurs  qui  voudraient  con- 
struire eux-mêmes  un  thermomètre  un  peu  précis.  Notre  but, 
en  les  rapportant,  a  été  surtout  de  faire  bien  comprendre  la 
nécessité  où  les  progrès  de  la  science  ont  conduit  l'expérimen- 
tateur, de  ne  négliger  aucune  des  conditions  de  l'exactitude  la 
plus  rigoureuse  dans  les  manipulations  de  physique.  A  l'origine, 
on  a  dû  se  contenter  d'approximations  souvent  grossières  ;  cela 
suffisait  pour  l'élude  des  phénomènes  les  plus  généraux  et  pour 
la  détermination  de  leurs  lois.  De  même  qu'en  astronomie  la 
connaissance  des  plus  petites  perturbations  des  mouvements  des 
corps  célestes  aurait  risqué  de  masquer  les  lois  qui  régissent  ces 

\ 

1.  La  dilatation  apparente   du   mercure   dans  le   verre  est  de  pour  i   degré 

centigrade.  Pour  120  degrés,  la  capacité  intérieure  du  tube  devra  donc  être  au  moins 

120        1  1 

ôTôR  ^=  t7  ^®  ^^^®  ^^  réservoir.  On  prend  un  nombre  un  peu  plus  fort,  —  par  exemple, 

comprenant  129<^,6. 
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mouvements  pris  dans  leur  ensemble,  de  même  en  physique 
it  eût  été  superflu,  nuisible  peut-être,  de  s'attacher  au  début  à 
des  mesures  d'une  exactitude  que  ne  comportait  point  l'état  de 
là  science.  Aujourd'hui,  au  contraire,  c'est  cette  exactitude  qui 
est  de  règle,  parce  qu'elle  est  la  condition  et  le  gage  des  décou- 
vertes futures.  Le  thermomètre  étant  un  des  plus  précieux 
appareils  des  laboratoires  de  physique  ou  des  observatoires  des 
phénomènes  naturels,  nous  avons  saisi  l'occasion  de  sa  descrip- 
tion pour  donner  une  idée  de  la  précision  actuelle  qui  préside 
à  sa  construction. 

Revenons  maintenant  à  la  dernière  opération  qu'il  nons  reste 
à  décrire,  celle  de  la  graduation  de 
l'instrument. 

Cette  graduation,  nous  l'avons  dit, 
est  tout  entière  basée  sur  la  constance 
de  deux  phénomènes  :  l'un,  la  fusion 
de  la  glace,  qui  va  nous  donner  le 
zéro  ou  le  point  de  dé|)arl  de  l'échelle 
thermométrique;  l'autre,  rébullilion 
de  l'eau  pure  à  l'air  libre,  ou  mieux 
la  vapeur  qui  s'en  échappe,  sous  la 
pression  extérieure  ou  barométrique 
de  760  millimètres ,  qui  donne  une 
seconde  température  fixe,  qu'on  est 
convenu  de  désigner  en  degrés  par  le 

nombre  100.  Voyons  comment  on  obtient  pratiquement  ces  deux 
points  fixes  sur  le  tube  de  notre  Ihermomclre  dûment  rempli. 

On  commence  par  délerminer  le  zéro.  Pour  cela,  on  plonge 
le  réservoir  et  une  partie  du  tube  dans  un  vase  rempli  de  mor- 
ceaux de  glace  pHée,  cl  percé  de  trous  à  sa  partie  inférieure, 
afin  que  l'eau  de  fusion,  qui  pourrait  prendre  une  température 
plus  élevée  que  celle  de  la  glace  fondante,  puisse  s'écouler 
librement  (fig.  11).  Le  niveau  du  mercure  dans  le  tube  étant 
devenu  slationnaire,  on  marque  à  la  même  hauteur  un  trait 
sur  la  tige  :  ce  point  est  le  zéro  de  la  graduation. 


Fip.11.- 
du   IhrrmDii 
lempcratiirc  dv  la  fusioi 
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On  place  ensuite  le  tlicrmomètre  dans  la  position  qu'indique 
la  figure  l'2,  c'est-à-dire  dans  une  étuve  oii  il  se  trouve  com- 
plètement plongé  dans  la  vapeur  d'eau  bouillante;  l'ctuve  se  com- 
pose d'une  double  enveloppe  en  lôle,  où  circule  la  vapeur  avant 


Fi":,  13. —  Dûtcrmin.-iliun  ilii  |H)inl  100,  tempe  rature  de  l'ùbullition  de  Va; 
sous  h  prcssiuii  de  7C0  mil  limé  1res. 


de  s'échapper  dans  l'air,  de  sorte  que  la  température  de  la  capa- 
cité interne  n'est  pas  modifiée  par  le  refroidissement  extérieur. 
Là  encore,  on  attend  que  le  niveau  du  mercure,  observé  au 
dehors  de  l'étuve,  soit  devenu  stationnairc,  et  l'on  marque  un 
second  trait  sur  la  tige.  En  ce  point,  on  inscrit  le  nombre  100, 
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si,  comme  nous  l'avons  dit,  la  pression  barométrique  est,  à  ce 
moment,  de  760  millimèlres'.  Le  manomètre  à  branches  rccoui-- 
bées,  qu'on  voit  sortir  à  gauche  de  l'appareil,  indique  par 
l'égalité  de  niveau  du  liquide  si  la  pression  dans  l'étuve  est 
la  même  qu'au  dehors  ;  quant  à  cette  pression  extérieure,  on 
l'observe  à  l'aide  du  baromètre,  et  si  elle  est  plus  petite  ou 
plus  grandeque  760  millimèlres,  on  fait  la  correc- 
tion dont  nous  parlons  dans  la  note  ci-dessous. 
Dans  le  cas  où  l'iulérieur  du  tube  est  par- 
faitement cylindrique,  ce  dont  on  a  pu  s'assurer 
avant  d'y  souder  le  réservoir  du  thermomètre,  il 
est  évident  que,  si  l'on  partage  en  100  parties 
d'égale  longueur  l'intervalle  qui  sépare  le  zéro 
de  la  glace  fondante  du  point  100  correspondant 
à  la  température  de  l'ébullition  de  l'eau,  chacune 
de  ces  parties  indiquera  des  capacités  égales,  et 
quand  le  niveau  du  mercure  les  parcourra  suc- 
cessivement, des  dilatations  égales  du  liquide. 
Ces  divisions,  qu'on  nomme  des  degrés,  forment 
l'échelle  des  températures,  échelle  qu'on  prolonge 
du  reste  au-dessus  de  100'  et  au-dessous  de  0°, 
pour  la  mesure  des  températures  plus  basses  rj^dlt'aTcdeuw 
que  celle  de  la  glace  fondante,  ou  plus  élevées  échelles  gra- 
que  celle  de  l'eau  bouillante.  Les  divisions  sont 
tantôt  gravées  sur  le  tube,  tantôt  sur  un  tube  latéral  soudé  an 
premier,  tantôt  eniin  marquées  sur  la  planchette  à  laquelle  on 
lîxe  l'instrument  (fig.  15). 

1.  Si  la  pression  baroniëtrique  n'est  pas,  au  moment  de  l'eipériunce,  de  TCO*",  le  nircati 
du  mercure  n'indiquera  plus  le  point  ùxe  où  l'on  doit  marquer  100".  On  a  l'ccoimii  que  In 
difTérence  élaîl  de  1  degré  ccnligradc  (c'est  ta  100*  partie  de  h  dilalalion  totale  entre  le 
point  de  hisioD  de  la  glace  et  celui  de  l'ébullition  de  l'eau)  pour  une  pression  qui  dill^re  de 
37"  en  plus  ou  en  moins  de  700",  de  sorte  qu'il  faudi'a  marquer  101*  si  la  pression  est 
787"-,  et  99»  SI  au  contraire  elle  est  seulement  de  753".  Entra  ces  limites,  on  fait  une 
correction  proportionnelle  i  l'eicès  ou  au  défaut  de  pression.  Par  exemple,  si  la  pression 

est  768",  la  température  corresponjante  devra  être  100»  — 5=  =  99», 70.  Si  elle  est  768"", 
«n  iem  nurqu«r  une  température  de  100*  +  97  =  i^,'^- 
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La  dÎTision  de  l'intervalle  de  0°  à  100*  en  100  parties  équï- 
distantes  se  fait  à  Taide  de  la  machine  à  diviser.  Enlrons  à  ce 
sujet  dans  quelques  délails. 

La  figure  14  représente  une  de  ces  machines  d'après  le  mo- 
dèle établi  par  notre  savant  et  habile  constructeur,  M.  Duboscq. 
Sa  partie  essentielle  est  une  vis  micrométrique  en  acier,  dont 
le  pas  ou  la  distance  entre  deux  fdets  consécutifs  est  partout 
égale  à  1  millimètre.  Cette  vis,  encastrée  à  ses  deux  extrémités 
entre  deux  colliers  fixes,  peut  tourner  sur  elle-même  autour  de 
son  axe,  mais  elle  n'avance  ni  ne  recule  jamais  elle-même. 


,( 


Fig.  U.  —  llachine  'd  diiJscr  de  M.  Buboscq. 

Le  mouvement  de  rotation  de  la  vis  communique  à  un  écrou 
qui  l'embrasse,  et  qui  perte  une  plaque  métallique  ou  chariot, 
un  mouvement  de  progression  qui  fait  avancer  ou  reculer  le 
chariot  sur  un  liane  de  foute  muni  de  rails,  selon  que  la  vis 
tourne  dans  un  sens  ou  dans  le  sens  opposé.  Ce  mouvement  de 
progression  comprend  autant  de  millimètres  et  de  fractions  de 
millimètre  que  l'on  fera  faire  de  tours  ou  de  fractions  de  tour 
à  la  vis;  une  manivelle  sert  à  ccl  effet,  et  un  index  permet 
de  compter  ces  fractions  de  tour  sur  un  cercle  divisé  centré 
sur  l'axe  de  la  vis  et  formant  la  tête  de  cette  vis.  Les  divi- 
sions du  cercle  étant  au  nombre  de  400,  chacune  d'elles  cor- 
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respond  à  un  recul  ou  à  une  avance  de  la  400*  partie  d'un  mil- 
limètre. 

On  place  le  tube  à  diviser  sur  le  chariot,  oii  on  le  fixe.  Un 
burin,  consistant  soit  en  un  tracelet  en  acier,  soit  en  une  poinle 
de  diamant,  selon  que  les  divisions  doivent  être  marquées  sur 
un  vernis  ou  gravées  sur  le  tube  de  verre,  est  porté  par  une 
pièce  fixe,  de  sorte  que  la  pointe  du  burin  a  une  position  inva- 
riable par  rapport  à  la  longueur  de  la  vis.  Mais  le  burin  est 
mobile  dans  le  plan  vertical  correspondant  à  cette  position,  ce 
qui  permet  de  le  relever  ou  de  l'abaisser  à  volonté. 

On  commence  par  amener  le  chariot  dans  deux  positions 
successives  telles,  que  la  pointe  du  burin  coïncide  exactement 
d'abord  avec  le  point  zéi'O  du  tube,  puis  avec  le  point  100.  Cette 
manœuvre  donne  exactement  la  longueur  de  l'intervalle  com- 
pris entre  les  deux  points,  si  l'on  a  compté  le  nombre  de  tours 
et  la  fraction  de  tour  accomplis  par  la  vis.  Supposons  qu'on  ait 
trouvé  172  tours  complets,  plus  100  divisions;  la  distance 
totale  des  points  fixes  est  alors  égale  à  172""", 25,  correspondant 
à  68900  divisions  micrométriques.  Chaque  degré  devra  me- 
surer l'"",7225  correspondant  à  689  divisions,  c'est-à-dire  à 
un  tour  complet  plus  289  divisions.  La  manœuvre  du  chariot 
devi'a  donc  se  faire  de  façon  à  l'avancer  successivement  de  la 
longueur  d'un  degré,  en  tournant  la  manivelle  d'un  tour  com- 
plet et  289  divisions.  A  chaque  fois,  la  pointe  abaissée  mar- 
quera ou  gravera  une  division  sur  le  tube. 

Dans  le  cas  où  le  tube  du  thermomètre  n'aurait  pas  un  ca- 
Hbre  parfaitement  régulier,  il  faudrait,  avant  de  le  remplir 
comme  nous  l'avons  dit,  le  diviser  préalablement  en  parties 
d'égale  capacité.  On  y  parvient  en  introduisant  une  petite 
quantité  de  mercure  à  laquelle  on  fait  occuper  successivement, 
à  la  suite  les  unes  des  autres,  des  parties  du  tube  dont  on 
marque  les  extrémités.  Les  longueurs  de  ces  parties  sont  iné- 
gales, mais  leurs  volumes  sont  égaux.  Le  tube  remj^Ii  et  les 
points  fixes  déterminés,  on  calculera  aisément  la  valeur  en 
degrés  de  l'une  de  ces  parties  et  par  suite  la  longueur  du  degré 
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dans  chacune  d'elles.  Ces  calculs  faits,  la  machine  à  diviser 
servira  à  compléter  la  graduation  conune  on  vient  de  le  dii*e 
plus  haut. 

Il  est  bien  évident  que  tout  ce  qui  précède  s'applique  à  la 
prolongation  des  divisions  du  tube  theimométrique  au-dessous 
du  zéro  et  au  delà  du  point  fixe  100\  EnGn  les  mêmes  opéra- 
tions se  feraient  pour  la  division  du  thermomètre  à  alcool,  avec 
la  seule  différence  que  le  nombre  des  divisions  au-dessus  de  0% 
dans  ce  cas,  ne  s'élève  pas  ordinairement  au-dessus  de  75, 
puisque  l'alcool  bout  à  la  température  de  78  degrés  centigrades  \ 

La  construction  et  la  graduation  de  ce  dernier  thermomètre 
exigent  quelques  précautions  spéciales,  dont  nous  allons  dire 
un  mot.  Le  choix  du  tube  se  fait  de  la  même  manière  que  pour 
le  thermomètre  à  mercure;  seulement,  comme  l'alcool,  entre 
0*  et  100%  se  dilate  environ  sept  fois  autant  que  le  mercure,  le 
tube,  à  égalité  de  volume  du  réservoir,  doit  avoir  un  diamètre 
beaucoup  plus  grand  que  celui  du  tube  destiné  au  thermomètre 
à  mercure.  La  précaution  à  prendre  pour  le  choix  du  liquide  a 
trait  surtout  à  la  pureté  et  à  Thomogénéité  de  l'alcool,  qui  doit 
être  absolument  anhydre.  On  a  l'habitude,  pour  rendre  plus 
visibles  les  indications  de  niveau,  de  colorer  l'alcool  au  moyen 
de  l'orcanetle,  de  l'orseille.  Mais,  comme  le  remarque  M.  Bui- 
gnet,  a  c'est  là  une  addition  qui  ne  doit  se  faire  qu'avec  beau- 
coup de  ménagement,  et  qui  doit  même  être  exclue  dans  les 
thermomètres  de  précision.  La  matière  colorante,  ainsi  intro- 
duite dans  l'alcool,  subit  toujours  au  bout  d'un  temps  plus  ou 
moins  long  une  décomposition  particulière  dont  Feffet  est  de 
déposer  un  produit  insoluble  sur  le  verre,  et  de  nuire  au  mou- 
vement régulier  de  la  liqueur*.  »  On  fait  pénétrer  l'alcool  dans 
le  tube  à  peu  près  comme  on  le  fait  pour  le  mercure. 

i.  Cesl  b  température  de  TébullitioD  à  l'air  libre.  A  T intérieur  du  tube  Ihermoinéirique, 
Talcool  peut  dépasser  78^  sans  bouillir  :  ratinosplière  de  Tapeur  qui  se  dégage  du  liquide 
s'opposerait  à  rébullition.  Cela  explique  comuienl  Deluc,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  le  §  5, 
a  pu  graduer  un  lhern)oni!;ti*e  à  alcool  ea  prenant  pour  sejond  point  Gxe  Teau  bouillante 
ou  80<^  Réauniur. 

2.  Manipulations  de  physique^  p.  153. 
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Cela  fait,  on  détermine  le  zéro  par  Timmersion  du  réservoir 
dans  un  vase  rempli  de  glace  fondante.  On  prend  pour  second 
point  fixe  50%  par  exemple,  et  Ton  obtient  la  position  de  ce 
point  sur  le  tube  par  comparaison  avec  un  thermomètre  à  mer- 
cure, en  plongeant  les  deux  tubes  dans  un  même  bain  qu'on 
chauffe  à  cette  température  de  50*  au  moyen  d'un  bec  de  gaz 
convenablement  réglé.  II  ne  reste  plus  alors  qu'à  diviser  le 
tube. 

Le  thermomètre  à  mercure  et  le  thermomètre  à  alcool,  con- 
struits avec  les  précautions  que  nous  venons  de  décrire  en 
détail,  ne  sont  réellement  comparables  et  ne  s'accordent  rigou- 
reusement que  pour  les  points  fixes  de  la  glace  fondante  et 
pour  le  50*  degré.  Pour  les  températures  intermédiaires  comme 
pour  celles  qui  les  dépassent  en  dessus  et  en  dessous,  l'accord 
n'existe  plus,  ce  qui  tient  à  l'irrégularité  de  la  dilatation  du 
l'alcool.  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  ce  point  important. 


g    4.    ÉCHElLeS   IHEDMOMÉTRIQUES    DIVERSES. 

L'échelle  centésimale  n'est  pas  la  seule  qui  ait  été  employée 
pour  graduer  les  thermomètres  ;  mais  c'est  la  plus  généralement 
adoptée,  et  la  seule  dont  on  se  serve  aujourd'hui  en  France  et 
dans  un  grand  nombre  d'autres  pays.  Elle  est  due  au  savant 
Suédois  Celsius,  qui  en  proposa  l'adoption  en  1741.  L'échelle 
de  Réaumur,  aujourd'hui  abandonnée,  divisait  en  80  degrés 
l'intervalle  des  deux  mêmes  points  fixes,  de  la  température 
de  la  glace  fondante  à  celle  de  l'eau  bouillante.  Un  calcul 
très  facile  permet  de  transformer  en  degrés  centigrades  une 
température  exprimée  en  degrés  Réaumur;  il  suffit  d'ajouter 
au  nombre  donné  son  quart  :  ainsi  28°  R  valent  28  H-  7"* 
ou  35°  C.  D'une  température  centigrade,  retranchez  le  cin- 
quième, vous  aurez  la  même  température  exprimée  en  degrés 
Réaumur  :  ainsi  35'  C  valent  35°  —  T  ou  28°  R  ;  32°  C  valent 
25°,6  R. 


60  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

Dans  réchelle  FahreDheil,  usilée  en  Allemagne,  en  Angle- 
terre et  aux  États-Unis,  Tun  des  points  fixes  est  celui  de  Tébul- 
lition  de  Teau,  comme  dans  les  échelles  précédentes;  mais 
Fautre  correspond  à  une  température  plus  basse  que  celle  de 
la  glace  fondante,  qu'on  obtient  par  un  mélange  de  glace  et  de 
sel  ammoniac \  Le  zéro  est  donc  plus  bas;  au  point  debulli- 
lion  de  Teau,  Fahrenheit  a  marqué  212\  Comme  on  a  reconnu 
que  la  température  de  la  glace  fondante  correspondait  au 
32*  degré  de  celte  échelle,  il  en  résulte  que  les  100  degrés  de 
réchelle  centigrade  équivalent  à  180  degrés  Fahrenheit  :  de  là 
une  transformation  facile  d'un  nombre  quelconque  de  degrés 
d'une  de  ces  échelles  dans  l'autre.  Veut-on  savoir,  par  exemple, 
quel  est  en  degrés  centigrades  l'équivalent  de  120  degrés  F? 
On  commence  par  retrancher  52,  ce  qui  donne  88,  dont  on 
prend  les  l  ;  et  l'on  a  pour  résultat  46%66  C.  Au  contraire,  étant 
donnée  la  température  45"*  C,  pour  la  transformer  en  divisions 
de  l'échelle  Fahrenheit,  on  en  prend  les  J,  ce  qui  donne  SV  F 
au-dessus  de  la  glace  fondante,  laquelle  est  marquée  52%  comme 
on  l'a  vu  plus  haut;  81^  +  52°  ou  115'*  F  est  donc  le  résultat 
de  la  transformation. 

On  emploie  encore,  notamment  en  Russie,  l'échelle  de  De- 
lisle,  qui  marque  0**  au  point  d'ébullition,  et  150*  à  la  glace 
fondante.  Rien  de  plus  simple  que  de  transformer  une  tempé- 
rature notée  sur  celle  échelle  en  une  quelconque  des  trois 
autres.  Par  exemple,  45  degrés  sur  l'échelle  de  Delisle  ont  la 
même  valeur  que  50  degrés  centigrades,  mais  il  faut  les  retran- 
cher de  100,  puisque  la  lecture  se  fait  en  sens  inverse.  On 
aura  donc  :  45'  D  =  70'C  =  56' R=  158'F.  Il  serait  évidem- 
ment  à  désirer,  pour  éviter  ces  transformations,  1res  faciles, 
mais  très  fastidieuses  lorsqu'elles  se  multiplient,  que  les  phy- 
siciens el  les  météorologistes  de  tous  les  pays  convinssent 
d'adopter  une  échelle  Ihermométriquc  unique. 


1 .  Fahrenheit  ayait  pris  pour  zéro  de  son  échelle,  ou  pour  point  de  départ  de  sa  gradua- 
tion, cette  température  qui  ne  correspond  point  à  un  phénomène  physique  fixe,  parce  qu'elle 
était  celle  du  froid  le  plus  vif  qui  eût  été  observé  à  Dantzig  avant  1714. 
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11  faut  avoir  soin ,  quand  on 
énonce  une  tempéralure ,  sui- 
vant l'une  ou  l'autre  de  ces  gra- 
duations, d'indiquer  si  elle  est  plus 
élevée  ou  plus  basse  que  celle  mar- 
quée par  le  zéro.  C'est  ce  que  font 
les  physiciens  en  considérant  les 
températures  plus  élevées  que  0" 
comme  positives,  et  en  les  faisant 
précéder  du  signe  -t-.  Les  tempé- 
ratures inférieures  à  0"  sont  alors 
négatives ,  et  on  les  affecte  du 
signe  — .  Ces  conventions  une  fois 
adoptées,  il  en  résulte,  pour  les 
opérations  à  effectuer  sur  les  nom- 
bres exprimant  les  températures, 
quand  on  les  combine  par  voie 
d'addition  ou  de  soustraction,  des 
règles  pareilles  à  celles  des  quan- 
tités algébriques  positives  et  néga- 
tives. Mais  il  importe  de  donner  à 
tous  ces  nombres  leur  signiHcation 
véritable,  et  de  se  garder  de  leur 
attribuer  une  valeur  absolue  qu'ils 
n'ont  pas.  Ainsi,  on  ne  peut  dire 
qu'une  tempéralure  est  double  ou 
Iriple  d'une  autre,  ou  du  moins,  si 
l'on  emploie  ces  expressions,  il 
n'en  faut  rien  conclure  sur  les 
quantités  de  clialcur  qui  leur  cor- 
respondent. Cela  signifie  tout  sim- 
.  plement  que  la  dilatation  du  mer- 
cure, au-dessus  du  point  fixe  pris 
pour  |)oint  de  départ  ou  zéro,  est 


Fig.  15.  —  Ëchcltos  thermDmi^lriqiies. 

dans  ce  cas  double  ou  triple  de  la  dilatation  totale  correspon- 
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dant  à  la  seconde  élévation  de  température.  En  un  mol,  il  faul 
se  rappeler  que  l'unité  de  température,  le  degré  centigrade 
dans  l'échelle  centésimale,  par  exemple,  représente  une  dila- 
tation du  mercure  contenu  dans  le  réservoir  d'un  thermo- 
mètre égale  à  la  centième  partie  de  la  dilatation  totale  que 
subirait  le  même  liquide  en  passant  de  la  température  de  la 
glace  fondante  à  celle  de  l'ébullition  de  Teau.  Rien  do  plus. 


§  5.    THERMOMÈTRES   DIVERS.    -^   COMPARAISON    AVEC   LES   THERMOMÈTRES 

A   BIERCURE   ET   A    AIR. 


Le  mercure  et  l'alcool  ne  sont  pas  les  seuls  liquides  avec 
lesquels  les  physiciens  aient  cherché  à  construire  des  thermo- 
mètres. Dn  physicien  de  la  fin  du  siècle  dernier,  Deluc,  com- 
para les  indications  fournies  par  des  thermomètres  construits 
et  gradués  séparément,  et  remplis  des  quatre  liquides  suivants  : 
mercure,  alcool,  huile  d'olive  et  eau.  Ces  deux  derniers  ne 
pouvaient  donner  que  des  températures  supérieures  à  celle  de 
la  fusion  de  la  glace.  Voici,  en  degrés  Réaumur,  les  résultats 
obtenus  par  ce  savant  : 


Thermonièlre  à  mercure. 
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Les  points  fixes  0^  et  80**  sont  identiques  :  cela  devait  être, 
puisqu'ils  avaient  été  les  points  de  départ  pour  la  graduation. 
Mais  les  différences  sont  très  sensibles  pour  les  températures 
intermédiaires,  et  l'on  voit  notamment  qu'elles  sont  considé- 
rables pour  l'eau.  Des  recherches  faites,  de  1846  à  1852,  par 
M.  Is.  Pierre,  sur  la  dilatation  d'un  grand  nombre  de  liquides, 
il  résulte  que  les  thermomètres  qui  se  rapprocheraient  le  plus 
du  thermomètre  à  mercure  seraient  ceux  qu'on  remplirait  de 
sulfure  de  carbone,  d'alcool,  d'éther  ordinaire,  de  chlorure 
d'éthyle  et  de  bromure  d'élhyle.  Comme  la  température  d'ébul- 
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lilion  de  ces  liquides  est  respectivement  de  48%  de  78%  de  35\5, 
de  H*  et  de  40%7,  les  Ihermomèlres  ainsi  construits  ne  pour- 
raient servir  qu'à  Tindication  des  basses  températures.  C'est 
Teau  qui  fournit  le  plus  grand  désaccord  avec  les  indications 
du  thermomètre  à  mercure. 

On  voit  donc  de  combien  il  s'en  faut  que  des  appareils  Iher- 
mométriques  basés  sur  la  dilatation  de  liquides  différents,  bien 
que  gradués  en  partant  des  mêmes  points  fixes,  soient  compa- 
rables entre  eux.  Placés  dans  des  conditions  thermiques  iden- 
tiques, dans  des  milieux  ayant,  d'après  notre  définition,  la 
même  température,  les  nombres  de  degrés  qu'ils  indiqueraient 
seraient  inégaux;  par  contre,  ils  pourraient  marquer  les  mêmes 
degrés  sans  que  les  températures  fussent  égales.  Devant  ces  dif- 
ficultés, on  s'est  demandé  s'il  est  une  substance,  liquide  ou 
gazeuse,  qui  puisse  fournir,  quand  on  prend  ses  variations  de 
volume  pour  mesure  des  variations  de  température,  des  indi- 
cations comparables  entre  elles.  En  d'autres  termes,  on  s'est 
posé  cette  question  :  Existe-t-il  un  corps  dont  les  dilatations 
soient  proportionnelles  aux  quantités  de  chaleur  qui  les  pro- 
duisent, et  s'il  n'y  en  a  pas  qui  jouisse  absolument  de  celle 
propriété,  quel  est  celui  qui  s'en  écarte  le  moins? 

Dès  1723,  Taylor  étudia  la  question  en  ce  qui  regarde  les 
liquides.  Prenant  deux  masses  égales  d'eau  à  des  températures 
différentes,  températures  marquées  par  le  thermomètre  à  expé- 
rimenter, il  les  mélangeait  en  prenant  les  précautions  conve- 
nables pour  éviter  les  pertes  de  chaleur.  Le  mélange  devait, 
comme  nous  le  verrons  d'ailleurs  plus  loin,  être  à  une  tempé- 
rature moyenne  entre  les  extrêmes,  à  15*  par  exemple  si  les 
masses  mélangées  étaient  à  20"*  et  à  10\  Les  expériences  de 
Taylor,  depuis  répétées  par  divers  savants,  ont  prouvé  que  le 
thermomètre  à  mercure  remplit  cette  condition  jusqu'à  200^ 
Au  delà,  les  indications  sont  trop   élevées,   d'où  l'on  conclut 
qu'une  moindre  quantité  de  chaleur  est  nécessaire  alors  pour 
déterminer  la  même  dilatation. 
Plus  tard,  Dulong  et  Petit,  se  fondant  sur  ces  différences 
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entre  les  dilatations  et  les  chaleurs  absorbées,  même  quand  on 
emploie  le  mercure,  et  sur  cette  idée  que,  tous  les  gaz  se  dila- 
tant également  entre  des  températures  données,  leur  dilatation 
est  indépendante  de  la  nature  de  leurs  molécules  et  de  leur 
action  réciproque,  et  dépend  exclusivement  de  la  quantité  de 
chaleur  absorbée,  considérèrent  le  thermomètre  à  air  comme 
préférable  à  tous  les  autres,  et  comme  devant  être  employé 
exclusivement  dans  les  déterminations  scientifiques  des  tempé- 
ratures. Quand  nous  parlerons  de  la  mesuie  de  la  dilatation 
des  gaz,  nous  dirons  un  mot  de  la  construction  du  thermomètre 
à  air  et  de  son  emploi,  et  nous  verrons  que  ses  avantages  théo- 
riques sur  le  thermomètre  à  mercure  ne  sont  pas  aussi  grands 
que  le  crurent  alors  Dulong  et  Petit. 

Pour  le  moment,  bornons-nous  à  dire  que  les  thermomètres 
à  mercure  s'accordent  très  sensiblement  avec  le  thermomètre 
à  air  au-dessous  de  100\  Au-dessus,  ils  marquent  constam- 
ment une  température  plus  élevée;  vers  200%  l'avance  est  com- 
prise entre  0\o  et  2  degrés  ;  elle  varie  de  4''  à  lO""  au  voisinage 
de  l'ébullition  du  mercure,  c'est-à-dire  vers  360\  Comme 
l'usage  du  thermomètre  à  mercure  est  infiniment  plus  com- 
mode que  celui  du  thermomètre  à  air,  on  peut  se  servir  du  pre- 
mier pour  les  recherches  les  plus  exactes  jusqu'à  100*"  et  même 
au  delà,  si  l'on  a  comparé  préalablement  avec  le  thermomètre  à 
air  les  indications  du  thermomètre  qu'on  emploie. 

Les  thermomètres  à  mercure,  construits  comme  nous  l'avons 
vu,  sont-ils  tous  comparables  entre  eux?  Placés  dans  des 
conditions  physiques  identiques,  marqueront-ils  tous  exacte- 
ment la  même  température?  Poser  cetle  question,  c'est  de- 
mander si  le  verre  dont  est  formé  le  tube  a  une  influence  sur 
les  indications  thermométriques.  On  sait,  en  effet,  que  c'est  la 
dilatation  apparente  du  mercure,  la  différence  entre  la  dilata- 
tion absolue  de  ce  liquide  et  celle  de  son  enveloppe,  qui  sert  à 
définir  l'unité  thermométrique,  le  degrç.  Le  mercure  étant 
parfaitement  pur,  sa  dilatation  ne  change  point,  mais  celle  du 
verre  diffère  d'un  thermomètre  à  l'autre,  selon  la  composition 
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et  rélal  moléculaire  de  cette  substance.  Les  diflerentes  espèces 
de  verre  ne  se  dilatent  point  également,  et  la  loi  de  cette  dilata- 
lion  avec  la  tempéra tiu-e  varie  de  Tune  à  l'autre.  Enfin,  le 
même  verre,  quand  il  a  été  soumis  à  certaines  températures, 
subit  dans  sa  structure  moléculaire  une  modification  qui 
change  la  capacité  du  réservoir  et  détermine  un  déplacement 
des  points  fixes. 

Les  recherches  de  V.  Regnault  ont  prouvé  que  la  nature  chi- 
mique du  verre  a  une  notable  influence  sur  les  températures 
qui  dépassent  100\  Il  n'y  a  même  pas  rigoureusement  accord 
de  0^  à  100%  selon  M.  Is.  Pierre,  entre  les  indications  de  deux 
thermomètres  à  mercure,  construits  Tun  avec  du  verre  ordi- 
naire, Tautre  avec  du  cristal  à  base  de  plomb.  Voici  quelques 
chiffres  empruntés  à  Regnault  : 


TEMPÉÏLVTURE 

DO 
TIClUiONÈTnE  A  AIR 

THERMOMÈTRE  A  MERCURE 

E!(   CRISTAL 

EN   VERRE 

KX    VEDRE    VERT 

r.X  VERRE  DE  Sl'ÈDE 

100« 
120 

140 
160 
180 
200 
220 
240 

100O 
120  12 
140  29 
160  52 
180  80 
201  25 
221  82 
242  55 

100« 
119    25 

130  84 
159  74 
179  63 
109  70 
219  80 
239  98 

100« 

120  08 
140  21 
160  40 
180  60 
200  80 
221  20 
241  60 

100» 
120    04 

140  11 
160  20 
180  35 
200  50 
220  75 
241  16 

La  comparaison  de  ces  nombres  montre  que  ce  sont  les 
thermomètres  en  verre  ordinaire  qui  accusent  les  moindres 
écarts  avec  les  indications  du  thermomètre  à  air;  ceux  en 
cristal  sont  les  moins  bons,  surtout  pour  les  températures 
élevées  ;  au  delà  de  240*  le  désaccord  va  en  croissant,  et  à  350% 
tandis  qu'un  thermomètre  en  verre  marque  354\  un  thermo- 
mètre en  cristal  donne  360\50,  soit  10  degrés  et  demi  de  plus 
que  la  véritable  température.  Pour  remédier  à  ces  inconvénients, 
il  faut,  si  l'on  veut  avoir  des  résultats  comparables,  construire 
les  thermomètres  avec  la  même  espèce  de  verre   Dans  les  re- 
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dierches  de  précision,  on  se  sert  du  thermomètre  à  air,  ou,  si 
Von  préfère  Temploi  du  thermomètre  à  mercure  pour  sa  com- 
modité, on  le  compare  préalablement  avec  le  thermomètre  à  air 
et  l'on  établit  une  table  (ou  bien  Ton  construit  une  courbe)  qui 
permet  de  rectiGer  ses  indications. 

Un  autre  phénomène,  qu'on  obsenre  à  la  longue,  est  de  na- 
ture à  altérer  les  indications  du  thermomètre  :  c'est  le  dépla- 
cement du  zéro,  qui  monte  graduellement  au-dessus  du  point 
marqué  sur  l'échelle  au  moment  de  sa  construction.  Cette  élé- 
vation, qui  est  commune  à  l'autre  point  fixe  et  par  suite  à  tous 
les  degrés  de  l'échelle,  a  été  constatée  dès  1825  par  Flaugergues 
en  France  et  Bellani  en  Italie.  D'après  Despretz,  elle  peut  se 
continuer  pendant  quatre  ou  cinq  années.  Du  reste,  la  variation 
des  points  fixes  d'un  thermomètre  à  mercure  peut  résulter  des 
variations  de  température  qu'il  subit,  lorsqu'elles  s'écartent 
beaucoup  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  moyenne.  Une  tempé- 
rature très  basse  fait  monter  le  zéro  ;  on  observe  une  dépres- 
sion si  la  température  s'élève  à  100*;  et  enfin,  quand  la  tempé- 
rature est  très  élevée,  c'est  une  élévation  des  points  fixes  qui 
en  est  la  conséquence.  Si  le  thermomètre  a  été  porté  à  100*,  la 
dépression  temporaire  du  zéro  n'est  que  de  quelques  dixièmes 
de  degré.  Si  au  contraire  il  a  subi  pendant  un  temps  assez  long 
une  haute  température,  on  constate  une  élévation  considérable. 
Citons  quelques  faits  :  Person  ayant  chauffé  longtemps  à  440* 
trois  thermomètres,  leur  point  zéro  s'est  élevé  à  12*,  15*,  17\ 
MM.  Deville  et  Mascart  ayant  chauffé  trois  thermomètres  pen- 
dant trois  heures  consécutives,  à  166%  à  206*  et  à  266*,  ont 
trouvé  pour  l'élévation  de  leurs  zéros  ir,4,  12*,5  et  15*,5. 

Des  éludes  récentes  faites  sur  ce  sujet  par  M.  Crafls  ont 
prouvé  à  ce  physicien  que  la  nature  du  verre  influe  s^iv  la  rapi- 
dité et  sur  l'étendue  du  déplacement;  que  le  point  zéro,  dé- 
placé par  l'action  prolongée  d'une  haute  température,  tend  à 
se  fixer  à  sa  nouvelle  hauteur,  et  que  le  thermomètre  devient 
plus  stable  sous  l'influence  de  la  chaleur  à  toute  température 
inférieure. 
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Quelle  est  la  cause  de  ces  variations?  On  crut  d'abord  pou- 
voir les  attribuer  à  Taclion  de  la  pression  extérieure  qui,  agis- 
sant à  la  longue  sur  le  réservoir,  le  comprimait  et  diminuait  sa 
capacité;  mais  des  expériences  faites  avec  des  thermomètres 
dont  la  tige  restait  ouverte  ont  donné  les  mêmes  résultats,  ce 
qui  prouve  que  la  pression  n*est  pas  la  cause  du  phénomène. 
D'ailleurs,  elle  ne  peut  rendre  compte  à  la  fois  de  la  dépression 
temporaire  du  zéro  et  de  son  élévation.  Tout  s'explique  au  con- 
traire si  Ton  admet  avec  Despretz  qu'un  corps  solide  dont  les 
molécules  ont  subi  un  déplacement  par  une  cause  mécanique  ou 
physique,  dont  le  volume,  par  exemple,  a  été  diminué  ou  aug- 
menté d'une  manière  plus  ou  moins  considérable  par  une  force 
quelconque,  conserve  plus  ou  moins  longtemps  le  volume  nou- 
veau après  que  cette  force  a  cessé  d'agir.  Par  le  soultlage,  les 
molécules  du  réservoir  thermomélrique  ont  été  écartées  ;  Tébul- 
lition  du  mercure  après  le  remplissage  du  thermomètre  déter- 
mine un  phénomène  semblable.  Ramené  à  des  températures 
inférieures,  le  verre  du  réservoir  ne  reprend  que  lentement  son 
état  moléculaire  primitif;  il  se  contracte  cependant  à  la  longue 
comme  par  une  sorte  de  trempe  due  au  refroidissement,  la 
capacité  du  réservoir  diminue,  ce  qui  explique  l'élévation  gra- 
duelle des  points  fixes.  En  l'exposant  ensuite  à  des  tempé- 
ratures élevées,  l'action  de  la  chaleur  favorise  à  nouveau  le 
retour  des  molécules  à  leur  position  normale,  et  une  nouvelle 
élévation  des  points  fixes  est  constatée;  mais  à  mesure  qu'on 
obtient  ces  efiets,  si  le  refroidissement  se  fait  très  lentement, 
l'équilibre  se  rétablit,  et  les  points  fixes,  comme  M.  Grafts  l'a 
constaté,  deviennent  plus  stables.  La  faible  dépression  tempo- 
raire observée  quand  on  chauffe  le  thermomètre  à  100^  vient 
de  ce  que  la  capacité  du  réservoir  qui  a  ainsi  augmenté  ne 
revient  que  peu  à  peu  à  son  volume  normal.  Enfin,  la  même 
cause  montre  pourquoi  il  y  a  aussi  élévation  des  points  fixes 
quand  le  thermomètre  a  été  soumis  à  un  froid  prolongé  :  le 
réservoir  contracté  ne  reprend  pas  tout  de  suite  son  volume 
primitif. 
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La  sensibilité  d'un  Ihermomctre  peut  s'entendre,  soit  de  la 
rapidité  avec  laquelle  il  prend  la  température  des  milieux  où  il 
est  plongé,  soit  de  la  précision  avec  laquelle  il  donne  les  plus 
petites  fractions  de  degré,  c'est-à-dire  indique  de  très  faibles 
variations  de  température.  Pour  obtenir  la  première  de  ces 
deux  qualités  essentielles,  il  importe  que  la  masse  de  mer- 
cure du  réservoir  soit  aussi  faible  que  possible,  ou  du  moins 
que  sa  surface  soit  aussi  grande  que  possible  relativement  à 
son  volume.  De  là  un  double  avantage  :  le  thermomètre  prend 
rapidement  la  température  du  corps  avec  lequel  il  est  mis  en 
contact;  d'autre  part,  il  ne  modifie  que  d'une  manière  insen- 
sible cette  même  température.  On  arrive  à  ce  résultat  en  don- 
nant au  réservoir  une  forme  cylindrique  allongée  (la  forme 
sphérique  est  la  moins  favorable);  quelquefois  on  contourne 
en  spirale  le  réservoir,  de  façon  qu'avec  une  grande  surface  il 
n'occupe  qu'une  faible  longueur. 

Plus  le  réservoir  est  petit,  plus  il  importe  que  le  diamètre 
intérieur  de  la  tige  soit  faible,  aiin  que  la  seconde  espèce  de 
sensibilité  soit  plus  grande.  Dans  ce  cas,  il  arrive  que  la  finesse 
de  la  colonne  de  mercure  est  telle,  qu'on  a  besoin  de  se  servir 
de  la  loupe  pour  en  observer  le  niveau.  On  la  rend  plus  appa- 
rente, en  construisant  des  tubes  dont  la  section  soit  une  ellipse 
allongée  au  lieu  d'un  cercle,  sans  augmenter  sa  surface  :  vue 
ainsi  dans  sa  plus  grande  largeur,  la  colonne  mercurielle  se 
distingue  plus  aisément.  On  obtient  aussi  le  même  résultat  en 
appliquant  sur  le  tube  une  bande  d'émail  qui  forme  un  fond 
blanc,  opaque,  sur  lequel  se  projette  et  se  voit  nettement  le 
sommet  de  la  colonne  liquide. 

Les  thermomètres  assez  sensibles  pour  que  la  longueur  d'un 
de  leurs  degrés  comporte  une  division  en  dixièmes,  auraient 
des  dimensions  démesurées  et  seraient  d'un  emploi  fort  in- 
commode, s'ils  embrassaient  toute  l'étendue  de  l'échelle  ther- 
mométrique. On  obvie  à  ce  défaut  en  construisant  des  séries 
de  thermomètres  dont  chacun  a  été  gradué,  par  comparaison 
avec  un  thermomètre  étalon,  pour  un  petit  nombre  de  degrés 
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de  l'échelle  :  ce  sont  les  thermomèlres  à  échelles  fractionnées. 
Avec  dix  thermomètres  de  ce  genre,  dont  chacun  comprendra 
20  degrés,  de  0*  à  20',  de  10'  à  30%  de  20'  à  40'.  etc.,  on 
pourra  mesurer  toute  température  comprise  entre  0*  et  110°. 
Dans  chaque  cas  particulier,  on  emploiera  celui  qui  comprend 
les  limites  probables  de  la  température  à  observer.  On  en 
fabrique  dont  l'échelle  est  encore  moins  étendue  ;  pour  la 
pratique  médicale,  par 
exemple ,  un  thermo- 
mètre qui  donne  la 
température  entre  34' 
et  40*  est  très  suffisant. 
On  nomme  thermo- 
mètre métastatique  ' 
un  thermomètre  con- 
struit de  telle  façon  que 
ses  indications,  tout  en 
comportant  l'observa- 
tion de  petites  fractions 
de  degré,  de  dixièmes, 
decentièmes,  parexem- 
ple,  réunissent  les  avan- 
tages de  la  série  de 
thermomètres  à  échel  les 
fractionnées ,  dont  il 
vient  d'être  question. 

L'échelle  d'un  thermomètre  métastatique  ne  comprend  qu'un 
fort  petit  nombre  de  degrés;  mais  la  valeur  absolue  de  ses  indi- 
cations peut  changer  au  gré  de  l'observateur,  comme  si  les 
points  fixes  pouvaient  être  transportés  en  un  point  quelconque 
du  tube.  Son  réservoir  est  très  petit,  et  la  tige  a  un  caUbre 
intérieur  assez  fin  pour  que,  la  température  variant  de  quel- 
ques degrés  seulement,  la  colonne  mercuriclle  en  parcoure 

1.  Det  deux  mois  gceet  pTÎ  el  orân;,  doDt  le  premier  indique  le  ehangettunl  et  la  se* 
tmdùfnifieponlion,'  c'est  ici  en  efiet  le  dungement  de  position  des  points  fiies. 
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Fig.lO.  — Therino- 
tnèlre  k  échelle 
fraction  ncc. 


Fig.  1 7.  —  Thermomètres 
mclastatiqucs. 
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toute  la  longueur.  La  quantité  de  mercure  renfermée  dans 
rinstniment  est  assez  grande  pour  que,  même  à  la  plus  basse 
température  qu'on  veuille  lui  faire  mesurer,  le  liquide  rem- 
plisse à  la  fois  le  réservoir,  la  tige  tout  entière  et  une  partie 
d*une  ampoule  soudée  à  l'extrémité  supérieure  et  communi- 
quant avec  la  tige  par  un  orifice  rélréci.  La  tige  est  d'ailleurs 
divisée  en  parties  égales,  de  longueur  arbitraire,  par  exemple 
en  200  parties. 

A  chaque  fois  qu'on  a  besoin  de  se  servir  du  thermomètre,  il 
faut  en  régler  la  course,  de  manière  que  le  niveau  reste  toujours 
compris  dans  la  limite  des  températures  qu'il  s'agit  de  déter- 
miner, entre  15^  et  25*  par  exemple.  Ou  le  plonge  alors  dans 
un  bain  d'une  température  constante  un  peu  supérieure  à  25*. 
Dès  que  l'équilibre  est  obtenu,  on  le  retire,  et  quand  il  com- 
mence à  se  refroidir,  on  imprime  au  tube  une  secousse 
brusque  qui  sépare  la  colonne  mercurielle  du  mercure  de 
Tampoule  au  point  où  elles  communiquent.  A  partir  de  ce 
moment,  le  mercure  de  l'ampoule  y  demeure  tout  en  se  con- 
tractant, et  le  thermomètre  est  prêt  pour  les  observations  à 
faire  dans  les  limites  demandées.  Seulement  il  faudra  encore 
connaître  :  1"*  quelle  est  la  valeur  d'une  des  divisions  de  Té- 
cbelle  en  degré  ou  fraction  de  degré;  ^  à  quel  degré  du  Iher^ 
rnomètre  étalon  correspond  l'une  d'elles.  On  y  parvient  en 
fflaçant  le  thermomètre  métastatique  dans  le  même  bain  que 
\e  thermomètre  étalon  et  en  notant  le  degré  marqué  par  le  pre- 
mier avec  la  division  correspondante.  Puis,  laissant  le  bain  se 
refroidir  d'un  degré,  une  seconde  lecture  donnera  tous  les  élé- 
ments de  la  question. 

Ces  opérations  sont,  comme  on  voit,  assez  longues  et  assez 
déikates,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'elles  sont  nécessaires 
lorsqu'il  s'agit  de  recherches  précises,  de  déterminations  rigou- 
reoâes  qui  exigent  une  approximation  de  la  température  en 
dixièmes  et  même  en  centièmes  de  degré  centigrade.  Dans  les 
<Aferx2lions  courantes,  on  se  sert  des  thermomètres  ordinaires, 
à  Bercme  ou  à  alcool. 
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On  emploie  quelquefois,  dans  les  recherches  de  physique, 
un  appareil  Ihermomélrique  qui  diffère  du  thermomètre  à  mer- 
cure en  ce  qu'il  n'a  pas  de  tige  et  ne  nécessite  pas  de  gradua- 
lion  :  c'est  le  thermomètre  à  poids.  Il  est  formé  d'un  gros 
réservoir  cylindrique  soudé  à  un  tube  court,  recourbé  deux 
fois  à  angle  droit  (fig.  18),  l'extrémité  du  tube  effilée  en  pointe 
offrant  une  ouverture  capillaire.  On  pèse  le  tube  vide;  puis  on 
le  remplit  de  mercure  qu'on  purge  par  l'ébullilion, 
après  quoi  on  le  plonge  dans  la  glace  en  fusion  en 
maintenant  l'orifice  dans  du  mercure  bien  purifié. 
L'instrument  se  remplit  ainsi  de  mercure  à  G®;  on 
le  pèse  en  cet  état,  et  la  différence  avec  le  poids 
du  tube  vide  donne  le  poids  du  mercure  seul  à  0^ 
Cela  fait,  on  porte  l'appareil  dans  un  bain  à  tem- 
pérature connue  et  constante,  en  ayant  soin  de       Fig.  18. 

.,,.      ,  ,        Ti    •    *•         r  •.  A'         Thermonièlrc 

recueillir  le  mercure  que  la  dilatation  lait  sortir        ài^ids. 

de  l'orifice.    On  pèse   enfin  le  mercure   sorti;    il 

est  clair  que  ce  dernier  poids  rapporté  au  poids  du  mercure 

restant,  c'est-à-dire  r^ — ,  représente  la  dilatation  totale  appa- 
rente du  mercure  pour  le  nombre  de  degrés  qui  exprime  la 
température  du  bain,  t\  En  divisant  par  f,  on  trouvera  la  dila- 
tation pour  un  degré,  ou  la  dilatation  apparente  du  mercure 
dans  le  verre  du  tube  pour  l'unité  de  volume  et  pour  un  degré. 
Cet  élément  une  fois  connu,  on  pourra,  en  recommençant 
l'opération  que  nous  venons  de  décrire,  trouver  au  contraire  la 
température  inconnue  du  bain  où  l'on  plongera  l'appareil. 

L'avantage  principal  du  thermomètre  à  poids  vient  de  la 
faible  longueur  de  sa  tige,  qui  permet  de  le  plonger  entière- 

1.  Pour  plus  de  clarté,  supposons  qu'on  ramène  Tapparcil  tout  entier  à  0®.  Le  mercure, 
tu  se  contractant,  laissera  un  vide  dont  le  volume  sera  soit  la  contraction  apparente  du 
mercure  restant  do.  t9k  0®,  soit  sa  dilatation  de  0®  à  P,  Or  les  volumes  du  mercure  à  0^ 
peufent  être  remplacés  par  leurs  poids  :  ainsi  p  représentera  la  dilatation  du  volume  P — p 

pour  t  deffrés  ;  rr^ —  sera  la  dilatation  de  Tunité  de  volume  et  rr—^ — -  sera  celle  de  cette 
uûié  pour  jo.  Cest  un  nombre  qui,  pour  le  verre ,  est  à  peu  près  égal  à  la  fraction  ttsjj* 
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ment  dans  les  milieux  dont  on  veut  avoir  la  température.  On 
évite  en  outre  ainsi  les  erreurs  de  graduation  ;  mais  les  opéra- 
tions sont  plus  longues  et  exigent  des  balances  très  précises. 
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Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  sont  seuls  usités, 
avec  le  thermomètre  à  air  dont  il  sera  question  plus  lard,  pour 
les  recherches  précises  dans  les  laboratoires  de  physique  et 
lorsqu^on  veut  déterminer  des  températures  absolues.  Quand  il 
s^agit  de  constater  de  rapides  variations  de  température,  ou 
d'évaluer  de  simples  différences,  ou  encore  de  savoir  à  quelles 

températures  extrêmes  a  été  soumis  un 
milieu  pendant  un  temps  donné,  on  em- 
ploie divers  instruments  que  nous  allons 
passer  en  revue  rapidement. 

On  attribue  à  Galilée  et  à  Cornélius 
Drebbel  l'invention  des  premiers  thermo- 
mètres à  air,  qui  n'étaient  à  vrai  dire 
que  de  simples  thermoscopes.  L'un  d'eux 
(fîg.  19)  consiste  en  un  tube  à  réservoir 
renfermant  une  petite  colonne  liquide  A 
qui  sépare  l'air  du  réservoir  de  l'air 
extérieur.  Quand  la  température  aug- 
mente, l'air  conlenu  dans  la  boule  du 
thermomètre  s'échauffe,  se  dilate  et 
chasse  l'index  vers  l'extrémité  ouverte  du  tube.  L'autre  appa- 
reil est  aussi  formé  d'un  tube  à  réservoir  d'air  semblable  au 
premier,  mais  son  extrémité  ouverte  plonge  dans  un  liquide 
contenu  dans  un  vase  ouvert;  par  le  refroidissement,  l'air 
diminue  de  volume,  et  par  suite  son  élasticité  devient  moindre, 
de  sorte  que  le  liquide,  qui  subit  toujours  la  pression  atmo- 
sphérique extérieure,  s'élève  plus  ou  moins  haut  dans  le  tube. 
Ce  second  appareil  était  très  répandu  au  siècle  dernier.  Ces 


Fig.  19.  —  Thermomètres 
à  air  de  Cornélius  Drebbel 
et  de  Galilée. 
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deux  thermomètres  se  graduent  maintenant  par  comparaison 
avec  un  thermomètre  à  mercure  :  on  marque  les  points  où 
s'arrête  ]e  liquide  à  deux  températures  différentes,  et  on  partage 
l'intervalle  en  autant  de  parties  égales  qu'il  comprend  de 
degrés.  Hais  l'un  et  l'autre  sont  afiectés  aussi  par  les  change- 
ments de  la  pression  atmosphérique,  et  dès  lors  ne  sont  pas 
susceptibles  d'une  grande  précision.  I^ur  qualité  consiste  sui*- 
tout  dans  la  rapidité  de  leurs  indications. 


fig.  30.  —  Thermomètre  dilTérenliel 
de  Lcslle. 


Leslie  et  Rumford  ont,  chacun  de  leur  côlé,  imaginé  des 
thermomètres  fondés  sur  la  dilatation  de  l'air,  mais  n'offrant 
pas  les  inconvénients  des  précédents,  c'est-à-dire  n'étant  pas 
influencés  par  la  pression  atmosphérique.  Tous  deux  sont  formés 
(l'un  tube  doublement  recourbé,  terminé  à  chaque  extrémité 
par  une  boule  ou  réservoir.  Dans  le  thermomètre  de  Leslie 
(iig.  20)  le  tube  renferme  une  colonne  liquide  d'acide  sulfurique 
colové  en  rouge,  dont  les  niveaux  -sont  les  mêmes  en  chaque 
branche,  quand  la  température  des  deux  boules  est  égale'. 


1.  Ceb  tnppMe  que  les  masses  d'air  reolennées  dans  let  dem  boules  sont  par&ilemenl 
égalu.  On  arriie  par  litonnemeDb  ï  ce  râsulbt  quand  on  cons(n)it  rinstramenl. 
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On  marque  0  à  ce  niveau  commun.  Si  l'on  chau£fe  alors  un 
seul  des  deux  réservoirs,  la  dilatation  de  l'air  qu'il  contient 
refoule  le  liquide;  le  niveau  de  la  branche  correspondante 
s'abaisse  en  &,  tandis  qu'il  s'élève  dans  l'autre  branche  en  a  ; 
et  la  hauteur  au-dessus  du  zéro  marque  la  dilTérence  de  tempé- 
rature des  réservoirs,  si  l'instrument  a  été  gradué  par  compa- 
raison avec  un  thermomètre  à  mercure.  Le  choix  du  liquide 
formant  la  colonne-index  n'était  pas  indifférent.  Leslie  a  pris 
l'acide  sulfurique,  parce  qu'il 
ne  donne  point  de  vapeurs  aux 
températures  ordinaires. 

Màlhiessen  a  disposé  autre- 
ment les  branches  du  thermo- 
mètre difiërentiel,  ainsi  que  le 
montre  la  figure  22.  Cette  dis- 
position permet  de  plonger  l'une 
ou  l'autre  des  boules  ou  toutes 
les  deux  dans  un  vase  et  d'appli- 
quer l'instrument  aux  liquides. 
Le  thermomètre  à  air  de  Rum- 
ford  diffère  du  précédent  en  ce 
que  la  colonne  liquide  est  remplacée  par  un  index  qui  occupe 
le  milieu  de  la  branche  horizontale  du  tube  quand  il  y  a  égalité 
de  température  entre  les  deux  réservoirs,  les  masses  d'air  con- 
tenues dans  chaque  moitié  de  l'appareil  étant  égales  de  part 
et  d'autre.  Si  l'uu  des  réservoirs  s'échaufTe  plus  que  l'autre, 
la  dilatation  de  l'air  fera  marcher  l'index  dans  la  partie  hori- 
zontale du  tube,  du  côté  de  la  buule  la  plus  froide,  et  l'on 
mesurera  la  différence  des  températures  par  le  nombre  des 
divisions  que  cet  index  aura  parcourues  à  partir  du  zéro.  Rum- 
ford  employait  un  index  d'alcool  ;  mais  comme  ce  liquide  est 
très  volatil,  les  indications  de  l'appareil  étaient  peu  sûres,  et 
ne  pouvaient  accuser  que  l'égalité  des  températures.  Il  lui 
donnait  le  nom  de  therttwscope. 

Ces  deux  instruments  marquent  ainsi  des  difliérenccs  de 
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lempéralure  :  c'est  pourquoi  on  les  appelle  thermomètres  dif- 
férentiels. Mais  ils  peuvent  donner  aussi  les  températures 
absolues;  dans  ce  cas,  on  enveloppe  l'une  des  boules  de  glace 
en  fusion,  ce  qui  maintient  sa  température  à  zéro. 

La  dilatation  des  corps  solides  peut  aussi  servir  à  mesurer 
la  température.  Les  appareils  que  nous  avons  décrits  plus  haut 
sont  fondés  sur  l'inégalité  de  dilatation  des  liquides  ou  des  gaz 
et  des  enveloppes  qui  les  renferment  :  celle  inégalité,  déjà 
sensible  pour  les  liquides,  devient  considérable  dans  les  gaz. 
C'est  aussi  sur  l'inégalité  de  dilatation  des  différents  corps 
solides  qu'est  basée  la  construclion  des  thermomètres  métal- 
liques représentés  dans 
les  figures  24,  25  et  26. 
Deux  lames  métalliques, 
l'une  de  cuivre,  l'autre 
de  zinc  par  exemple,  sou- 
dées Tune  à  l'autre  dans 
toute  leur  longueur  de 
manière  à  former  une 
barre  droite,  s'allongent        f'?-  23,  —  im^gaie  diiataiion  du  dcm  méiaux 

.    ,      ,  .  ,, ,  dilTvrcnU  pour  une  mèrae  température. 

inégalement  si  on  elevc 

leur  température  :  la  barre  se  courbe  alors  comme  le  montre 
la  figure  25,  le  zinc,  le  plus  dilatable  des  deux  métaux,  formant 
le  côté  convexe,  et  le  cuivre  le  côté  concave.  En  revenant  à  sa 
température  primitive,  elle  reprend  sa  forme  reclilïgne,  pour 
se  courber  en  sens  inverse,  si  on  la  soumet  ensuite  à  un  refroi- 
dissement. 

l>e  thermomètre  métallique  à  cadran  se  compose  d'une  lame 
courbe  de  cuivre  et  d'acier  soudés.  L'une  des  extrémités  est 
S:xe ,  et  l'autre  porte  un  style  dont  la  pointe  peut  parcourir  les 
di "Visions  d'un  cadran.  Tel  est  le  thermomètre  métallique  de 
t^^nier  (lig.  24).  Ou  bien  encore,  l'extrémité  mobile  de  la 
^o»il)le  lame  s'appuie  sur  le  petit  bras  d'un  levier,  dont  le  grand 
**~^  ^,  en  forme  de  secteur  denté,  s'engrène  au  pignon  de  l'ai- 
)H«Ue{fig.  25).  Les  variations  de  la  température  augmentent 
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OU  diminuent  la  courbure  de  la  lame,  et  dès  tors  font  mou- 
Toir,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  l'autre,  le  levier  et  par 
suite  l'aiguille.  Le  cadran  a  été  divisé  en 
degrés  par  comparaison  avec  un  thermo- 
mètre à  mercure. 

Dans  le  thermomètre  métallique  de  Bré- 
guet  (fig.  26),  la  lame  est  formée  de  trois 
rubans  d'ai^ent,  d'or  et  de  platine,  dont 
le  système  est  contourné  en  hélice,  l'ar- 
gent, le  plus  dilatable  des  trois  métaux, 
formant  la  surface  intérieure  des  spii'es*. 
L'hélice  est  suspendue  verticalement,  et  son  extrémité  infé- 
rieure supporte  une  aiguille  horizontale  qui  parcourt  les  divi- 
sions d'un  cadran.  La  température  s'élève-t-elle,  la  courbure 
des  spires  diminue  sous  l'influence  de  la  plus  grande  dilatation 


Fig.  34.  — Tfaermomèli 
laitaiiiqae  de  Régnier 


Fig.  9G.  —  Thermomèlre  métallique 


de  l'argent,  et  l'aiguille  marche  dans  un  sens;  le  contraire 
arrive,  si  la  température  s'abaisse.  Commft  la  masse  de  l'hélice 
est  extrêmement  faible,  elle  se  met  très  rapidement  en  équi- 
libre de  température  avec  l'air  qui  l'environne  :  le  thermomètre 


1.  L'interpostlion  de  l'or  entre  les  deux  métaux  dont  la  dilatabilité  est  la  plus  inégale,  ■ 
pour  objet  d'ériter  la  rupture  ou  tout  au  moins  la  séparation  des  parties  soudées,  accident 
qui  poiuTÛt  résulter  de  l'emploi  exclusif  du  platine  et  de  l'argent. 
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de  Bréguet  est  donc  très  sensible,  et  très  propre  à  accuser  les 
légères  et  brusques  variations  de  la  température. 

Les  thermomètres  à  maxima  et  à  minima  sont  des  instru- 
ments ayant  pour  objet,  comme  l'indiquent  leurs  noms,  de 
faire  connaître  soit  la  température  la  plus  élevée,  soit  la  tem- 
pérature la  plus  basse  qu'ait  subie,  dans  un  intervalle  de  temps 
donné,  le  milieu  au  sein  duquel  ils  se  trouvent.  Ils  sont  usités 
principalement  dans  les  observatoires  météorologiques,  oii  ils 
dispensent  le  physicien  d'une  observation  continue  ou  du 
moins  fréquemment  répétée. 

La  figure  27  représente  les  thermomètres  à  maxima  et  à 
minima  imaginés  par  Rutherford.  Les  deux  instruments,  dont 
le  premier  A  est  un  thermomètre  à  mercure  et  le  second  B  un 
thermomètre  à  alcool,  sont 
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disposés  horizontalement 
sur  une  même  planchette. 
A  rinlérieur  du  thermo- 
mètre à  maxima,  repose, 
sur  la  surface  du  mercure, 

.».         1*    j         jv      •  Fig.  27.  —  Thermomètre  à  maxima  et  à  minima 

un  petit  cylmdre  d  acier       ^  de  Rutherford. 

ou  d'émail,  que  le  liquide 

pousse  devant  lui  tant  que  la  température  s'élève,  mais  qu'il 
laisse  en  place  au  point  le  plus  éloigné  de  sa  course  quand 
la  température  vient  à  baisser.  La  base  la  plus  voisine  du 
mercure   indique  évidemment  la  température  maximum.  Le 
mouvement  de  l'index  tant  que  la  colonne  mercurielle  monte, 
ainsi  que  son  arrêt  quand  elle  vient  à  rétrograder,  sont  égale- 
ment basés,  comme  on  voit,  sur  la  propriété  du  mercure  de  ne 
pas  mouiller  le  cylindre  d'acier,  de  ne  point  adhérer  à  sa  sur- 
face. C'est  une  propriété  opposée  qui  a  fourni  à  Rutherford  le 
moyen  de  construire  son  thermomètre  à  minima.  Ce  dernier 
est  en  effet  un  thermomètre  à  alcool,  dans  le  tube  duquel 
se  trouve  un  cylindre  en  émail  que  l'alcool  mouille  et  laisse 
en  place  quand  la  température  s'élève,  et  qu'il  entraîne  au 
contraire  avec  lui  quand  elle  s'abaisse.  Le  minimum  est  donc 
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donné  par  la  base  du  cylindre  opposée  au  réservoir.  Quand  on 
veut  installer  l'instrument  pour  une  obsei^valion,  il  faut  avoir 
soin  de  ramener  les  deux  index  aux  extrémités  de  chaque 
colonne  liquide  :  l'un  repose  alors  sur  le  mercure,  et  l'autre, 
iloyé  dans  l'alcool,  affleure  la  surface  du  liquide  par  sa  base  la 
plus  éloignée  du  réservoir. 

La  figure  28  montre  comment  on  construit  aujourd'hui  le 
thermomètre  à  minima  de  Rutherford. 


Fig.  28.  —  Thermomètre  à  minima  de  Rutherford. 

On  se  sert  aussi  comme  thermomètre  à  maxima  de  l'instra- 
ment  représenté  dans  la  figure  29.  C'est  un  thermomètre  à 
mercure  ordinaire  dont  la  tige  est  contournée  un  peu  au-dessus 
du  réservoir,  et  rétrécie  en  A  au  point  que,  lorsque  le  mer- 
cure se  contracte  sous  l'influence  du  refroidissement,  la  colonne 
située  dans  la  tige  ne  peut  plus  rentrer  dans  le  réservoir.  Son 
extrémité  reste  donc  au  point  le  plus  élevé  de  son  ascension. 
Tant  que  le  mercure  se  dilate,  au  contraire,  sa  force  d'expan- 


Fig.  29.  —  Thermomètre  à  maxima  de  Negrelti  et  Zambra. 

sion  est  suffisante  pour  que  le  liquide  du  réservoir  passe  dans 
la  lige,  malgré  l'extrême  finesse  du  diamètre  de  la  partie  ré- 
trécie. Cet  instrument  a  été  imaginé  par  Negretti  et  Zambra. 

Le  thermomètre  de  Six,  modifié  par  Bellani,  réunit  en  un 
seul  appareil  les  thermomètres  à  maxima  et  à  minima  de  Ru- 
therford. Il  consiste  en  un  thermomètre  à  alcool  à  grand  réser- 
voir, à  tige  doublement  recourbée  et  qui  contient  une  colonne 
de  mercure  dans  les  deux  branches  verticales  du  coude  infé- 
rieur. L'alcool  est  séparé  ainsi  en  deux  parties  par  le  mercure  ; 
deux  flotteurs  en  fer  reposent  sur  les  deux  niveaux  de  ce  der- 
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nier,  et  par  leurs  mouvements,  par  les  points  extrêmes  où  ils 
parviennent,  indiquent,  l'un  la  température  la  plus  basse, 
l'autre  la  température  la  plus  élevée  de  la  période  de  temps 
pendant  laquelle  l'instrument  aura  été  mis  en  observation. 

Pour  observer  les  températures  maximum  et  minimum  à 
certaines  profondeurs,  dans  Teau  de  la  mer  ou  des  lacs,  dans 
les  puils  artésiens,  on  emploie  les  thermomètres  à  déversement, 
parmi  lesquels  nous  décrirons  ceux  de  Wal- 
ferdiu,  les  plus  appréciés  par  les  physiciens. 

Le  thermomètre  à  maxima  est  construit 
comme  un  thermomètre  à  mercure  ordinaire  ; 
mais  l'extrémité  du  tube  est  effilée  en  pointe 
et  enveloppée  d'une  panse  latérale  qui  con- 
tient une  certaine  quantité  de  mercure.  Quand 
on  veut  observer,  on  chauffe  le  réservoir  jus- 
qu'à ce  que  le  mercure  remplisse  entièrement 
le  tube;  puis  on  renverse  l'instrument,  le 
réservoir  en  haut;  le  mercure  de  la  panse 
afQeure  la  pointe,  et  en  laissant  refroidir  à 
une  température  plus  basse  que  celle  des 
maxima  qu'on  peut  avoir  à  déterminer,  le 
tube  reste  toujours  rempli  entièrement  de 
mercure,  grâce  à  l'affleurement  de  la  pointe 
avec  le  mercure  de  la  panse.  On  porte  alors 
l'instrument,  ainsi  amorcé,  dans  le  milieu  à 
observer.  Tant  que  la  température  s'élève,  le  mercure  se  dé- 
verse par  la  pointe,  et  au  moment  du  maximum  le  tube  sera 
encore  rempli.  L'instrument  retiré  du  milieu,  on  trouvera  la 
température  du  maximum  en  échauffant  le  thermomètre  dans 
Feau,  jusqu'à  ce  que  la  colonne  de  mercure  affleure  de  nou- 
veau au  sommet  de  la  pointe. 

Dans  le  thermomètre  à  minima,  la  pointe  est  en  bas,  près 
du  réservoir,  qui  renferme  du  mercure  et  une  certaine  quantité 
d'alcool.  Quand  on  veut  observer,  on  refroidit  l'instrument  à 
une  température  inférieure  à  celle  du  minimum  supposé  ;  puis 


Fig.  30.  —  Thermo- 
mètres Ik  maxima  et 
à  minima  de  Wal- 
ferdÎD. 
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on  le  renverse  et  une  certaine  quantité  de  mercure  entre  dans 
le  tube  par  la  pointe.  Le  thermomètre  étant  plongé  dans  le 
milieu  à  observer,  tant  que  la  température  s'abaisse,  Tindex  de 
mercure  du  tube  descend,  et  une  partie  du  mercure  tombe  dans 
le  réservoir.  Puis  il  remonte,  si  la  température  s'élève.  L'in- 
strument retiré,  on  le  plonge  dans  un  bain  qu'on  refroidit  jus- 
qu'à ce  que  le  mercure  de  l'index  affleure  de  nouveau  à  l'extré- 
mité de  la  pointe. 

Lorsque  nous  parlerons  des  températures  de  la  mer,  nous 
dirons  quelles  précautions  exige  l'emploi  des  thermomètres  à 
déversement. 


g  7.  MESURE  DES  HAUTES  TEMPÉRATURES.  —  PYROMÉTRIE. 

Les  limites  extrêmes  des  températures  que  le  thermomètre 
à  mercure  permet  de  mesurer  sont,  au-dessous  de  zéro  — 40*, 
au-dessus  de  zéro  -+-  360\  puisque  la  première  est  celle  de  la 
congélation  du  mercure,  et  la  seconde  celle  de  son  point 
d'ébullition.  En  réalité,  les  limites  véritables  sont  — 36*  et 
-h  350*.  A  36",  le  mercure  éprouve  déjà  des  contractions 
irrégulières  et  ses  indications  deviennent  incertaines.  On 
évite  d'aller  jusqu'à  360%  où  l'ébullition  pourrait  briser  le 
tube.  Le  thermomètre  à  alcool  permet  d'apprécier  les  tempé- 
ratures inférieures  à  — 36°.  Il  reste  donc  à  trouver  le  moyen 
de  mesurer  les  températures  qui  surpassent  celle  de  l'ébulli- 
tion du  mercure.  Les  instruments  servant  à  cet  objet  ont  reçu 
le  nom  commun  de  pyromètres.  Nous  décrirons  plus  tard  ceux 
de  ces  appareils,  très  différents  des  thermomètres  ordinaires, 
qu'emploient  les  physiciens  pour  leurs  recherches  :  ce  sont  les 
pyromètres  à  air  ou  à  vapeur  d'iode.  Nous  ne  parlerons  dans 
ce  paragraphe  que  des  pyromètres  usités  dans  l'industrie,  et 
qui  servent  pour  connaître  la  température  des  fours  à  porce- 
laine, des  fourneaux  métalliques,  etc. 

Un  des  plus  anciens  et  des  plus  répandus  "est  le  pyromètre 
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de  Wedgwood,  qui  porle  le  nom  d'un  célèbre  potier  anglais, 
son  inTCnleur.  II  est  basé  sur  une  propriété  de  l'argile  de  se 
contracter  d'autant  plus,  que  la  température  à  laquelle  elle  est 
soumise  est  plus  élevée. 

Voici  quelle  est  la  disposition  de  ce  pyromètre.  On  fixe  sur 
une  plaque  métallique  deux  règles  d'acier  faisant  entre  elles 
un  très  petit  angle'  et  laissant  de  la  sorte  dans  leur  înterralle 
une  rainure  de  laideur  décroissante.  L'une  des  règles  est  di- 
visée en  parties  égales,  et  c'est  cette  graduation  qui  sert  de  me- 
sure au  retrait  de  l'argile,  en  indiquant  à  quel  point  de  l'échelle 
ou  de  la  rainure  peut  pénétrer  un  cylindre  d'argile,  lorsqu'il  a 


Kig.  51.  —  Cjromèlre  de  Wedgwood. 

pris  la  température  du  foyer  oii  il  a  été  plongé.  Le  zéro-  de  la 
division  se  trouve  à  la  base  la  plus  large  de  la  rainure,  qui 
comprend  dans  toute  sa  longueur  240  divisions  égales.  Pour 
donner  moins  de  longueur  à  l'appareil,  on  emploie  ordinaire- 
ment trois  règles,  ainsi  que  le  montre  la  figure  51.  L'espace 
angulaire  compris  entre  les  deux  premières  n'est  autre  chose 
que  le  prolongement  de  celui  qui  existe  entre  la  seconde  et  la 
troisième  règle. 
Pour  opérer,  on  se  sert  de  petits  cylindres  d'argile,  pétris 


1.  L'angle  en  question  £bil  de  moins  d'nn  dcmi-di^grc  dnns  le  pyromÈlrc  emploté  par 
WEdgnrood.  La  longueur  loUlu  des  rËgles  divisées  mcsui'ait  50.5  millimètres  ;  la  largeur  de  la 
ninure  ï  la  base  étail  de  là"',?  et  celle  de  la  rainure  au  sommet  de  8*", 5.  Ces  dimensions 
loDDaDt  Sa*  40'  pour  l'angle  dea  deiu  râglea. 
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avec  de  la  pâte  bien  homogène,  puis  desséchés  par  l'exposition 
à  la  température  du  rouge  sombre.  On  les  use  à  la  lime,  jusqu'à 
ce  qu'ils  aient  un  diamètre  tel,  que,  placés  en  long  entre  les 
règles,  ils  pénètrent  jusqu'au  zéro  de  la  division.  Pour  obtenir 
la  température  d'un  foyer,  d'un  four  à  porcelaine  par  exemple, 
on  y  plonge  un  de  ces  cylindres  ;  dès  qu'il  y  a  séjourné  un 
temps  assez  long  pour  en  prendre  la  température,  on  le  retire, 
on  le  laisse  refroidir,  et  alors  on  le  fait  glisser  entre  les  règles 
du  pyromètre.  Admettons  qu'il  parvienne  jusqu'à  la  48*  di\î- 
sion  :  on  dira  alors  que  la  température  du  four  est  de  48*  au 
pyromètre . 

Il  reste  à  savoir  dans  quelles  conditions  les  indications  du 
pyromètre  sont  comparables  entre  elles,  et  à  quels  degrés  du 
thermomètre  à  mercure  ou  du  thermomètre  à  air  elles  corres- 
pondent.  11  paraît  évident  que  la  première  question  dépend 
uniquement  de  la  composition  de  l'argile  employée  :  il  faut 
que  pour  tous  les  cylindres  cette  composition  soit  la  même. 
Voici  celle  qu'employait  Wedgw^ood  :  sur  100  parties,  l'argile 
renfermait  44,29  d'alumine,  47,35  de  silice  et  8,36  d'eau*.  La 
seconde  question  est  plus  délicate.  Pour  la  résoudre,  Wedgwood 
mesura  la  dilatation  d'un  cylindre  d'argent,  au  moyen  d'une 
jauge  en  terre  de  pipe  qui  était  la  reproduction  d'une  partie  du 
pyromètre,  en  portant  sa  température  de  lOO""  à  360\  Il  trouva 
ainsi  que  le  cylindre  d'argent  rétrogradait  de  23,4  divisions  du 
pyromètre  pour  un  accroissement  de  température  de  260®  : 
c'était  environ  ir,Il  par  division.  Cela  posé,  en  portant  suc- 
cessivement le  cylindre  d'argent  et  un  cylindre  d'argile  dans 
un  foyer,  il  trouva  que  le  cylindre  d'argile  avançait  de  2,25  di- 
visions, tandis  que  celui  d'argent  reculait  de  66.  En  admet- 
tant une  dilatation  constante  de  l'argent,  la  température  du 
foyer  était  de  66xllMl  centigrades,  -h  10'  que  possédait 
le  cylindre  d'argent  au  moment  de  l'immersion,   soit  743\ 

1 .  «  Wedgwood  composail  ses  billes  pyrométriquos  avec  un  mélange  à  parties  égales  d'ar- 
gile de  Cornouailles  et  d'alumine  calcinée  proYcnanl  de  la  décomposition  de  l'alun  par  Tam- 
uioniaquc,  et  lavant  à  l'eau  bouillante.  »  (Didionn.  des  arts  et  vianufactures  de  Laboulaje.) 
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Une  seconde  opération  donna  1032°  pour  6,25  divisions  du 
pyromèlre.  D'où  Wedgwood  concluait  que  ]a  différence,  soit 
4  divisions,  équivalait  à  la  différence  des  températures  calcu- 
lées ou  bien  à  289*.  Cela  fait  une  division  du  pyromètre  pour 
72  degrés  centigrades. 

Malheureusement,  cette  détermination  repose  sur  une  hypo- 
thèse inexacte,  celle  de  l'invariabilité  de  la  dilatation  de  l'argent 
quelle  que  soit  la  température.  Dès  lors  les  indications  du 
pyromèlre  que  nous  venons  de  décrire  ne  peuvent  se  comparer 
à  celles  des  thermomètres  ordinaires.  Son  usage,  très  précieux 
dans  la  pratique,  où  ce  sont  les  effets  que  l'on  constate,  n'a 
donc  pas  de  valeur 
scientifique.  Ce  n'est 
en  réalité  qu'un  py- 
roscope. 

Il  en  est  de  même 
de  l'appareil  imaginé  fi„.  53.  _  pj„„.,„  ^e  Bi-ongnian. 

par     Brongniart     et 

dont  ce  savant  se  servait,  à  la  manufacture  de  Sèvres,  pour 
connaître  la  température  des  fours  à  porcelaine.  Une  barre 
métallique  en  fer,  argent  ou  platine  est  logée  dans  une  rainure 
pratiquée  dans  une  pièce  en  porcelaine  AB,  fixée  dans  le  four. 
En  se  dilatant  sous  l'inlluence  de  la  chaleur,  celle  barre  pousse 
une  lige  ab,  en  porcelaine,  dont  une  extrémité  est  extérieure 
au  four,  et  vient  buter  contre  la  petite  branche  d'un  levier 
coudé.  Le  mouvement  se  transmet,  en  s'amplifiant,  à  l'autre 
branche  en  forme  d'aiguille,  qui  parcourt  les  degrés  d'un  arc 
de  cercle.  On  sait  par  expérience  fi  quelles  divisions  de  celle 
échelle  arbitraire  correspondent  les  lempératures  propres  à 
toutes  les  opérations  de  cuisson  du  four,  et  cela  suffit.  Mais 
des  appareils  de  ce  genre  ne  pcrmellenl  pas  d'évaluer  ces 
mêmes  températures  en  degrés  centigrades. 

Le  pyromèlre  de  Main,  usité  depuis  quelque  temps  en  Angle- 
terre, consiste  en  un  vase  formé  de  trois  cylindres  concen- 
triques en  cuivre.  Le  cylindre  central  contient  un  thermomètre 
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à  mercure  dont  la  lige  et  l'échelle  sont  extérieures  au  rase  ;  le 
cylindre  extérieur  A  est  garni  d'une  substance  mauTaîse  con- 
ductrice de  la  chaleur.  Enfin,  le  cylindre  intermédiaire  B,  ou  l'es- 
pace annulaire  compris  entre  les  deux  premiers,  communique 
au  four  ou  foyer  dont  on  \eut  connaître  la  température,  par  un 
tuyau  E  qui  sert  de  passage  à  l'air  chaud;  ce  dernier  s'échappe 
au  dehors  par  un  orifice  conique  D,  après  avoir  communiqué 
au  cylindre  intérieur,  ainsi 
qu'au  thermomètre  qu'il  ren- 
ferme, une  portion  de  sa 
chaleur.  Phis  l'air  chaud  dh 
four  est  à  une  température 
élevée,  plus  la  chaleur  com- 
muniquée sera  grande,  plus 
les  indications  thermomé- 
triques seront  élevées  elles- 
mômes.  Quant  à  la  gradua- 
tion du  pyromètre  (ou  au 
rapport  qui  existe  entre  les 
températures  du  four  et  les 
températures  correspondantes 
du  thermomètre  à  mercure), 
on  l'obtient  à  l'aide  des  pyro- 
mètres métalliques  :  ce  qui  revient  à  dire  qu'il  n'est  pas  pos- 
sible d'exprimer  avec  exaclilude  les  températures  en  degrés 
centigrades. 

Plus  tard,  nous  parlerons  des  pyromètres  à  air  et  de  ceux 
dont  la  construction  et  l'emploi  reposent  sur  des  déterminations 
calorimétriques  et  dès  lors  permettent  une  évaluation  très 
approchée  des  hautes  températures  ;  nous  dirons  aussi  un  mot 
des  méthodes  optiques  ou  spectroscopiques  proposées  par  divers 
physiciens  et  récemment  mises  en  usage  dans  le  but  de  ré- 
soudre le  môme  problème. 


Fîg.  53.  —  Pyromètre  de  Main, 
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§  8.    NOTIOIfS   HISTORIQUES    SUR  LES   PROGRÈS   DE   LA   THERMOMÉTRIE. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entrés  au  sujet  de  la 
construction  et  de  la  graduation  des  divers  appareils  thermo- 
métriques, peuvent  donner  une  idée  des  exigences  de  la  science 
actuelle  sur  le  point  important  de  la  détermination  précise  des 
températures.  Aujourd'hui  encore  le  problème  n'est  pas  com- 
plètement résolu  pour  les  températures  élevées.  Mais  si  l'on 
compare  les  procédés  et  les  instruments  dont  se  servent  les 
physiciens  contemporains,  avec  ceux  qui  ont  été  en  usage  dans 
les  deux  siècles  qui  précèdent  le  nôtre,  on  se  rendra  compte 
des  progrès  accomplis. 

C'est  aux  dernières  années  du  seizième  siècle,  ou  aux  pre- 
mières du  dix-septième,  que  l'on  fait  remonter  l'invention  du 
thermomètre.  Galilée,  selon  les  uns,  Cornélius  Drebbel  suivant 
d'autres,  en  auraient  eu  la  première  idée.  On  cite  encore  les 
noms  de  Van  Ilelmont,  de  Sanctorius,  de  Bacon,  de  Fludd,  de 
Sarpi,  de  Borelli,  parmi  ces  inventeurs.  Quoi  qu'il  en  soit, 
leurs  thermomètres,  ou  plutôt  leurs  thermoscopes,  étaient  basés 
sur  les  effets  de  la  dilatation  de  l'air  sous  l'influence  de  la 
chaleur.  Voici,  d'après  Y  Encyclopédie  de  D'Alembert,  la  des- 
cription et  la  figure  de  l'instrument  de  Drebbel  : 

«  Dans  un  tuyau  BC(fig.  34,. 1)  auquel  est  attachée  une  boule 
de  verre  AB,  on  met  une  quantité  d'eau  commune  mêlée  d'eau 
r^ale  pour  empocher  qu'elle  ne  se  gèle  l'hiver  ;  on  ajoute  à 
cette  mixtion  une  teinture  de  vitriol,  dissous  pour  la  rendre 
verte.  En  emplissant  le  tuyau,  il  faut  avoir  soin  de  laisser  dans 
la  boule  et  dans  le  tuyau  assez  d'air  pour  qu'il  puisse  remplir 
précisément  la  boule  au  plus  fort  de  l'hiver,  lorsque  l'air  se 
trouve  le  plus  condensé,  et  qu'il  ne  puisse  point  chasser  du 
tuyau  toute  la  liqueur  dans  les  plus  fortes  chaleurs  de  l'été, 
lorsque  l'air  est  au  plus  haut  degré  de  sa  raréfaction.  A  l'autre 
extrémité  du  tuyau  est  attachée  une  autre  boule  de  verre  CD, 
ouverte  du  côté  de  l'air  en  D  :  des  deux  côtés  du  tuyau  on 
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applique  une  échelle,  ou  une  plaline  EF,  sur  laquelle  on  mar- 
que les  degrés,  ou  un  certain  nombre  de  lignes  également  dis- 
tantes les  unes  des  autres.  Dans  cet  état,  quand  l'air  qui  envi- 
ronne le  tuyau  devient  plus  chaud,  l'air  renfermé  dans  la  boule 
et  dans  le  haut  du  tuyau,  venant  à  se  dilater,  chasse  la  liqueur 
dans  la  boule  inférieure,  et  par  conséquent  fait  descendre  la 
liqueur;  au  contraire,  quand  l'air  qui  environne  le  tuyau 
devient  plus  froid,  l'air  renfermé  dans  la  boule  venant  à  se 
condenser,  fait  monter  la  liqueur.  » 


k3 


^S 


Le  thermoscope  ainsi  décrit  est  celui  qu'on  attribue  à 
C.  Drebbel.  Voici  comment  se  construisait  celui  de  Galilée 
(flg.  54,  2)  :  «  C'est  de  la  même  manière,  et  avec  les  mêmes 
précautions,  que  l'on  met  une  petite  quantité  de  mercure  ou  de 
vif-argent,  qui  n'excède  point  l'épaisseur  d'un  pois,  dans  un 
tuyau  BC,  que  l'on  coude  en  plusieurs  endroits,  afin  qu'on 
puisse  le  manier  plus  aisément,  et  qu'on  risque  moins  de  le 
casser;  on  divise  ce  tuyau  en  un  certain  nombre  de  parties 
gales  qui  servent  d'échelle.  Dans  cet  état,  les  différentes  aj)- 
proches  du  mercure  vers  la  boule  A  marqueront  les  accroisse- 
ments elles  différents  degrés  de  chaleur.  » 
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Le  rédacteur  de  l'article,  qui  n*est  autre  que  D'Alembert, 
ajoute  :  «  Les  défauts  de  ces  deux  thermomètres  consistent  en 
ce  qu'ils  sont  sujets  à  recevoir  les  impressions  d'une  double 
cause  ;  car  ce  n'est  pas  seulement  l'augmentation  de  la  chaleur, 
mais  aussi  une  augmentation  du  poids  de  l'atmosphère,  qui 
peut  faire  monter  la  liqueur  dans  le  premier,  et  le  mercure 
dans  le  second  de  ces  thermomètres  ;  et  d'un  autre  côté,  ce 
peut  être  la  diminution  du  poids,  aussi  bien  que  la  diminution 
de  la  chaleur  de  l'atmosphère,  qui  fera  descendre  la  liqueur  et 
le  mercure  dans  les  deux  thermomètres.  » 

La  célèbre  société  scientifique  de  Florence,  connue  sous  le 
nom  d'Académie  del  Cimento,  construisit  la  première  un  ther- 
momètre basé  sur  la  dilatation  des  liquides  et  qui,  sous  la 
dénomination  de  thermomètre  commun  ou  de  Florence j  devint 
le  type  des  appareils  modernes.  Ce  n'était  autre  chose  qu'un 
tube  soudé  à  une  boule  dont  l'intérieur  était  rempli  d'esprit-de- 
vin rectifié  ou  d'alcool  coloré  en  rouge  par  des  morceaux  de 
turmeric.  «  De  cet  esprit-de-vin  ainsi  teint  et  préparé  on  emplit 
une  boule  de  verre  AB  (fig.  34,  3)  et  un  tuyau  BC,  et  afin  que 
tout  l'esprit-de-vin  ne  descende  point  dans  la  boule  pendant 
l'hiver,  il  est  à  propos  de  mettre  cette  boule  dans  un  petit  tas 
de  neige  mêlée  de  sel  ;  ou  si  cet  instrument  se  fait  pendant 
l'été,  on  met  la  boule  dans  de  l'eau  de  source  imprégnée  de 
salpêtre,  afin  que,  l'esprit-de-vin  étant  extrêmement  condensé, 
on  puisse  voir  à  quel  point  il  s'abaissera  dans  le  plus  fort  de  la 
gelée.  Si  l'esprit-de-vin  monte  à  une  trop  grande  hauteur  au- 
dessus  de  la  boule,  il  faut  en  ôler  une  partie  ;  et  afin  que  le 
tuyau  ne  soit  pas  excessivement  long,  il  est  à  propos  de  mettre 
la  boule,  remplie  de  son  esprit-de-vin,  dans  de  Teau  bouillante, 
et  de  marquer  le  point  le  plus  éloigné  où  monte  pour  lors 
l'esprit-de-vin.  C'est  à  ce  point  que  le  tuyau  doit  être  fermé 
hermétiquement  par  la  flamme  d'une  lampe  ;  et  des  deux  côtés 
du  tuyau  on  applique  une  échelle  comme  aux  autres  thermo- 
mètres. »  [Encyclopédie.) 

Après  avoir  ainsi  décrit  les  thermomètres  usités  jusqu'alors, 
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D*AIemberl  passe  en  revue  quelques-uns  de  leurs  défauts  ;  mais 
il  insiste  surtout,  et  on  le  comprend,  sur  l'impossibilité  de 
comparer  leurs  indications.  «  Un  autre  défaut  considérable, 
dit-il,  c'est  que  ces  thermomètres  ne  sont  point  comparables 
entre  eux*.  A  la  vérité,  ils  marquent  les  différents  degrés  de 
chaud  et  de  froid,  mais  chacun  ne  les  marque  que  pour  lui- 
même  et  à  sa  façon  particulière.  De  plus,  ils  ne  partent  point 
de  quelque  point  fixe  de  chaleur  ou  de  froid,  et  c'est  encore  un 
défaut  commun  à  tous  les  thermomètres.  Il  en  est  de  ces  instru- 
ments comme  de  deux  pendules  qui,  pour  n'avoir  point  été 
réglées  d'abord  sur  l'heure  du  soleil,  marqueront  à  la  vérité 
qu'il  y  a  une,  deux,  ou  plusieurs  heures  de  passées,  mais  ne 
marqueront  point  l'heure  précise  du  jour  ou  du  soleil.  » 

La  nécessité  de  partir  de  points  fixes  pour  graduer  les  ther- 
momètres et  les  rendre  comparables  avait  été  sentie  par  divers 
physiciens.  Robert  Boyle  avait  proposé,  vers  le  milieu  du  dix- 
septième  siècle,  de  prendre  pour  premier  point  la  congélation 
de  l'eau,  et  divers  physiciens  adoptèrent  pour  second  point  la 
fusion  du  beurre.  Renaldini  graduait  son  instrument  eu  le 
plongeant  dans  la  glace  fondante,  puis  dans  des  mélanges  en 
proportion  déterminée  de  glace  et  d'eau  bouillante.  En  1701, 
Newton  marquait  0°  à  la  fusion  de  la  glace  et  12^  à  la  tempé- 
rature du  sang  humain.  Nous  avons  vu,  en  parlant  de  l'échelle 
de  Fahrenheit,  quels  étaient  les  points  fixes  adoptés  par  ce  phy- 
sicien :  la  température  de  l'eau  bouillante  était  le  point  le 
plus  élevé.  Enfin,  en  1730,  Réaumur  adopta  pour  son  ther- 
momètre, dont  l'usage  a  été  si  longtemps  général,  la  glace 
fondante  et  l'eau  bouillante.  Mais  ce  savant  eut  le  mérite  de 
définir  avec  plus  de  précision  qu'on  ne  l'avait  fait  jusqu'alors 
l'unité  de  température,  le  degré.  Il  divisait  avec  soin  les  tubes 
de  ses  thermomètres  en  parties  d'égale  capacité,  puis  il  se  ser- 


1 .  Il  parait  cependant  que  les  académiciens  de  Florence  constiiiisaient  des  instruments 
qui  marchaient  d*accord.  Ils  étaient  sans  doute  gmdués  les  uns  sur  les  autres  ;  M.  Libri  (cité 
par  Daguiu)  a  reconnu  qu'ils  marquaient  15*^5  à  la  température  de  la  glace  fondante.  Leur 
zéro  correspondait  à  celle  des  caves. 
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vail,  pour  les  remplir,  d*espril-de-vin  dont  la  dilatation  fut 
telle  que,  son  volume  étant  1000  au  point  de  congélation  de 
Peau,  ce  volume  devint  1080  à  la  chaleur  de  l'eau  bouillante. 
Le  degré  était  donc  la  SO""  partie  de  la  dilatation  totale  du 
liquide  entre  les  deux  points  fixes.  Ce  fut  là  Torigine  de  Téchelle 
dite  de  Réaumur. 

Vint  ensuite  le  Suédois  Celsius,  qui  proposa,  en  1742,  la 
division  centésimales  entre  les  mêmes  points  fixes  de  la  glace 
fondante  et  de  Teau  bouillante. 

Un  autre  progrès  important  de  la  thermométrie,  qui  date 
également  du  milieu  du  dix-huitième  siècle,  fut  la  substitution 
du  mercure  à  l'alcool.  Musschenbroek  critiqua  l'emploi  de  ce 
dernier  liquide,  qui  perd,  dit-il,  à  la  longue  sa  vertu  expansive 
et  dont  le  point  d'ébullilion  est  en  outre  trop  peu  élevé.  Le 
mercure  a  d'ailleurs  l'avantage  de  pouvoir  toujours  être  obtenu 
pur.  «  Il  reste  toujours  le  même  quoiqu'on  l'ait  gardé  pendant 
plusieurs  années,  et  il  se  raréfie  toujours  également  quelque 
vieux  qu'il  soit.  »  Les  thermomètres  d'Amontons,  de  Fahrenheit, 
de  Delisle  furent  construits  avec  du  mercure. 

C'est  ainsi  que  peu  à  peu  la  thermométrie,  si  défectueuse  et 
si  imparfaite  à  l'origine,  devint  de  plus  en  plus  précise,  jusqu'à 
ce  que,  grâce  aux  perfectionnements  apportés  à  ses  procédés 
par  des  physiciens  tels  que  Petit  et  Dulong,  elle  eût  acquis  le 
degré  de  rigoureuse  exactitude  qu'elle  possède  aujourd'hui,  au 


1.  C'est  généralement  à  ce  savant  qu'on  attribue  la  division  centésimale.  Toutefois,  d'après 
une  notice  historique  due  à  M.  Lafon,  directeur  de  l'observatoire  météorologique  de  Lyon,  un 
membre  de  l'académie  de  Lyon,  nommé  Christin,  aurait  fait  simultanément  en  1742  la  même 
innovation  dans  Téchelle  thermométrique.  «  Christin,  dit-il,  ayant  versé  dans  un  tube  ter- 
miné par  une  boule  une  quantité  de  mercure  dont  le  volume  pouvait  être  représenté  par  6600 
à  la  température  de  la  congélation  de  l'eau,  trouva  que  ce  volume  devenait  6700  quand  le 
tube  était  plongé  dans  l'eau  bouillante.  Le  mercure  s'étant  dilaté  de  100  parties,  Christin 
trouva  tout  naturel  de  diviser  en  100  parties  égales  l'espace  parcouru  par  le  mercure,  en 
ajoutant  que  ces  nouvelles  divisions,  plus  petites  que  celles  de  Réaumur,  seraient  plus  en 
harmonie  avec  les  sensations  causées  par  les  variations  de  température.  Telle  fut  l'origine 
du  thermomètre  centigrade,  qui  ne  tarda  pas  à  se  répandre  sous  le  nom  de  thermomètre  de 
Lyon,  Quatre  ans  après,  tf'est-à-dire  en  1746,  Cassini,  qui  était  l'opticien  en  renom  à  Lyon, 
en  avait  vendu  700  à  Paris,  autant  en  Provence  et  en  Dauphiné  ;  à  Londres  même  il  était 
très  répandu,  d'après  Deluc.  •  (Cité  par  la  Nature  du  9  janvier  1875.) 
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moins  dans  les  limites  de  température  comprises  entre  le  point 
de  congélation  et  le  point  d'ébullition  du  mercure.  On  peut  dire 
que,  sans  ces  perfectionnements,  la  science  de  la  chaleur  n'au- 
rait pu  se  développer  et  que,  du  même  coup,  les  autres  parties 
de  la  Physique  seraient  restées  imparfaites  dans  un  grand 
nombre  de  leurs  branches.  Le  thermomètre  est  en  effet  pour 
la  Physique  un  instrument  aussi  important  que  la  balance 
pour  la  Chimie. 


CHAPITRE  III 


DILATATION  DES  SOLIDES 


g  1.    EFFETS   DE   LA  Dn.ATATIOrC .    —    DILATATION   DES    SOLIDES,    LINÉAIRE, 

SUPERFICIELLE    ET   CUBIQUE. 

Tout  corps  se  dilate  ou  augmente  de  volume  sous  Faction  de 
la  chaleur,  puis  revient  à  son  volume  primitif  ou  se  contracte 
dès  qu'il  perd  la  chaleur  qu'il  avait  reçue.  Voilà  le  phénomène 
général  qui  se  manifeste  à  des  degrés  divers,  selon  que  le  corps 
est  gazeux,  liquide  ou  solide  ;  c'est  la  propriété  qui  sert  de  fon- 
dement à  la  thermométrie  et  qui  a  permis,  ainsi  qu'on  vient  de 
le  voir,  de  définir  la  température,  puis  de  construire  des  appa- 
reils propres  à  la  mesurer.  On  ne  pouvait  songer  à  porter  ces 
appareils  au  point  de  précision  qu'ils  ont  atteint,  sans  savoir 
suivant  quelles  lois  s'effectuent  les  variations  de  volume  en 
question.  Il  fallait  donc  avant  tout  les  mesurer  pour  chaque 
corps,  selon  qu'il  affecte  l'un  ou  l'autre  des  trois  états,  résoudre 
en  un  mot  le  problème  suivant  :  a  De  combien  le  volume  d'un 
corps  augmente-t-il,  de  quelle  fraction  du  volume  primitif  s'ac- 
crolt-il  pour  chaque  élévation  d'un  degré  centigrade?  Cette 
fraction  varie-t-elle  d'un  corps  à  un  autre,  et,  pour  le  même 
corps,  reste-t-elle  la  même  à  toute  température?  Telles  sont 
les  questions  que  se  sont  naturellement  posées  les  physiciens, 
après  avoir  reconnu  par  l'observation  les  effets  des  variations 
de  la  chaleur.  Avant  de  donner  une  idée  des  résultats  auxquels 
ils  sont  parvenus,  montrons  par  quelques  exemples  l'utilité 
pratique  de  la  connaissance  précise  de  ces  effets,  et  la  néces- 
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site  où  Ton  est  souvent,  môme  hors  des  laboratoires  scienti- 
fiques, de  les  corriger  ou  de  les  prévoir.  Parlons  d'abord  de  la 
dilatation  des  solides. 

Si  Ton  soumet  un  corps  fragile  et  mauvais  conducteur  de  la 
chaleur  à  un  brusque  changement  de  température,  l'effet  pro- 
duit sera  la  rupture  du  corps.  Ainsi  un  morceau  de  verre  froid 
sur  lequel  on  pose  une  barre  de  fer  rouge  se  fend  ;  il  en  est  de 
même  d'un  morceau  de  verre  très  chaud  au  contact  duquel 
on  met  subitement  une  barre  de  fer  froide.  Dans  le  premier 
cas,  une  dilatation  brusque  se  fait  dans  les  parties  du  verre 
touchées  par  le  fer  rouge,  et  les  parties  voisines,  qui  n'ont  pas 
eu  le  temps  de  s'échauffer  encore,  s'écartent  violemment  des 
premières  :  d'oii  la  rupture.  Dans  le  second  cas,  ce  sont  au 
contraire  les  parties  touchées  qui  se  contractent,  avant  que 
les  parties  voisines  aient  eu  le  temps  de  se  refroidir,  et  la  rup- 
ture est  encore  la  conséquence  de  ce  brusque  mouvement  mo- 
léculaire. Tout  le  monde  sait  qu'il  ne  faut  pas  verser  de  l'eau 
bouillante  dans  un  vase  froid,  sous  peine  de  le  voir  se  briser 
par  l'effet  de  la  dilatation  immédiate  de  la  portion  des  parois 
que  touche  le  liquide.  Le  même  accident  arriverait  si  l'on  po- 
sait le  vase  vide  sur  des  charbons  ardents  :  nous  verrons  plus 
loin  comment  on  évite  ce  résultat,  en  remplissant  le  vase  du 
liquide  qu'on  veut  chauffer,  avant  de  le  mettre  sur  le  feu. 

La  dilatation,  pendant  les  saisons  chaudes,  des  métaux  qu'on 
emploie  dans  les  constructions,  leur  contraction  par  les  froids 
de  l'hiver,  donnent  lieu  à  des  effets  d'autant  plus  sensibles  que 
ces  métaux  sont  unis  à  des  matériaux  dont  la  dilatabilité  diffère 
plus  de  la  leur.  En  voici  un  exemple  curieux,  cité  par  Tyndall 
dans  son  ouvrage  sur  la  Chaleur,  et  dont  l'observation  et  l'expli- 
cation sont  dues  au  chanoine  Moselly  : 

«  Le  toit  du  chœur  de  la  cathédrale  de  Bristol  est  en  feuilles 
de  plomb  ;  sa  longueur  est  de  20  mètres  et  sa  hauteur  de 
7  mètres.  Il  avait  été  posé  en  1851,  et  deux  ans  après,  c'est- 
à-dire  en  1853,  il  était  descendu  de  près  de  1",50.  Le  plomb 
avait  commencé  à  descendre  presque  immédiatement  après 
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la  pose.  On  avait  essayé,  mais  en  vain,  de  l'arrêter  dans  sa 
marche  par  des  clous  plantés  dans  les  chevrons  ;  la  force  qui 
Tentraînait  était  telle,  que  les  clous  furent  violemment  arra- 
chés. La  pente  du  toit  n'est  pas  très  forte;  ce  n'est  donc  pas  le 
poids  des  plombs  qui  aurait  pu  les  faire  glisser.  Voici  donc 
simplement  la  cause  qui  les  a  fait  descendre .:  Le  plomb  esl 
exposé  aux  variations  de  température  du  jour  et  de  la  nuit. 
Pendant  le  jour,  la  chaleur  le  dilate,  et,  s'il  reposait  sur  une 
surface  horizontale,  la  dilatation  s'effectuerait  également  dans 
tous  les  sens;  sur  une  surface  inclinée,  elle  est  plus  grande  en 
descendant  qu'en  montant.  Pendant  la  nuit,  au  contraire,  le 
plomb  se  contracte  par  le  refroidissement,  mais  le  retrait  de 
haut  en  J)as  du  bord  supérieur  est  plus  grand  que  le  retrait 
de  bas  en  haut  du  bord  inférieur.  Ses  mouvements  étaient  donc 
exactement  ceux  d'un  ver  de  terre  :  il  poussait  en  avant  son 
bord  inférieur  pendant  le  jour  ;  il  tirait  à  lui  son  bord  supé- 
rieur pendant  la  nuit;  les  variations  de  température  du  jour  ou 
de  la  nuit  agissaient  dans  le  même  sens.  C'est  ainsi  qu'en  ram- 
pant lentement  il  s'était  avancé  en  deux  années  de  1™,50.  » 

On  voit  par  cet  exemple  combien  il  importe  de  tenir  compte 
des  changements  de  volume  des  solides  employés  dans  les 
constructions  ou  dans  l'industrie.  Les  rails  des  voies  ferrées 
s'allongent  en  été,  se  raccourcissent  en  hiver  ;  il  faut  donc, 
quand  on  les  pose,  laisser  un  jeu  qui  permette  à  l'allongement 
de  se  produire  librement,  sans  quoi  la  chaleur,  faisant  sauter 
les  chevilles  dans  les  coussinets,  déformerait  la  voie.  Le  dérail- 
lement qui  a  occasionné  la  catastrophe  de  Fampoux,  sur  le 
chemin  de  fer  du  Nord,  en  1844,  a  eu  pour  cause,  parait-il, 
une  déformation  de  ce  genre,  provenant  de  ce  que  les  bouts 
des  rails  n'avaient  pas  entre  eux  un  intervalle  suffisant. 

Les  pierres  scellées  par  des  crampons  de  fer  sont  souvent 
brisées,  tantôt  par  la  dilatation,  tantôt  par  la  contraction  du 
métal,  l'une  et  l'autre  plus  considérables  que  celles  de  la 
pierre.  La  force  avec  laquelle  les  molécules  des  corps  sont 
tantôt  écartées,  tantôt  rapprochées  les  unes  des  autres  par  le 
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chaDgemenl  de  température  est  énorme.  Une  barre  de  fer 
longue  d'un  mètre  se  dilate  de  1™,17  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur, quand  on  élève  sa  température  de  0'  à  100*  ;  elle  se 
contracterait  de  la  même  quantité,  en  passant  de  100*  à  0*. 
Or  on  calcule  que,  puur  vaincre  ce  mouvement  pioléculaire,  il 
faudrait  exercei;  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  un  effort  équiva- 
lent à  la  pression  de  2450  kilogrammes,  si  la  barre  de  fer  a 
un  centimètre  carré  de  section,  de  245000  kilogrammes  si  la 
section  est  d'un  décimètre  carré.  On  a  utilisé  cette  force  pour 
rapprocher  les  murs  latéraux  d'une  galerie  du  Conserratoire 
des  Arts  et  Métiers,  que  la 
poussée  de  la  voûte  avait 
écartés  de  la  vertipale*.  Des 
barres  de  fer  furent  pla- 
cées de  manière  à  traverser 
les  deux  murs  à  leur  partie 
supérieure  ;  elles  étaient 
extérieurement  terminées 
en  forme  de  vis  munies 
d'écrous.  On  les  chaufia 
vivement  dans  toute  leur 
longueur,  ce  qui  produisit 
un  certain  allongement,  et 
on  serra  les  écrous  contre 
d'épaisses  pièces  de  bois  appliquées  sur  la  face  extérieure  des 
murs  de  la  voûte,  pendant  que  les  barres  étaient  encore  chauf- 
fées. Le  refroidissement  contracta  les  barres,  et  la  force  de 
contraction  rapprocha  peu  à  peu  les  murs.  En  répétant  plu- 
sieurs fois  la  même  opération,  on  finit  par  les  ramener  à  une 
position  verticale.  I.es  charrons  utilisent  la  force  de  contrac- 
tion du  fer  qui  se  refroidit,  pour  garnir  de  jantes  les  roues 
des  voitures.  Le  cercle  de  fer  est  forgé  de  manière  à  embrasser 
le  contour  du  bois  quand  il  est  chauffé  à  une  assez  haute  tem- 

I,  Celle  ingtïaieuw  >ppUcalioD  de  la  force  de  dilalatjon  est  due  ï  Halard,  qui  était,  fe 
l'époque  uii  elle  a  Été  taïlc,  directeur  du  Congenraloire  des  Art«  et  Hélien. 


Fig.  55.  —  Salle  du  Consenaloirc  des  Arts 
et  Mélicra.  Mui's  redi'esscs  (lar  In  foi'ce  de 
coatraclioii. 
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pérature  :  en  se  refroidissant,  il  se  contracle  et  serre  fortement 
le  contour  de  la  roue. 

On  appelle  larmes  batûviqueSy  ou  gouttes  de  Rupert,  des 
gouttes  de  verre  fondu  qui  ont  été  subitement  solidifiées  dans 
Teau  froide.  En  brisant  le  filament  de  verre  qui  les  termine, 
toute  la  masse  se  trouve  instantanément  réduite  en  poussière, 
arec  une  telle  force  que,  si  Ton  a  préalablement  plongé  la 
larme  batavique  dans  un  flacon  plein  d*eau,  le  choc  transmis 
par  Teau  suffit  pour  briser  le  flacon.  On  obtient  un  eflet  ana- 
logue avec  des  flacons  de  verre  très  épais,  refroidis  subitement 
aussitôt  après  avoir  été  soufllés.  Un  grain  de  sable  projeté  dans 
le  vase  suffit  pour  faire  voler  le  fond  en  éclats  (Tyndall).  La 
raison  de  ce  phénomène  est  la  même  dans  ce 
dernier  exemple  que  dans  les  larmes  bataviques. 
C'est  Textérieur  des  gouttes  de  verre  qui  s'est 
refroidi  le  premier,  emprisonnant  la  masse  inté- 
rieure non  encore  solidifiée.  En  se  refroidissant 
à  son  tour,  celle-ci  se  contracte,  et  l'eflorl  de 
la  contraction  s*exerçant  partout  également  sur 
•  Fenveloppe  extérieure,  celle-ci  reste  en  équilibre,  ^^^^'batvî^ue!'^'"* 
Mais  toutes  les  molécules  sont  dans  un  état  de 
tension  violente,  et  la  moindre  rupture,  détruisant  subitement 
Téquilibre  en  un  point,  le  détruit  en  même  temps  dans  toute  la 
masse. 

On  pourrait  multiplier  les  exemples  des  effets  curieux  de  la 

dilatation  ;  ceux  que  nous  venons  d'indiquer  suffisent  pour  faire 

voir,   indépendamment   de  toute  préoccupation   scientifique, 

combien  il  importe  de  les  savoir  mesurer  ou  calculer,  afin  de 

les  corriger  ou  de  les  prévenir.  Il  faut  pour  cela  connaître  ce 

que  Ton  nomme  le  coefficient  de  dilatation.  On  entend  par  là 

laccroissement  que  subit  l'unité  de  volume  d'un  corps,  quand 

on  en  élève   la  température  3e  1*  centigrade.  Prenons  un 

exemple  :  Un  litre  ou  1  décimètre  cube  de  mercure  chauffé  de 

0*  à  1*  devient  un  litre  plus  179  millionièmes  de  litre,  ou 

oûl**,000179.  La  fraction  0,000179  est  le  coefficient  de  dila- 
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Utîon  du  mercure,  pour  la  température  zéro.  Les  nombres 
dont  il  s'agit  ici  varient  avec  la  nature  et  l'état  physique  des 
substances.  De  plus,  le  coefficient  de  dilatation  d'un  même 
corps  Tarie  en  général  aux  différents  degrés  de  l'éclielle  Iher- 
mométrique,  alors  même  que  sou  état  physique  ne  change  pas. 
Pour  les  liquides  et  les  gaz,  on  ne  considère  que  la  dilatation 
en  volume  ou  cubique;  mais  on  peut,  dans  les  solides,  s'oc- 
cuper seulement  de  raccroissement  de  l'une 
Bdes  dimensions,  c'est-à-dire  de  la  dilatation 
linéaire,  ou  de  l'accroissement  suivant  deux 
dimensions,  c'est-à-dire  de  la  dilatation 
superficielle.  Comme  un  corps  solide  de 
foiine  quelconque  se  dilate  en  général  égale- 
Tif.  37.  —  Dibbiion    mcut  daus  lous  les  sens,  de  manière  à  rester 

linéaire  et  dîUtalion  i  ■   ,  ,     »   ,    ■        . 

ob^ue.  semblable  a  lui-même  à  toutes  les  tempéra- 

turcs,  on  peut  déduire  l'accroissement  de  son 
voliune  de  celui  d'une  seule  de  ses  dimensions;  d'ailleurs  on 
démontre  que  le  cocnicient  de  dilatation  cubique  est  sensible- 
ment le  triple  du  cocIBcient  de  dilatation  linéaire'.  Voilà  pour- 
quoi, quand  il  s'agit  de  corps  solides,  c'est  le  plus  souvent  ce  - 
dernier  coefficient  qu'on  cherche  à  déterminer. 


g  2.    UBSURB    DE    LA    DILATATIOK    DES   COHPS   SOLIDES. 

Avant  l'année  1781,  époque  à  laquelle  Laplace  et  Lavoisier 
entreprirent,  à  l'aide  d'une  méthode  que  nous  allons  décrire, 
la  détermination  du  coefficienl  de  dilatation  linéaire  de  divers 
corps  solides,  plusieurs  tentatives  avaient  été  déjà  faites  dans 
ce  même  but;  mais  aucune  n'avait  donné  de  résultats  d'une 

1,  Si  l'on  désigne  par  X  le  coefRcient  de  dilalalion  lio^ire  al  par  K  le  coefficient  de  dila- 
litioa  cubique  d'un  mémo  corps,  il  est  chif  que  l'unilé  de  volume,  pour  une  éléTatîon  de 
t  degré,  deïiendra  «oit  I  +  K,  soil  {1  +  X)»  ou  1  +  3).  +  5x«  +  X\  Ibia  i  esl  une  Inction 
tria  petite,  donl  le  carré  et  le  cube  sont  négligeablei  relatiTement  i  la  première  puissance; 
«■peut  donc  supprimer  les  termes  Sx*  et  X*.  cl  alors  on  aura  1  -f-K=l  -f  5X,  d'où  l'on  tire: 
K  =  3x.  l'ne  démonstration  semblable  fait  voir  que  le  coelficieDl  de  dîUtalioo  superficîdie 
4tt  WMililiiniiit  égal  au  double  du  coefficient  linéaire. 
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exactitude  suffisante  \  Voici  en  quels  termes  ces  savants 
illustres  rendent  compte  des  précautions  qu'ils  avaient  prises 
pour  éviter  les  causes  d'erreur  des  procédés  antérieurs,  ainsi 
que  des  dispositions  de  leurs  expériences  : 

a  Nous  avons  commencé  par  faire  construire  plusieurs  ther- 
momètres à  mercure  très  exacts,  dans  lesquels  étaient  marqués 
le  terme  de  la  glace  fondante  et  celui  de  l'eau  bouillante.  L'in- 
tervalle de  chaque  degré  était  d'environ  deux  lignes  (4'"'",5)  et 
pouvait  se  subdiviser  facilement  à  l'œil  en  dix  parties.  Cepen- 
dant, comme,  malgré  l'attention  de  l'artiste  qui  avait  constrail 


i.  Musschcnbrock  semble  êlre  le  premier  physicien  qui  ait  fait  dos  expériences  de  ce 
Senre(1731).  L*appreil  qu'il  imagina  dans  ce  but,  et  qu*il  nomma  pijromèlre,  est  analogue 
à  celui  que  nous  avons  décrit  plus  haut  (fig.  4).  Seulement,  au  lieu  d'un  simple  levier  coudé 
pour  recevoir  l'action  de  la  barre  dilatée,  il  employait  un  mécanisme  assez  compliqué  i!c 
pignons  et  de  roues  dentées,  qui  transmettaient  le  mouvement  à  une  aiguille  mobile  sur  un 
cadran  divisé.  La  barre  métallique  était  chauffée  par  une  série  de  mèches  de  lampes  à  alcool. 
Outre  le  défaut  provenant  de  la  complication  des  engrenages,  l'appareil  employé  par  Musschen- 
broek  péchait  {tar  rabscncc  de  fixité  de  la  barre,  disposée  sur  une  cage  en  fer  qui  se  dilatait 
el^-même;  les  dimensions  de  ses  barres  (5  pouces  1/2)  étaient  trop  faibles,  et  enfln  l'évr- 
luation  de  la  température  était  h  peu  près  impossible.  Tout  ce  qu'il  put  obtenir,  c'est  de 
constater  et  de  comparer  les  dilatations  inégales  de  métaux  différents. 

Bouguer  publia,  en  1745,  des  expériences  faites  à  Quito  sur  le  même  sujet;  mais  son 
appareil,  grossièrement  exécuté,  était  très  défectueux,  et  son  thermomètre,  gradué  sur  l'échelle 
de  Réaumur  à  une  altitude  de  1460  toiscF  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  donnait  des  tem- 
pératures trop  élevées.  Les  résultats  qu'il  obtint  étaient  fort  inexacts. 

Smeaton,  en  175i,  fit  en  Angleterre  des  expériences  sur  la  dilatation  des  métaux.  11  opé- 
rait sur  des  barres  de  2  pieds  4  pouces  qu'il  plongeait  alternativement  dans  de  la  glace  piléo 
et  dans  l'eau  bouillante,  en  sorte  que,  comme  le  remarque  Lavoisier,  ((  ses  résultats  sont 
indépendanls  de  toute  erreur  dans  la  construction  du  thermomètre  ».  Mais  les  points  d'appui 
de  ses  barres  manquaient  de  fixité  ;  elles  re|)osaient  sur  des  tringles  de  bois  qui  se  dilataient 
ws&i  \KLr  la  chaleur,  et  ce  qu'il  mesurait,  ce  n'était  point  la  dilatation  de  la  barre,  mais  seu- 
lement l'excès  de  cette  dilatation  sur  celle  de  la  tringle  qui  servait  de  support. 

Enfin,  de  1756  à  1760,  Berlhoud  employa  un  pyromètre  plus  simple  que  celui  de  Musschen- 
broek,  mais  encore  assez  compliqué.  De  plus  il  plaçait  verticalement  les  barres  sur  lesquelles 
il  opérait,  dans  une  étuve  de  4  à  5  pieds  de  hauteur.  Or  la  température  de  l'air  d'une  telle 
enceinte  était  nécessairement  variable  selon  la  hauteur  où  se  trouvait  plongée  la  boule  dn 
iWmomètre.  L'incertitude  de  la  graduation  de  ce  dernier  instrument,  le  faible  écart  des 
^mpératures  se  joignant  à  l'inégalité  probable  de  la  température  des  divers  points  de  la 
wTe  métallique  ne  permettaient  point  de  compter  sur  des  résultats  exacts. 

bes  méthodes  que  nous  décrivons  ci-après  ont  été  expérimentées,  la  première  par  Laplacc 
*l  Lavoisier  dans  le  cours  des  années  1781  et  1782;  la  seconde,  due  au  gé.iéral  Roy  et  à 
•«insdcn,  en  1785.  Dans  l'une  et  dans  l'autre,  les  principales  difficultés  des  pi-océdés  anté- 
rieurs se  sont  trouvées  heureusement  vaincues.  Mais  il  nous  a  pain  instructif,  avant  de  les 
*^^re,  de  montrer  par  quels  Uitonnements  il  a  fallu  passer  :  c'est  un  exemple  qui  se  repro- 
<lnit  fré({aemment  cl  Ton  peut  dire  presque  néccssaircpaent  dans  les  sciences  expérimentales. 

IT.  13 
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ces  thermomètres,  on  pouvait  craindre  encore  quelques  irré- 
gularilés  dans  leur  marche,  nous  les  avons  vérifiés  tous,  en 
les  comparant  à  un  étalon  de  confiance,  et  nous  avons  formé 
pour  chacun  une  table  de  correction. 

a  Au  lieu  d'employer  une  étuve,  dont  il  est  difficile  de  main- 
tenir toutes  les  parties  à  un  même  degré  de  température,  nous 
avons  préféré  d'employer  un  bain,  que  nous  remplissions 
iPabord  de  glace  pilée,  et  ensuite  d'eau,  dont  nous  pouvions 
élever  successivement  la  température  depuis  la  congélation 
jusqu'à  Teau  bouillante. 

<c  Ce  bain  pouvait  contenir  des  règles  de  six  pieds  de  lon- 
gueur. 

«  Nous  avons  opéré  dans  un  jardin  (celui  de  TArsenal)  et  en 
plein  air;  les  points  d'appui  de  notre  pyromètre  consistaient 
en  de  gros  dés  de  pierre  de  taille,  fondés  en  maçonnerie  à  six 
pieds  de  profondeur,  sur  un  terrain  solide. 

ce  Enfin,  nous  n'avions  ni  rouages  ni  engrenages  pour  mul- 
liplier  le  mouvement,  mais  des  leviers  très  solides  et  absolu- 
ment inflexibles  au  degré  de  résistance  qu'ils  éprouvaient.  Ces 
leviers  faisaient  mouvoir  une  lunette  achromatique  de  six  pieds 
de  longueur,  mobile  sur  un  axe,  et  cette  lunette  était  dirigée 
sur  une  échelle  divisée  en  pouces  et  lignes,  placée  tantôt  à 
100,  tantôt  à  200  toises  de  distance,  suivant  la  nature  des 
expériences. 

«  Un  allongement  d'une  ligne  dans  la  règle  de  6  pieds  sou- 
mise à  l'expérience  faisait  parcourir  à  la  lunette,  lorsque  la 
mire  était  placée  à  100  toises  de  distance,  62  pouces  ou 
744  lignes,  ce  qui  donnait  la  facilité  de  diviser  la  ligne  en 
744  parties.  On  aurait  pu  obtenir  une  précision  double  en 
transportant  la  mire  à  200  toises,  comme  nous  l'avions  fait 
dans  nos  premières  expériences;  nous  n'avons  pas  lardé  n 
nous  apercevoir  que  les  vapeurs  souvent  répandues  dans  l'air 
de  l'atmosphère  obscurcissaient  la  vision,  et  qu'on  perdait 
plus  par  cette  cause  d'incertitude  qu'on  ne  gagnait  par  Taug- 
menlalion  delà  grandeur  de  l'échelle. 
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a  Tels  sont,  en  général,  les  principes  sur  lesquels  est  fondée 
la  constiniction  du  pyromètre  dont  nous  avons  fait  usage  \  » 

La  Ggure  38  va  préciser  la  description  précédente  et  nous 
montrer  en  quoi  consiste  essentiellement  la  méthode  imaginée 
par  Lavoisier  et  Laplace  pour  mesurer  la  dilatation  linéaire 
d*une  barre  solide.  La  barre  ÂB  est  maintenue  fixe  en  Â,  de 
sorte  qu'elle  ne  peut  se  dilater  qu'à  l'extrémité  B.  En  se  dilatant 
de  la  quantité  BB\  elle  pousse  une  tige  OB,  qui  peut  tourner 
autour  du  point  0,  dans  la  position  OB'.  Une  lunette  LL,  qui 
était  d'abord  horizontale, 


j:  I 


L 


r 


tourne  elle-même  en  L'L', 
de  sorte  que,  au  lieu  de 
viser  le  point  C  de  la  mire 
verticale  CC,  elle  vise 
alors  le  point  C  Par  ce  ^ç. 
moyen,  on  substitue  donc 
à  la  mesure  difficile  de  la 

Fig.  38. —  Mesure  de  la  dilatation  linéaire  d  un  solide. 
1res    petite     quantité    BB  Principe  de  la  méthode  de  Lavoisier  et  Laplace. 

celle  d'une  longueur  CC, 

qui  vaut  autant  de  fois  la  première  que  la  distance  OC  de  la 

mire  contient  de  fois  la  hauteur  de  la  tige  OB. 

La  figure  39  montre  la  disposition  de  l'appareil  qui  a  servi 
à  réaliser  la  méthode  précédente.  On  voit  la  barre  métallique  S, 
dont  on  veut  mesurer  la  dilatation,  plongée  dans  une  cuve  C 
remplie  d'eau,  au-dessous  de  laquelle  est  établi  le  foyer  qui 
doit  en  élever  la  température  (dans  une  seconde  série  d'expé- 
riences, l'eau  n'était  pas  chauffée  par  le  fourneau,  mais  intro- 
duite toute  bouillante  dans  la  cuve).  D'une  part,  elle  s'appuie 
contre  une  tige  de  verre  fixe,  B',  invariablement  liée  aux 
piliers;  d'autre  part,  elle  bute  contre  la  règle  de  verre  mo- 
bile B  qui  communique  son  mouvement  à  la  lunette.  L'eau  de 


i*  Extrait  du  mémoire  intitulé  :  «  Dk  l'action  du  calorique  sur  les  corps  solu>es,  principa- 
'^"KrI  sur  le  verre  et  iur  la  métaux,  et  du  rallongement  ou  du  raccourcissetnent  dont  il$ 
*^  tHtcepUbkêj  par  cette  action,  à  un  degré  inférieur  à  celui  qui  ett  nécessaire  pour  les 
f(àn  fondre,  par  Laplace  et  LaToisier.  >  (Tome  11  des  Œuvres  complètes  de  Lavoisier.) 
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la  cuve  élant  d'abord  à  0%  les  observateurs  noteol  la  division 
de  la  mire  à  laquelle  correspoud  le  fil  inicrométrique  horizon-, 
lulement  tendu  au  foyer  de  la  lunelle.  Puis,  après  avoir  rem- 
plactJ  l'eau  glacée  par  de  l'eau  qu'on  porle  à  une  lempérature 
de  J00\  celle  de  l'ébutlilion,  ils  observent  de  nouveau  la  divi- 
sion de  la  mire.  Par  une  proportion  simple,  ils  en  concluent  le 
rapport  de  rallongement  de  la  barre  à  sa  longueur  primitive, 
c'esl4-dire  sa  dilatation  pour  lOO'  de  température. 

Après  un  grand  nombre  d'expériences  (chacune  élant  répétée 


de  1.1  ililalalion  linéaire 


au  moins  trois  ou  quatre  fois),  Lavoisicr  et  Laplace  arrivèrent 
aux  conclusions  suivantes  : 

«  1°  Un  corps  qui  a  clé  écliaufTé  depuis  le  terme  de  la  con- 
gélation jusqu'à  celui  de  l'eau  bouillante,  et  qui  a  été  l'cfroidi 
ensuite  de  l'eau  bouillante  à  la  congélation,  reprend  rigoureu- 
sement ses  premières  dimensions  ;  2*  le  verre  et  les  métaux 
éprouvent  des  dilatations  sensiblement  proportionnelles  à  celles 
du  mercure,  en  sorte  qu'un  nombre  de  degrés  double  du  ther- 
momètre donne  une  dilatation  double;  un  nombre  de  degrés 
triple,  une  dilatation  triple,  etc.  » 

L'acier  trempé  leur  présenta  des  écarts  extraordinaires,  sa 
dilatation  allant  en  diminuant  d'une  manière  sensible  avec 
l'augmentation  de  la  température  :  ce  qui  tient  à  ce  que  l'acier 


^ 
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Irempé  a  une  dilatation  plus  grande  que  celle  de  Tacier  non 
trempé.  Par  la  chaleur,  l'acier  trempé  éprouve  un  commence- 
ment de  recuit  et  perd  ainsi  une  partie  de  sa  dilatabilité.  Ils 
reconnurent  aussi  que  le  verre  se  dilale  inégalement  selon  les 
échantillons  expérimentés,  c'est-à-dire  selon  la  qualité,  le 
degré  de  cuisson,  la  proportion  des  ingrédients  qui  entrent 
dans  sa  composition.  La  dilatabilité  du  fer  varie  également 
beaucoup  selon  les  différents  états  où  il  se  trouve  :  les  fers 
qu'on  trouve  dans  le  commerce  ne  sont  donc  pas  des  métaux 
identiques.  De  même  Télaiu  des  Indes  est  plus  dilatable  que 
celui  de  Gornouailles. 

A  la  fin  de  leur  Mémoire,  liavoisier  et  Laplace  constatent 
l'accord  des  résultats  numériques  trouvés  par  eux  avec  ceux 
de  Smeaton,  et  surtout  avec  ceux  de  Roy  et  Ramsden.  Ils 
rendent  du  reste  complètement  justice  à  la  méthode  adoptée 
par  ces  derniers,  méthode  dont  nous  allons  dire  un  mot.  Venant 
de  décrire  l'appareil  de  Ramsden,  ils  ajoutent  :  «  Cet  instru- 
ment parait,  sous  tous  les  rapports,  extrêmement  propre  à 
remplir  l'objet  que  ces  inventeurs  avaient  en  vue;  il  a  dû 
donner  des  résultats  très  exacts,  et  il  est  probable  que,  si  nous 
l'eussions  connu  avant  de  nous  livrer  à  ce  genre  d'expériences, 
nous  n'aurions  pas  cherché  à  en  imaginer  un  autre.  » 

Les  expériences  du  major-général  Roy  furent  faites  en  1785, 
à  l'occasion  de  la  mesure  de  la  base  de  Hown-Stow-Hcalh,  dans 
la  province  de  Middlesex,  en  Angleterre.  11  s'agissait  de  con- 
naître avec  précision,  pour  le  succès  de  celle  opération  géodé- 
sique,  la  dilatabilité  des  règles  métalliques  employées  à  la 
mesure  de  la  base,  aux  différents  degrés  de  température  aux- 
quels on  pouvait  opérer.  Ce  sont  d'ailleurs  des  considérations 
de  même  nature  qui  avaient  engagé,  quatre  ans  plus  tôt,  La- 
voisier  et  Laplace  à  entreprendre  les  expériences  que  nous 
venons  de  décrire. 

Uu  constructeur  anglais,  Ramsden,  conçut  et  exécuta  Tappa- 
rcil  dont  Roy  avail  besoin.  La  figure  40  monlre  quelle  en  était  la 
disposition.  Trois  auges  A,  R,  G  sont  disposées  parallèlement 
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sur  le  même  supporl.  Celle  du  milieu  est  desliaée  à  recevoir 
la  verge  mélallique  ad,  de  5  pieds  anglais  de  longueur,  dont 
il  s'agissait  de  mesurer  la  dilatation  ;  cette  verge  était  plongée 
successivement  dans  de  la  glace  pilée,  puis  dans  de  l'eau  qu'on 
échauflait  jusqu'à  rébullitîon  au  moyen  de  douze  lampes  à 
alcool.  Les  deux  autres  auges  renFermaient  chacune,  com- 
plètement entouré  de  glace  à  0",  un  prisme  en  fonte  de  même 
longueur  que  la  règle.  Les  deux  prismes  extrêmes,  conservant 
invariablement,  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience,  la 
même  température,  constituaient  un  système  de  longueur  iuva- 


Fig.  40.  —  Ajipireil  de  Ramsden  pour  la  mesure  de  la  dilaUtion  des  corps  solides. 

riable.  Chaque  prisme  portait  aux  deux  extrémités,  sur  des 
colooneltes  verticales,  l'un  deux  réticules  à  lils  croisés  servant 
de  mire  et  éclairés  par  de  petits  miroirs,  l'autre  deux  oculaires 
aux  foyers  desquels  étaient  disposés  deux  autres  réticules  de 
fils  croisés;  la  règle  du  milieu  portait  pareillement  deux  objec- 
tifs, constituant  avec  les  oculaires  précédents  deux  lunettes 
astronomiques. 
Voici  comment  on  opère  à  l'aide  de  l'appareil  Ramsden  : 
Au  début  de  l'expérience,  les  deux  prismes  el  la  règle  étant 
à  la  même  température  de  la  glace  fondante,  on  dispose  les 
trois  systèmes  de  façon  qu'en  visant  dans  chaque  oculaire  il 
y  ait  coïncidence  parfaite  de  l'image  des  fils  réticulaires  ser- 


DILATATION  DBS  CORPS  SOLIDES.  103 

vant  de  mire  et  des  fils  placés  aux  foyers  des  oculaires.  On 
élève  alors  la  température  de  Teau  contenue  dans  Tauge  du 
milieu  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  celle  de  Teau  bouillante.  La 
règle  qui  s*y  trouve  plongée  se  dilate  ;  Tune  de  ses  extrémités 
qui  bute  contre  une  vis  extérieure  ne  s'est  point  déplacée,  ou 
si  elle  s'est  déplacée,  on  la  ramène  à  sa  position  primitive. 
Toute  la  dilatation  porte  donc  sur  l'autre  extrémité  ;  mais  la 
lentille  portée  par  l'autre  bout  peut  se  mouvoir  à  l'aide  d'une 
vis  micrométrique  permettant  d'apprécier  les  centièmes  de 
millimètre  par  exemple  (dans  l'appareil  Ramsden  la  précision 
des  mesures  pouvait  atteindre  ;^  de  ligne  du  pied  anglais  ou  ^ 
de  millimètre).  Le  nombre  de  tours  et  de  fractions  de  tour  qu'il 
(aut  faire  erectuer  à  la  vis  pour  ramener  les  fils  des  réticules 
en  coïncidence,  mesure  donc  la  quantité  dont  la  règle  s'est 
dilatée  entre  0*  et  100%  ou  entre  0*  et  toute  autre  température 
pour  laquelle  on  voudra  faire  l'expérience. 

Nous  donnons  dans  la  figure  41  la  vue  d'un  appareil  ima- 
giné par  Pouillet  pour  résoudre  les  mêmes  questions.  L'auge 
qui  renferme  la  règle  plongée  dans  le  bain  porte  à  ses  deux 
extrémités  deux  ouvertures  circulaires  fermées  par  des  glaces, 
permettant  d'observer,  à  l'aide  de  deux  lunettes,  l'une  fixe, 
l'autre  mobile,  deux  repères  tracés  aux  deux  extrémités  de  In 
règle.  La  règle  est  placée  sur  deux  supports  en  fer  reposant 
sur  les  bords  de  la  chaudière;  des  systèmes  de  vis  permettent 
delà  disposer  de  telle  sorte,  que  l'un  des  repères  soit  toujours 
en  face  de  l'ouverlfirc  qui  correspond  à  la  lunette  fixe. 

Le  bain  étant  porté  à  la  température  voulue,  la  règle  se 
dilate,  le  second  repère  se  déplace,  et  à  l'aide  de  la  lunette 
mobile  on  peut  suivre  son  mouvement  à  travers  la  glace  trans- 
parente. Quant  à  la  mesure  de  la  dilatation,  elle  s'obtient  de  la 
façon  suivante.  La  lunette  mobile  est  portée  par  une  alidade 
adb  en  laiton  et  peut  tourner  avec  elle  autour  d'un  axe  ver- 
tical ac.  Cette  alidade  porte  des  divisions  dont  la  lecture  se  fait 
au  moyen  d'une  lunette  micrométrîque,  permettant  d'estimer 
•7)  de  millimètre.  On  sait  d'ailleurs,  par  une  expérience  préa- 
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lable,  à  quelle  fraction  de  millimètre  correspond  le  mouvemenl 
d'une  division  de  l'alidade  produit  par  le  déplacement  de  la  lunette 
mobile.  A  l'aide  de  cet  appareil,  Pouillet  a  pu  mesurer  les  dila- 
tations pour  les  lempéi'alurcs  inférieures  à  300";  mais,  en  dis- 
posant autrement  les  règles,  dans  un  fourneau  où  Ton  pouvait 
faire  passer  soil  de  l'air  chaud,  soit  môme  de  la  flamme,  il  pou- 
vait mesurer  les  dilatations  pour  les  températures  plus  élevées. 


Fig.  i\.  —  Appareil  Pouillel  pour  la  mesure  des  dilalalions. 

Arrivons  maintenant  aux  résultats  obtenus,  et  terminons  ce 
paragraphe  par  une  lablc  donnant  les  coefficients  de  dilatation 
linéaire  d'un  certain  nombre  de  corps  solides  pour  l'intervalle 
de  0°  à  100'.  Chaque  nombre  de  ce  tableau  exprime  des 
dix-millionièmes  d'unité,  de  sorte  qu'il  doit  être  précédé  des 
chiffres  0,0000.  Par  exemple  le  coefiieient  de  dilatation  du 
bismuth  doit  s'écrire  ainsi  :  0,0000139. 

La  dilatation  totale  d'une  barre  solide,  de  longueur  L  à  0% 
pour  un  nombre  de  degrés  t,  s'obtient  en  multipliant  cette 
longueur  par  le  coefficient  du  corps  et  par  (  ;  en  ajoutant  le 
produit  à  L,  on  aura  la  longueur  de  la  barre  dilatée;  c'est  ce 
qu'exprime  la  formule  suivante,  dans  laquelle  a  est  le  coeni- 
cient  moyen  donné  par  le  tableau  qui  suit,  pour  la  substance 
dont  la  barre  est  formée  :  L'  =  L  (1  -Haï). 
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COEFFICIENTS  DE   DILATATION   LINEAIRE  DES   SOLIDES   POUR  1   DEGRÉ   DANS   L*INTERVALLE 

DE  0^   A    100^. 

i^  Métaux  et  alliages. 

Zinc de  294    à    541 

Cadmium »  313 

Plomb 278  288 

Étaiu 194  228 

Aluminium »  222 

Cuivre  jaune 178  214 

Argent. 191  208 

Bronze 182  191 

Cuivre  rougo 170  172 

Or 147  155 

Fer 116  144 

Bismulli »  139 

Acier  recuit 124  137 

Acier  trempé 122  137 

Acier 107  119 

Fonte  de  lor 098  112 

Platine 086  088 

2°  Solides  divers. 

Glace(de— 27^5à— 1«) .  513  528 

Gypse  (longueur  du  prisme) »  140 

Marbre  blanc 085  107 

Verre  blanc 077  092 

Pierre  à  bAtir 013  090 

Flint 082  087 

Granil 079  090 

Marbre 042  057 

Briques 049  055 

Bois  de  sapin 035  050 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  remarquer  que  les  chiffres 
extrêmes  donnés  ici  pour  chaque  coefficient  dépendent,  non 
pas  seulement  des  expérimentateurs  qui  les  ont  obtenus,  selon 
le  degré  de  perfection  des  méthodes  employées,  mais  de  la 
nature  physique  des  échantillons,  de  leur  degré  plus  ou  moins 
grand  de  pureté,  de  la  différence  de  composition  des  alliages 
ou  des  substances  telles  que  le  verre. 

H  est  à  remarquer  que  les  métaux  les  plus  dilatables  sont 
aussi  les  plus  fusibles.  C'est  ce  qu'avait  constaté  Berthollet, 

IV.  14 
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qui  croyait  pouvoir  en  conclure  que  le  coefficient  de  dilatation 
d*un  métal  doit  aller  en  augmentant  à  mesure  qu*on  se  rap- 
proche de  la  température  de  fusion.  Cette  prévision  s*est  trouvée 
vérifiée  par  les  mesures  directes.  Par  exemple,  si  Ton  cherche 
le  coefficient  moyen  de  dilatation  d*un  solide,  non  plus  de  0* 
à  lOO*,  ainsi  que  le  donne  la  table  précédente,  mais  de  0*  à 
200*,  à  300\  on  obtient  des  nombres  notablement  plus  forts. 
En  voici  quelques-uns  : 

Entre  0*  et  lOO*,  le  coefficient  du  platine  varie  de  0,0000086 
à  0,0000088  ;  entre  0*  et  300%  il  s*élève  à  0,0000092.  Dulong 
et  Petit  ont  trouvé  0,0000086  pour  une  règle  de  verre  blanc 
entre  0*  et  100*;  pour  200%  le  coefficient  du  même  verre  s*élève 
à  0,0000092;  pour  300%  à  0,0000101.  Le  cuivre  rouge  a 
pour  coefficient  moyen  de  0*  à  300*  le  nombre  0,0000188;  le 
fer,  0,0000147. 


g  3.    DILATATION   DES    CRISTAUX. 

Nous  avons  supposé,  dans  tout  ce  qui  précède,  que  la  dila- 
tation se  faisait  également  dans  tous  les  sens,  et  dès  lors,  qu'un 
corps  conservait,  en  s'échauffant  ou  en  se  refroidissant,  à  une 
température  quelconque,  la  forme  qu'il  affectait  à  une  autre 
température.  Cela  est  exact  pour  les  solides  homogènes  et 
amorphes,  mais  ne  Test  plus  si  Ton  a  affaire  à  des  solides  cris- 
tallisés, à  ceux  du  moins  dont  les  propriétés  physiques  varient 
selon  l'orientation. 

En  1823,  Mitscherlich  fit  l'observation  suivante.  Ayant  me- 
suré les  inclinaisons  mutuelles  des  faces  d'un  rhomboïde  de 
carbonate  de  chaux  (spath  d'Islande)  à  des  températures  diffé- 
rentes, ce  savant  reconnut  que  ces  inclinaisons  variaient  d'une 
manière  sensible  :  de  0°  à  100°  cette  variation  s'élevait  à  8'30^. 
Les  angles  dièdres  diminuaient  quand  la  température  augmen- 
tait. Il  résultait  de  là  que  la  dilatation  était  plus  grande  dans 
la  direction  du  petit  axe  du  rhomboïde  que  dans  celle  des 
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autres  diagonales,  en  un  mot,  que  la  forme  du  crislal  se  rap- 
prochait de  celle  du  cube.  Une  conséquence  de  ce  fait,  c'est  que 
la  double  réfraction  du  spath  d'Islande  devait  également  dimi- 
nuer avec  la  température  ;  or  des  expériences  de  Fresnel  con- 
firmèrent cette  prévision  de  Mitscherlich.  Le  coefficient  de  dila- 
tation de  la  chaux  carbonatée  dans  le  sens  du  petit  axe  est,  en 
outre,  assez  grand  pour  que,  même  dans  l'hypothèse  où  elle 


tig.  M.  —  Mesure  de  l'ëpatueur  d'une  plaque  h  l'iide  du  sph^romèlre 


serait  nulle  perpendicularrement  à  Taxe,  la  dilatation  totale 
ou  cubique  de  cette  substance  dût  dépasser  celle  du  verre.  Or 
la  mesure  directe  de  la  dilatation  cubique  du  spath  d'Islande 
montre  qu'elle  lui  est  au  contraire  inférieure.  De  là  une  consé- 
quence singulière  :  c'est  que,  si  la  chaleur  dilate  le  cristal  pa- 
rallèlement à  son  axe,  elle  doit  le  contracter  ou  rapprocher  ses 
molécules  dans  des  directions  perpendiculaires.  Pour  s'assurer 

I.  L'iiHlrumenl  connu  lout  le  nom  de  iphéromitre,  et  que  représentent  les  Ggurei  43 
et  43,  a  pour  objet  L>  merore  de  trè»  petites  épaisseurs,  par  exemple  celle  detlamet  mincet 
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de  ce  fail,  Mitscherlich  fît  tailler  des  plaques  de  spath  d'Islande 

parallèlement  à  l'axe;  puis  il  mesura  leur  épaisseur  à  l'aide 

i  faces  parallèles.  Ce  n'est  aulre  chose  qu'une  fis  micromélrique  monl^  sur  nn  trépied 
à  poJDles  d'acier  parfaitement  trempées.  Latïs,  dont  lepas,  très  régulier,  a  par  exemple  0"^, 
s'engage  au  milieu  du  trépied  dans  une  ouverture  façonnée  en  écrou  ;  elle  est  sunnon- 
lée  d'un  bouton  fileté  qui  sert  k  la  faire  mouvoir,  et  parle  un  cercle  horizontal  divisé  en 
500  parties  égales.  Une  règle  Terticale  divisée  en  dcmi-milUmètrcs,  vissée  sur  l'un  des  [ûedi, 
sert  d'index  aux  mouTements  <rascension  de  la  vis  et  marque  le  nombre  de  tours  qu'elle 
fait.  Le  trépied  repose  sur  un  plan  de  verre  llie  el  douci  ï  l'émeri;  quand  on  amène  k 
pointe  de  la  vis  au  niveau  de  ce  plan  et  le  touchant,  le  cercle  divisé  se  trouve  p 
au  niveau  du  zéro  de  la  règle. 


Fïg.  4Ô.  —  SpliéromËtre;  évaluitioa  des  courbures. 

Pour  mesurer  l'épaisseur  d'une  lame  mince,  on  la  place  sous  la  vis,  et  l'on  est  obligé  de 
remonter  celle-ci  en  tournant  le  bouton  fileté  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  contact  simultaué  des  trois 
pointes  du  trépied  sui-  le  plan  de  verre.  Le  nombre  des  divisions  de  la  règle-index  donne  le 
nombre  des  tours  ou  des  demi-milliniètrcs  d'épaisseur  ;  celui  des  divisions  du  cercle  bori- 
lonlal  marque  en  plus  la  fracliaa  de  tour.  Supposons  que  l'on  ait  monté  la  vis  k  la  troisième 
division  et  que  la  division  du  cercle  horizontal  située  en  regard  de  l'index  soit  40;  l'éput- 


ir  de  la  lame  si 


1  3  x:  0" 


=  1" 


il. 


L'emploi  du  sphêromèlrc  exige  une  certaine  habitude  pour  reconnaître  le  moment  pr^s 
oli  les  trois  pointes  du  trépied  et  celle  de  la  vis  touchent  k  la  fois  le  plan  fixe  et  la  lame  donl 
il  s'agit  de  mesurer  l'épaisseur.  Son  nom  lui  vient  de  ce  qu'il  a  été  invenlé  dans  le  but 
d'évaluer  la  courbure  des  leiitiltes  sphériques.  La  figure  43  montre  l'appareil  fonctioiuunt 
en  vue  de  c«tte  dernière  opération. 
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d'un  sphéromètre  à  des  températures  différentes,  el  constata 
rexactilude  de  ses  prévisions. 

Voilà  donc  une  substance  cristallisée  qui  subit  dans  un  sens 
une  dilatation*  dans  un  autre  sens  une  contraction,  sous  Tin- 
fluence  d'un  accroissement  de  chaleur.  Le  spath  d'Islande  a 
ainsi  deux  coefficients,  l'un  de  dilatation;  qui  a  pour  valeur 
0,00002621,  l'autre  de  contraction  ou  de  dilatation  négative, 
qui  a  pour  valeur  — 0,00000540. 

L'élude  des  diIatatio;is  des  cristaux  a  été  poursuivie,  depuis 
les  premières  recherches  de  Mitscherlich  et  de  Fresnel,  notam- 
ment par  notre  savant  compatriote  M.  Fizeau,  et  elle  a  conduit 
ù  quelques  lois  simples  que  nous  allons  résumer. 

On  sait  que  les  corps  cristallisés,  naturels  ou  artificiels,  se 

divisent,  selon  leur  forme  géométrique,  en  divers  systèmes, 

dont  nous  n'avons  point  ici  à  définir  les  caractères.  Au  point 

de  vue  de  la  dilatation,  ils  forment  trois  classes.  A  la  première 

se  rattachent  les  cristiiux  cubiques  ou  dont  la  forme  polyédrique 

dérive  du  cube  ;  leur  dilatation  se  fait  également  dans  tous  les 

sens,  de  sorte  que,  quelle  que  soit  la  température,  leur  forme 

reste  la  même.  Le  sel  gemme,  l'alun,  le  spath  fluor  sont  des 

exemples  de  ce  premier  système.  La  seconde  classe  renferme 

(les  cristaux  caractérisés  par  un  axe  principal  et  par  deux  ou 

Irois  axes  secondaires  situés  dans  un  plan  perpendiculaire  au 

premier.  Ces  cristaux  ont  deux  coefficients  de  dilatation  linéaire 

de  valeur  inégale,  correspondant,  l'un  à  la  direction  de  l'axe 

principal,  l'autre  à  la  direction  normale.  Le  zircon,  le  quartz, 

'3  chaux  carbonatée  ou  spath  d'Islande,  la  tourmaline,  l'éme- 

'"ûude,  appartiennent  à  cette  seconde  classe.  Enfin  la  troisième 

classe  comprend  les  cristaux  possédant  trois  axes  inégaux, 

difït^.rents  par  leurs  propriétés  ;  tels  sont  la  topaze,  le  sulfate 

<Ie    xnagnésie,  le  feldspath,  le  gypse  ou  sulfate  de  chaux.  Ces 

cristaux  ont  trois  coefficients  inégaux  de  dilatation,  soit  suivant 

la  direction  de  leurs  axes,  soit  suivant  d'autres  directions*. 

^*    X«  coefficient  de  dilatation  cubique  K  de  chacune  de  ces  classes  s'obtient  en  triplant 
^  *'*^«ur  du  coefficient  linéaire  unique  i)our  la  première,  en  faisant  la  somme  algébrique 
*  '^  ^«'  pour  la  seconde,  et  a  -f  a'  -|-  a"  pour  la  troisième. 
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Ou  peut  conslaler,  par  une  expérience  facile,  Texistencc  de 
celle  inégalité  de  la  dilatation  dans  les  cristaux,  à  l'aide  d'un 
fragment  de  gypse,  pris  dans  la  variété  connue  sous  le  nom  de 
gypse  en  fer  de  lance,  qu'on  trouve  notamment  dans  les  car- 
rières des  environs  de  Paris.  On  taille  dans  un  de  ces  fragments 
une  lame  terminée  ^ar  deux  faces  planes  et  polies  perpendi- 
culairement à  la  ligne  médiane  qui  divise  le  cristal.  Puis  on 
porte  la  lame  à  une  température  de  80*  par  exemple.  On  aper- 
çoit alors  aisément  la  déformation  que  l'inégalité  de  dilata- 
tion a  produite  dans  les  deux  faces,  qui  ont  cessé  d'être  planes. 
En  cherchaut  à  voir  par  réflexion  un  objet  délié,  un  fil,  dans 
Tune  d'elles  comme  dans  un  miroir,  on  aperçoit  deux  im^es 


Pi;;.  41.  —  ElTeù  de  l'inégale  dilatation  du  gjpse  1er  de  lance. 

du  ni,  ce  qui  n'arriverait  point  si  la  face  était  restée  plane 
comme  elle  était  avant  qu'on  en  élevât  la  température. 

Les  déterminations  des  coefficients  de  dilatation  d'un  grand 
nombre  de  cristaux  ont  été  effectuées  par  M.  Fizeau,  à  l'aide 
d'une  méthode  optique  spéciale,  qui  consiste  à  obtenir  les 
anneaux  colorés  de  Newton  par  la  superposition  d'un  plan  de 
verre  et  d'une  lame  mince  du  cristal,  puis  à  observer  le  dépla- 
cement des  franges  qui  se  produit  quand  on  élève  la  tempéra- 
ture. En  étudiant  sous  ce  rapport  les  substances  composées 
cristallines  qui  appartiennent  au  groupe  des  chlorures,  bro- 
mures et  iodurcs  métalliques,  H.  Fizeau  n'a  pas  seulement 
reconnu  leur  grande  dilatabilité  qui  surpasse  celle  des  métaux 
les^ptus  dilatables,  il  a  pu  mettre  en  évidence  une  anomalie 
singulière,  présentée  par  Tune  de  ces  substances,  l'iodure 
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d'argent.  Ce  composé,  qui  a  joué,  ainsi  que  nous  Tavons  vu  dans 
notre  second  volume,  un  si  grand  rôle  dans  Tinvention  de  la 
photographie,  est  formé,  sur  100  parties,  de  54,02  d'iode  et 
de  45,98  d'argent.  Voici  en  quels  termes  le  savant  physicien 
annonçait  le  fait  dont  nous  voulons  parler  : 

a  Non  seulement  l'iodure  d'argent,  dit-il,  ne  possède  pas  la 
grande  dilatabilité  de  ses  congénères,  mais  encore  il  présente 
avec  eux,  sous  ce  rapport,  un  contraste  aussi  complet  qu'inat- 
tendu. Il  paraît  résulter  en  effet,  de  la  manière  la  plus  cer- 
taine, des  épreuves  variées  auxquelles  ce  corps  a  été  soumis, 
que  l'iodure  d'argent  possède  la  propriété  de  se  contracter  ou 
de  diminuer  de  volume  lorsque  la  température  s'élève,  et  de  se 
dilater,  au  contraire,  ou  d'augmenter  de  volume  lorsque  la 
température  s'abaisse,  le  phénomène  restant  toujours  parfai- 
tement régulier  et  continu  entre  les  limites  de  température  de 
— 10"*  et  4-70*.  Il  convient  de  faire  remarquer  que  l'iodure 
d'argent  n'est  fusible  qu'à  une  température  élevée  (vers  400*), 
en  sorte  que  les  effets  en  question  ne  peuvent  être  attri- 
bués aux  irrégularités  qui  pourraient  se  produire  dans  le  voi- 
sinage de  la  température  correspondant  au  changement  d'état 
de  la  substance.  Les  effets  sont  d'ailleurs  bien  constants  et 
exactement  inverses  l'un  de  l'autre  pendant  réchauffement  et 
le  refroidissement. 

«  La  dilatation  de  l'iodure  d'argent  doit  donc  être  exprimée 
par  un  coefficient  négatif,  au  moins  pour  tout  l'intervalle  de 
température  compris  entre  — lO''  et  -f-70\  De  plus,  à  mesure 
que  la  température  s'élève  entre  ces  limites,  la  valeur  numé- 
rique du  coefficient  augmente  notablement,  en  sorte  que  la 
contraction  s'accroît  de  plus  en  plus  \  » 

M.  Fizeau  a  opéré  successivement  sur  l'iodure  d'argent 
fondu,  et  sur  la  même  substance  en  poudre  comprimée.  Dans 
ces  deux  cas,  la  contraction  avait  lieu  dans  toutes  les  directions, 
el  le  coefficient  négatif  a  été  trouvé  égal  à  —  0,000000139  et 

1.  Comptes  rendut  de  F  Académie  des  sciences  pour  1867,  1. 1. 
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—  0,000000137.  L'iodure  d'argent  cristallisé  se  contracte  dans 
la  direction  de  Taxe  principal  et  se  dilate  normalement  à  cette 
direction  ;  mais  le  premier  coefficient  est  —  0,00000397  et  le 
second  4-0,00000065,  en  sorte  qu'il  y  a  diminution  de  volume 
en  définitive. 

I/aclion  de  la  chaleur  augmentant  le  volume  des  corps  di- 
minue par  là  même  leur  densité.  On  pourrait  donc,  en  déter- 
minant la  densité  à  des  températures  différentes,  par  les  pro- 
cédés que  nous  avons  décrits,  conclure  des  résultats  obtenus 
la  valeur  du  coefficient  de  dilatation  cubique.  C'est  ainsi,  en 
effet,  qu'on  s'est  assuré  d'un  fait  sur  lequel  ou  avait  jadis  des 
doutes  :  nous  voulons  parler  de  la  contraction  de  la  glace  par 
le  froid  ;  on  avait  môme  cru  reconnaître  que  la  glace  se  dilate  à 
mesure  que  sa  température  s'abaisse.  Mais  des  mesures  de  la 
densité  de  cette  substance  oblenucs  par  Brunner  en  évaluant 
la  perte  de  poids  dans  l'huile  de  pétrole  d'un  môme  morceau 
de  glace  bien  exempt  de  bulles  d'air,  à  0^  et  à  —  Q\  ont  fourni 
pour  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  un  nombre  plus  grand 
que  pour  les  autres  solides  connus,  ainsi  qu'on  a  pu  le  voir 
déjà  en  ce  qui  concerne  les  corps  inscrits  dans  notre  tableau 
de  la  page  105.  Depuis,  Geissler  et  Plûcker  ont  trouvé  jusqu'à 
0,0000528,  nombre  qui  dépasse  des  deux  tiers  le  coefficient 
du  zinc,  le  plus  dilatable  des  métaux. 


CHAPITRE   IV 


DILATATION   DES   LIQUIDES 


g   1.    DÉTERMINATION   DE    LA    DILATATION    ABSOLUE    DU   MERCURE. 

En  comparant  entre  eux  les  résultats  consignés  dans  les 
divers  paragiaphes  du  chapitre  qui  précède,  on  voit  aisément 
que  les  corps  solides,  amorphes  ou  cristallisés,  sont  loin  de 
suivre  la  même  loi  dans  leurs  dilatations.  Non  seulement 
leurs  variations  de  volume  pour  un  même  changement  de  tem- 
pérature diffèrent  considérablement  d'un  corps  à  l'autre,  mais 
encore  elles  diffèrent,  pour  un  même  corps,  quand  on  consi- 
dère des  variations  égales  de  la  température  en  des  ])oints 
divers  de  l'échelle  thermométrique.  Quelle  est  la  véritable 
signification  de  ces  résultats? 

Pour  nous  en  rendre  compte,  il  ne  faut  pas  oublier  que  la 
mesure  des  températures,  telle  qu'elle  résulte  de  la  construction 
el  de  la  graduation  du  thermomètre  à  mercure,  est  nécessaire- 
ment arbitraire,  ou  conventionnelle.  Un  degré  centigrade  in- 
dique soit  une  dilatation  si  la  température  s'élève,  soit  une 
contraction  si  elle  s'abaisse,  égale  à  la  6480*  partie  du  volume 
du  mercure  à  la  glace  fondante  ;  dans  l'un  et  l'autre  cas  d'ail- 
'^urs  intervient  la  dilatation  ou  la  contraction  du  verre.  Dire 
quc  le  coeflicienl  de  dilatation  d'un  corps  s'élève,  par  exemple, 
s^vec  la  température,  c'est  donc  tout  simplement  reconnaître 
que  la  loi  de  dilatation  de  ce  corps  n'est  pas,  pour  des  accroisse- 
raents  égaux  de  température,  la  même  que  la  loi  de  dilatation 

tr.  i5 
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du  mercure.  Mais  cela  ne  préjuge  rien  sur  la  loi,  inconnue 
jusqu*ici,  qui  peut  lier  les  indications  du  thermomètre,  ou  les 
variafions  de  volume  des  solides  mesurés,  avec  les  réelles 
quantités  de  chaleur  qui  produisent  ces  différents  effets. 

Nous  savons  aussi  déjà  que  nous  trouverons  des  divergences 
pareilles  dans  les  liquides,  car  nous  avons  vu  que  des  ther- 
momètres construits  et  gradués  sur  le  principe  du  thermo- 
mètre à  mercure,  mais  remplis  avec  des  liquides  différents,  ne 
s*accordent  point  quand  on  les  soumet  à  des  températures 
autres  que  celles  des  points  fixes  communs.  Les  liquides, 
comme  les  solides,  n'ont  donc  pas  les  mêmes  coefficients  de 
dilatation,  et  leurs  dilatations  suivent  d'autres  lois  que  la  dila- 
tation du  mercure. 

Il  est  d'autant  plus  important  de  s'assurer  de  ces  différences 
et  de  les  constater  par  des  mesures  précises  que,  quand  nous 
avons  parlé  de  la  dilatation  du  mercure  ou  de  celle  des  autres 
liquides,  ce  n'est  pas  leur  dilatation  réelle  ou  absolue  que 
nous  avons  eue  en  vue  jusqu'ici,  mais  seulement  leur  dilatation 
apparente^  puisqu'il  n'a  pas  été  tenu  compte  des  variations  de 

volume  que  subit  l'enveloppe  qui  les  renferme.   Le  nombre 

1 

qu'on  a  trouvé  et  que  nous  venons  de  rapporter,  ^tôtt»  exprime 

la  dilatation  apparente  du  mercure,  c'est-à-dire  sa  dilatation 
absolue  diminuée  de  celle  du  verre. 

Un  grand  nombre  de  physiciens,  parmi  lesquels  nous  cite- 
rons Dalton,  Cavendish,  Deluc,  Lavoisier  et  Laplace,  ont  me- 
suré cette  dilatation  absolue  du  mercure  par  des  procédés 
divers,  mais  sans  dépasser  la  température  de  100\  Tantôt  ils 
ajoutaient  la  dilatation  du  verre  à  la  dilatation  apparente,  tantôt 
ils  mesuraient  directement  la  dilatation  absolue  en  mesurant 
la  hauteur  du  mercure  dans  le  baromètre  sous  une  même 
pression,  mais  à  des  températures  différentes.  Dulong  et  Petit 
ont  résolu  cette  question  par  une  méthode  que  nous  allons 
décrire  sommairement  et  qui  s'appuie  sur  un  principe  fort 
simple,  que  Boyle  avait  déjà  énoncé  en  ces  termes  : 
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Quand  deux  colonnes  verticales  d'un  même  liquide  à  deux 
températures  différentes  se  font  équilibre,  leurs  hauteurs  sont 
en  raison  inverse  de  leurs  densités.  Mais  comme  ces  densités 
varient  elles-mêmes  en  raison  inverse  des  volumes,  il  s'ensuit 
que  les  variations  de  volume  pourront  se  mesurer  par  les  va- 
riations de  hauteur. 

Considérons  deux  tubes  verticaux  A,  B»  communiquant  par 
un  tube  horizontal  CD  et  contenant  du  mercure.  Si  les  deux 
tubes  et  le  liquide  qu'ils  contiennent  sont  à  la  même  tempé- 
rature, à  0*  par  exemple,  leurs  niveaux  supérieurs  seront  à  la 
même  hauteur  verticale  (rig.45, 1).  Supposons  maintenant  que. 


iS 


i 


11 
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Fig.  45.  —  Principe  de  la  méthode  de  détermination  de  la  dilatation  absolue  d*un  liquide. 

le  tube  A  restant  à  0\  on  élève  la  température  du  tube  B,  et 
admettons  que  le  tube  horizontal  CD  ait  un  diamètre  assez  petit 
pour  s'opposer  au  mélange  des  masses  liquides  inégalement 
chauffées.  Dans  ces  conditions,  le  niveau  du  mercure  s'élèvera 
dans  B  au-dessus  du  niveau  du  mercure  dans  Â  (fig.  45,  2),  et 
en  appelant  h  et  h'  les  hauteurs  des  deux  colonnes  verticales 
au-dessus  de  Taxe  du  tube  horizontal,  d  et  d' les  densités  du 

mercure,  on  aura  d'après  le  principe  énoncé  plus  haut  ;7/=t- 

Si  dans  le  tube  B  le  volume  du  mercure  à  0*  était  V,  il  est 
devenu  V  à  la  température  nouvelle  à  laquelle  le  liquide  a  été 

porté,  et  Ton  a  aussi  j/  =  y--  D'oii  la  conséquence  ^  =—  et 
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par  suite  — r —  =  — T — .  Or  le  j)remier  terme  — y —  exprime 

le  rapport  entre  Taugmentation  de  volume  ou  la  dilatation 
absolue  du  mercure  et  ce  volume  à  0\  C'est  la  dilatation  de 
l'unité  de  volume  du  mercure  pour  le  nombre  de  degrés  com- 
pris entre  0^  et  la  température  à  laquelle  le  tube  6  a  été  porté. 
Soit  t^  cette  température;  en  divisant  par  f,  on  trouvera  le  coeffi- 
cient de  dilatation  absolue  du  mercure  pour  V  entre  0*  et  l\ 

Ainsi,  la  méthode  imaginée  par  Dulong  et  Petit  consiste  à 
substituer  à  la  mesure  des  volumes  la  mesure  des  hauteurs  de 
deux  colonnes  verticales  de  mercure  inégalement  chauffées. 
Elle  n'exige,  pour  être  aussi  précise  que  possible,  que  deux 
conditions  essentielles  :  la  première  consiste  à  mesurer  rigou- 
reusement la  hauteur  verticale  d'une  colonne  de  mercure, 
ainsi  que  la  différence  de  celte  hauteur  avec  une  colonne 
verticale  voisine.  La  seconde  condition  est  de  déterminer  avec 
exactitude  la  température  du  mercure  de  la  colonne  échauffée, 
l'autre  restant  à  la  glace  fondante. 

La  figure  46  va  nous  faire  voir  comment  Dulong  et  Petit 
avaient  disposé  leurs  expériences,  de  manière  à  réaliser  autant 
que  possible  ces  deux  conditions.  Le  tube  horizontal  qui  met- 
tait en  communication  les  deux  branches  verticales  contenant 
le  mercure  était  fixé  à  une  forte  barre  de  fer  reposant  par  trois 
pieds  sur  une  table  en  bois  munie  de  vis  calantes.  Des  niveaux 
à  bulle  d'air  servaient  à  obtenir  la  parfaite  horizontalité  du 
tube.  L'une  des  branches  verticales  B  était  entourée  d'un  man- 
chon rempli  de  glace  pilée,  et  le  montant  qui  la  soutenait  était 
terminé  en  haut  par  une  pointe  i  servant  de  repère.  La  seconde 
branche  A  était  entourée  d'un  manchon  en  cuivre  rempli 
entièrement  d'une  huile  fixe,  dont  la  température  pouvait  être 
élevée  jusqu'à  300\  A  cet  effet,  un  fourneau  (dont  la  moitié 
antérieure  est  enlevée  dans  la  figure  46)  enveloppait  de  toutes 
parts  le  manchon  et  servait  à  élever  sa  température.  Dès  qu'on 
voulait  observer,  on  fermait  toutes  les  ouvertures  du  fourneau 
et  la  température  du  bain  d'huile  devenait  bientôt  stationnaire. 
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Alors,  à  l'aide  d'un  calhétomèlre,  on  délerminait  la  hauteur 
du  point  de  repère  i,  celle  du  niveau  du  mercure  dans  le 
tube  B  (observé  à  travers  une  échancrurc  du  manchon),  et 
celle  du  niveau  du  mercure  dans  la  branche  A  qui  dépassait 
d'un  demi-millimèlre  environ  le  dessus  du  couvercle  du  man- 
chon. On  obtenait  ainsi  la  différence  des  hauteurs  A' — h.  La 
température  du  manchon  de  glace  piléc  étant  à  0*.  on  n'avait 
plus  qu'à  connaître  celte  du  bain  d'huile,  que  donnaient  à  la 


fois  un  thermomètre  à  mercure,  un  thermomètre  à  poids  et  un 
thermomètre  à  air.  La  moyenne  de  leurs  indications  convena- 
-  blemcnt  corrigées  donnait  la  température. 

Des  observations  répétées  ont  donné  à  Dulong  et  Petit  le 
cueflicient  de  dilatation  absolue  du  mercure,  qu'ils  ont  trouvé 

constant  et  égal  à  ^_       pour  chaque  degré  du  thermomètre 

compris  entre  0'  et  100*.  Ils  ont  également  reconnu  que  ce 
coenicient  augmentait  d'une  manière  sensible  avec  la  tempé- 
i-alure  à  mesure  qu'elle  s'élevait  au-dessus  de  100". 
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Les  expériences  de  ces  savants  physiciens  ont  été  reprises 
depuis  par  Victor  Regnault,  qui,  tout  en  s*appuyant  sur  le  même 
principe,  a  construit  un  appareil  permettant  d^éviter  diverses 
causes  d'erreur.  Les  colonnes  de  mercure  n'ayant  que  50  à 
60  centimètres  dans  Tappareil  de  Dulong  et  Petit,  les  diffé- 
rences de  niveau  étaient  trop  faibles  ;  dans  Tappareil  Regnault, 
leur  longueur  est  triplée.  La  température  de  Thuile  du  man- 
chon, chauffée  par  le  bas  et  non  agitée,  n'était  pas  uniforme; 
dans  les  nouvelles  expériences,  un  agitateur  obviait  à  cet  in- 
convénient. Les  expériences  de  Regnault  ont  confirmé  les  résul- 
tats généraux  trouvés  par  ses  prédécesseurs,  tout  en  fournis- 
sant des  valeurs  numériques  plus  précises  des  coefficients  de 
dilatation  du  mercure.  Le  tableau  suivant  donne  les  coefficients 
moyens  entre  0^  et  diverses  températures  et  les  coefficients 
vrais  pour  ces  mêmes  températures  déterminées.  On  remar- 
quera que  le  coefficient  moyen  de  0^  à  50®  est  égal  à  la  fraction 

1 
p.p^,,  qui  est  à  peu  près  le  nombre  donné  par  Dulong  et 

Petit  de  0®  à  100\  Aussi,  entre  les  limites  en  question,  on  con- 

1 

linue  à  se  servir  de  la  valeur  kk^a  ,   que  la  mémoire  retient 

aisément. 
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Coefficient  moyen 

pour  les  température?. 

Coefficient  Trai. 

de  0«  à    50^  .  .  .    0,00018027 

h      0\  .  .  .    0,00017901 

(le  0*  à  100^  .  .  .     0,00018153 

à    50^  .  .  .    0,00018153 

de  O'  h  l.W.  .  .  .    0,00018279 

à  100^  .  .  .    0,00018305 

(le  0«  à  200^  .  .  .    0,00018405 

à  150«.  .  .  .    0,00018657 

(le  0«  à  250«.  .  .  .    0,00018531 

à  200«.  .  .  .    0,00018909 

(le  0^  à  300».  .  .  .     0,00018658 

à  250«.  .  .  .    0,00019161 

(le  0^  à  350^  .  .  .    0.00018784 

à  300^  .  .  .    0,00019415 

à  350^  .  .  .    0,00019666 

La  connaissance  de  la  dilatation  absolue  du  mercure  a  per- 
mis à  Dulong  et  Petit  de  trouver  la  dilatation  cubique  de  divers 
métaux,  tels  que  le  fer,  le  platine,  le  cuivre.  Pour  ce  dernier 
métal,  que  le  mercure  attaque,  il  fallait  en  oxyder  préalable- 
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ment  la  surface.  Ils  se  servaient  pour  cela  d'un  tube  de  verre  à 
pointe  effilée  et  recourbée,  de  même  forme  que  celui  qui  sert 
pour  le  thermomètre  à  poids. 

Avant  de  souder  la  tige  du  tube,  on  y  introduit  un  cylindre 
du  métal  à  étudier,  présentant  des  saillies  de  façon  à  ne  toucher 
les  parois  que  par  quelques  points.  On  emplit  Tappareil  de 
mercure  qu'on  dessèche  par  l'ébullilion  ;  puis  on  le  laisse  re- 
froidir à  0%  la  pointe  plongeant  dans  du  mercure  sec.  On  le 
pèse  alors  et,  en  retranchant  du  poids  obtenu  celui  du  métal  et 
du  tube,  on  a  le  poids  du  mercure  introduit.  On  connaît  les 
densités  du  métal  et  du  mercure  à  0^  on  en  déduit  leurs  vo- 
lumes, dont  la  somme  est  évidemment  égale  à  la  capacité  inté- 
rieure de  l'appareil  à  cette  même  température  de  0\ 


Fig.  47.  —  Dilatation  cubique  des  solides  par  le  thermomètre  à  ])oids. 

Supposons  qu'on  élève  maintenant  le  tout  à  une  tempéra- 
ture T,  en  plongeant  l'appareil  dans  un  bain  d'huile  à  cette 
température,  puis  qu'on  recueille  et  qu'on  pèse  le  mercure 
qui  sort  par  la  pointe.  Il  est  clair  que  le  volume  de  mercure 
sorti  est  égal  à  l'augmentation  do  volume  du  mercure  et  du 
métal  diminuée  de  celle  de  l'enveloppe.  On  écrit  cette  égalité 
ou  celte  équation  \  dans  laquelle  il  n'y  a  qu'une  inconnue,  le 
coefficient  de  dilatation  cubique  du  métal,  et  dont  la  résolution 
n'offre  d'ailleurs  aucune  dilliculté. 

Nous  avons  vu  que  le  coefficient  de  dilatation  apparente  du 

1  1 

mercure  est  égal  à  ^707^  î  celui  de  la  dilatation  absolue  à  EtEn- 

1*  Voici  réquaUon  relatire  à  cette  expérience  : 

(;  +  S)0 +KT)  =  !L^ll +MT)  +  5(i+Tx). 

^  laquelle  p,  P,  p'  représentent  les  poids  du  cylindre  de  métal,  du  mercure  introduit  et 
^  mercure  sorti,  d  eiD  les  densités  i  G®  du  métal  et  du  mercure,  et  enfin  K,  M  et  x  les 
^^^^^fiôents  de  dilatation  du  Terrs,  du  mercure  et  du  métal.  T  est  la  température  à  laqueUe 
«»•  porté  le  bain  d'huile. 
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11 

1^  différence  ^^^tt  —  tttc:?:  donnera  la  dilatation  de  Tenve- 

5o50       6480 

loppe  ou  du  verre  pour  les  mêmes  limites  de  température  0*  et 

1 

100*.  Le  calcul  donne  =3=777: ,  ou  en  décimales  0,0000258. 

ooiUU 

C'est  la  dilatation  cubique  du  verre  blanc  à  base  de  soude. 


§  2.    DILATATION    CUBIQUE   DES   LIQUIDES    QUELCONQUES. 

On  vient  de  voir  comment,  la  dilatation  absolue  du  mercure 
étant  connue,  on  a  pu  en  déduire  celle  du  verre,  en  s'appuyant 
sur  cette  relation  fort  simple,  que  la  dilatation  apparente  d*un 
liquide  est  sensiblement  égale  à  sa  dilatation  absolue  diminuée 
de  celle  de  l'enveloppe  qui  le  contient.  La  même  relation  va 
maintenant  permettre  de  mesurer  la  dilatation  absolue  des 
liquides  sans  qu'on  soit  obligé  de  recommencer  les  expé- 
riences délicates  qui  ont  servi  pour  le  mercure. 

On  se  sert,  dans  ce  but,  d'une  enveloppe  Ihermométrique 
graduée  en  divisions  d'égale  capacité,  ainsi  qu'on  le  fait  pour 
construire  un  thermomètre  étalon,  et  dont  le  volume  du  réser- 
voir est  exactement  mesuré  en  prenant  pour  unité  l'une  de 
ces  parties.  On  y  introduit  le  liquide  à  étudier;  on  plonge 
l'appareil  dans  un  manchon  qui  renferme  de  la  glace  fondante; 
on  note  la  division  à  laquelle  s'élève  le  niveau,  et  l'on  a  de  la 
sorte  le  volume  du  liquide  à  0  degré.  Cela  fait,  on  le  porte 
dans  un  bain  à  une  température  connue,  et  l'on  note  égale- 
ment la  division  du  tube  à  laquelle  parvient  le  liquide,  d'où 
l'on  conclut  le  volume  à  cette  température  nouvelle.  La  diffé- 
rence des  volumes  rapportée  au  volume  à  zéro  donne  la  dila- 
tation apparente  du  liquide  dans  le  verre  de  l'enveloppe.  Si 
donc  la  dilatation  du  verre  employé  a  été  préalablement  dé- 
terminée, une  simple  addition  donnera  la  dilatation  réelle 
pour  l'intervalle  des  températures  observées. 

Deluc  a  fait  le  premier  des  expériences   exactes   sur  ce 
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sujet,  mais  sans  tenir  compte,  à  la  vérité,  de  la  dilatation 
des  euveloppes,  qu'il  croyait  négligeable  en  comparaison  de 
celle  des  liquides;  et  il  reconnut  que,  si  l'on  calcule  la  dila- 
tation pour  1  degré,  elle  n'est  point  constante  :  elle  va  en 
croissant  à  mesure  que  la  température  s'élève.  Gay-Lussac, 
Thomson,  Dalton,  puis,  en  dernier  lieu,  M.  Isidore  Pierre  ont 
étudié  la  dilatation  des  liquides 
par  diverses  méthodes.  La  mé- 
thode qui  a  servi  à  M.  Pierre 
{wurmesurer  la  dilatation  d'un 
grand  nombre  de  liquides  dif- 
rérents  est  celle  que  nous  ve- 
nons de  résumer  plus  haut,  et 
la  figure  48  représente  l'm- 
pareil  qu'il  a  disposé  pour  ces 
recherches.  Le  tube  thermo- 
métrique  contenant  le  liquide 
plonge  dans  un  bain  d'eau  ou 
d'huile  contenu  dans  un  réser- 
voir cylindrique  posé  sur  un 
fourneau.  A  côté  se  trouve 
un  thermomètre  à  mercure 
qui  donne  la  température  du 
bain.  Les  parties  extérieures 
des  tiges  sont  elles-mêmes 
fttnfermées  dans  un  manchon 
phin    d'eau ,    et   un    second 

*ûermomèlre  donne  la  température  de  cette  eau,  afin  qu'on 
puisse  faire  les  corrections  nécessaires  provenant  de  ce  que 
'^  enveloppes  thermométriques  ne  sont  pas  en  tous  leurs 
Potïits  soumises  à  la  température  du  hain.  Des  agitateurs  per- 
mettaient de  répartir  uniformément  la  chaleur  dans  toutes  les 
proies  des  réservoirs.  Une  précaution  importante  à  prendre 
ava»n  de  commencer  les  observations,  c'est  de  bien  purger 
^  ûi-  le  liquide  à  étudier:  ce  à  quoi  on  arrive  par  l'ébultilioa, 


Fig.  48.  - 


Apistrcil  de  H.  Is.  Pierre  pour 
[le  h  itilablion  des  liquides. 


isi 
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OU ,  si  le  liquide  est  trop  volatil ,  par  le  jeu  de  la  machine 
pneumatique. 

Le  coefiicient  de  dilatation  varie,  pour  un  même  liquide, 
avec  la  température;  il  va  en  croissant  suivant  une  loi  que 
Texpérience  seule  permet  de  formuler,  et  qui  diffère  beaucoup 
d'un  liquide  à  Tautre.  Thomson  a  remarqué  qu*en  général  les 
liquides  les  plus  dilatables  sont  ceux  dont  la  température 
d'ébullition  est  la  moins  élevée.  Toutefois  ce  n'est  pas  une  loi 
absolue.  Voici  d'après  M.  Is.  Pierre  la  dilatation  de  quelques 
liquides  à  0\  et  au  point  d'ébullition  de  chacun  d'eux  ^  : 


SUBSTANCES 

COEFFICIENT  DE  DILATATION 

A  00 

AO   POINT 

n'ÉurixiTiox 

TEMPéRATURE 

d'ébollition 

iUcool 

0,0010486 
0,0015132 
0,0011398 
0,0011189 
0,0010382 
0,0011856 
0,0012941 
0,0011071 
0,0008474 

0,0011955 
0,0016474 
0,0012493 
0,0012824 
0,0011677 
0,0013297 
0,0015635 
0,0013205 
0,0280800 

780,3 
350,5 
470,9 
840,9 
630,0 
630,0 
590,0 
630,5 
1500,0 

Ëther  sulfurique 

Sulfure  de  carbone.  .  .  . 
Liqueur  des  Hollandais.  . 
Brome 

Alcool  méthylique  .... 
Chlorure  de  silicium  .  .   . 

Chloroforme 

Essence  de  thérébentine.  . 

En  comparant  la  dilatabilité  des  divers  liquides  à  leur  com- 
pressibilité,  on  a  cru  reconnaître  que  les  liquides  qui  se 
compriment  le  plus  facilement  sont  aussi  ceux  dont  le  coeffi- 
cient de  dilatation  est  le  plus  grand.  Le  nombre  des  liquides 
dont  la  compressibilité  a  été  mesurée  est  petit.  En  rangeant 

1.  C'est-à-dire  entre  0*  et  le  point  extrême  où  le  liquide  peut  être  amené  sans  changer 
d*état.  L'augmentation  de  volume  des  liquides  n'étant  pas  proportionnelle  à  Taccroisseaient 
de  température,  on  a  cherché  à  l'exprimer  par  ce  qu'on  nomme  une  formule  empirique^ 
composée  d'une  fonction  des  puissances  successives  (carré,  cube...)  de  la  température.  On 
met  cette  fonction  sous  la  forme  at  -\-  bi*  -h  cP  -h  ..>»,  où  (  représente  la  température  à 
partir  de  0  (positive  ou  négative  selon  qu'elle  est  comptée  au-dessus  ou  au-dessous).  Les 
coefficients  a,  b,  c  sont  des  nombres  dont  la  valeur  s'obtient  en  cherchant  la  dilatation  du 
liquide  pour  trois  températures  différentes  au  moins  ;  de  la  sorte  on  peut  trouver  approxi- 
mativement les  dilatations  pour  des  températures  intermédiaires.  Voici  un  exemple  d'une  de 
ces  expressions  empiriques  ;  c'est  la  formule  trouvée  pour  l'alcool  du  tableau  ci-dessus  : 

A  =  0,0010486 1  +  0,0000017510 1^  +  0,000000001545 1>. 
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par  ordre  de  dilatabilité  (moyenne  entre  0®  et  100*)  quelques- 
uns  d'entre  eux,  on  a  la  série  suivante  :  étheVy  alcoolj  essence 
de  térébenthine,  chloroforme^  eau,  mercure,  série  qui  ne  dif- 
fère de  la  série  où  ils  sont  rangés  par  ordre  de  compressibilité 
que  par  la  place  du  chloroforme,  qui  du  quatrième  rang  passe 
au  second.  Une  semblable  relation  se  remarque  pour  les  solides, 
dont  les  plus  compressibles  sont  aussi  généralement  les  plus 
dilatables. 

On  peut  se  rendre  compte  d'ailleurs  de  la  force  prodigieuse 
que  la  chaleur  exerce  sur  les  molécules  des  corps  pour  les 
écarter,  par  la  grandeur  des  efforts  qu'il  faudrait  exercer  pour 
ramener  un  corps  dilaté  au  volume  qu'il  occupait  avant  que  la 
chaleur  ne  modifiât  ce  volume.  Par  exemple,  l'élévation  de  tem- 
pérature du  mercure  de  0®  à  30^  produit  une  dilatation  totale 
de  0,0053928.  Or  la  compressibilité  de  ce  liquide  est  égale  à 
0,00000295,  c'est-à-dire  que  la  pression  d'une  atmosphère 
diminue  son  volume  de  295  cent-millionièmes.  Il  faudrait  donc, 
pour  ramener  ce  volume  à  0^  ou  encore  pour  s'opposer  à  la 
dilatation  produite  par  l'élévation  de  température  de  0*  à  30% 
exercer  sur  le  liquide  l'énorme  pression  de  1828  atmosphères. 
La  contraction  due  à  rabaissement  d'un  seul  degré  équivaut  à 
une  compression  qui  varie  de  60  à  66  atmosphères,  selon  que 
le  point  de  départ  est  la  température  0"^  ou  celle  de  l'ébullition 
du  mercure. 


l  3.    DILATATION   DE   l'eAU.    TEMPÉRATURE   DE    SON   MAXIMUM  DE   DENSITÉ. 

Nous  n'avons  rien  dit  spécialement,  dans  le  paragraphe  qui 

précède,  du  liquide  le  plus  répandu  dans  la  nature,  et  dont  il 

^ous  importe  le  plus  de  connaître  la  façon  d'agir,  quand  on 

'e  soumet  à  l'action  de  la  chaleur  :  en  un  mot  de  l'eau.  C'est 

9^e  l'eau,  par  une  exception  singulière,  ne  se  dilate  pas,  quand 

^û  i^ëchauffe,  à  tous  les  degrés  de  l'échelle  thermométrique. 

waud  on  élève  la  température  à  partir  de  son  point  de  fusion. 
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OU  de  0\  elle  commence  par  se  contracter  jusqu'à  4*  environ  ; 
ce  n'est  qu'à  partir  de  celte  température  qu'elle  se  dilate  de 
plus  en  plus  en  suivant  la  loi  que  nous  avons  constatée  pour 
les  autres  liquides. 

Cette  anomalie  a  été  remarquée  pour  la  première  fois  par  les 
physiciens  de  l'Académie  del  Cimento,  vers  1670;  observant  le 
niveau  de  l'eau  renfermée  dans  un  tube  thermomélrique  et 
qu'ils  faisaient  refroidir,  ils  virent  le  niveau  du  liquide,  qui 
avait  d'abord  descendu,  se  mettre  à  remonter  un  peu  avant 
d'arriver  à  la  congélation.  Plus  tard,  Hooke  attribua  ce  phéno- 
mène à  un  accroissement  plus  rapide  de  la  contraction  du 
verre,  et  son  opinion,  d'abord  adoptée  par  divers  savants,  fut 
combattue  par  Blagden,  qui  constata  un  semblable  maximum  de 
densité  dans  un  mélange  d'eau  et  de  sel.  Comme  ce  mélange 
ne  se  congèle  qu'à  une  température  inférieure  à  0*,  et  que  le 
point  de  maximum  de  condensation  se  trouve  à  même  distance 
de  la  congélation  que  pour  l'eau  pure,  le  phénomène  parul 
vraisemblablement  indépendant  de  l'enveloppe. 

L'expérience  suivante,  due  au  physicien  écossais  Hope  et 
qu'on  répète  encore  dans  les  cours,  met  d'ailleurs  hors  de 
doute  cette  indépendance  et  prouve  que  le  phénomène  est  bien 
propre  à  Peau  elle-même.  On  entoure  d'un  manchon  rempli  de 
glace  le  haut  d'une  éprouvelte  pleine  d'eau  à  une  température 
supérieure  à  4\  et  qui  porte,  au-dessus  et  au-dessous  du  man- 
chon, deux  thermomètres  horizontaux  (fig.  49).  Les  réservoirs 
de  ces  deux  thermomètres  indiquent,  à  tout  instant,  la  tempé- 
rature de  la  couche  d'eau  qui  les  entoure.  Or  voici  ce  qui 
arrive  et  ce  que  l'on  constate  aisément.  Les  couches  supé- 
rieures de  l'eau  se  refroidissent  peu  à  peu  et  d'une  manière 
continue,  et  le  thermomètre  qui  s'y  trouve  plongé  s'abaisse 
au-dessous  de  4°  jusqu'à  0\  tandis  que  le  thermomètre  infé- 
rieur, après  s'être  abaissé  à  4\  reste  stationnaire.  Cette  expé- 
rience montre  que  les  couches  les  plus  élevées,  en  se  refroi- 
dissant jusqu'à  4\  devenant  plus  lourdes  que  les  couches 
inférieures,  tombent  au  fond  de  l'éprouvette  et  sont  rempla- 
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cées  par  celles-ci,  que  la  glace  refroidit  à  son  tour.  Mais  quand 
leur  température  est  plus  basse  que  4\  elles  restent  à  la  partie 
supérieure,  comme  le  prouvent  les  indications  des  deux  ther- 
momètres, ce  qui  dénote  leur  plus  grande  légèreté  spéci- 
fique. 

Cette  expérience  suffit  pour  constater  le  fait,  mais  non  pour 
déterminer  avec  exactitude  la  température  précise  du  point  où 
l'eau  acquiert  son  maximum  de  densité.  On  y  est  parvenu  par 
diverses  méthodes,  les  unes  consistant  à  prendre  la  densité  du 
liquide  en  faisant  varier  la  température  de  part  et  d'autre  du 
point  critique,  les  autres  en  cherchant 
directement  la  dilatation  de  l'eau  par 
la  comparaison  de  thermomètres  à  eau 
et  à  mercure,  ce  qui  exige,  comme  nous 
l'avons  vu,  la  connaissance  exacte  de  la 
dilatation  absolue  du  mercure.  Hall- 
strom  par  la  première  méthode  a  trouvé 
4*,1  pour  la  température  du  maximum 
de  densité.  Despretz,  en  employant 
la  seconde,  a  trouvé  4^  exactement. 
M.  Frankenheim,  en  prenant  pour  base 
les  recherches   de    M.  Isidore  Pierre, 

en  a  déduit  le  nombre  5^9.  On  voit  que  4*  est  la  moyenne  des 
trois  déterminations.  Comme  la  dilatation  varie  très  lentement 
de  part  et  d'autre  du  point  où  le  maximum  est  atteint,  on 
comprend  qu'il  soit  difficile  de  décider  quel  nombre  est  le  plus 
précis.  Le  tableau  suivant,  emprunté  au  travail  de  Despretz, 
donne  les  volumes  et  les  densités  de  l'eau  pour  diverses  tempe- 
J^lures  au-dessus  et  au-dessous  de  zéro,  l'unité  de  volume  et 
de  densité  étant  celle  de  l'eau  à  4"  '. 


Fig.  49.  —  Expérience  prou- 
vant (fue  l*eau  se  contracte 
de  0«  à  4". 


'•   On  verra  plus  loin  que  Tcau  peut  être  abaissée  sans  se  solidifier  jusqu*à  12  degrés 

^''•«essous  de  0.  Elle  continue  à  se  dilater  jusqu'à  cette  température  extrême.  Le  tableau 

j^  *1it  donne,  jusqu'à  —  5®,  la  valeur  de  celte  dilatation  de  Teau  non  congelée  et  de  sa 

.^iQUit^  (iécroissante  jusqu'à  la  même  limite.  La  glace  se  contracte,  au  contraire,  à  ces 

'•■^  '   températures. 
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Températures.  Yolamcs.  Densité. 

—  5«  1,0006987  0,999502 

—  40 1,0005619  0,999457 

—  50 l,0t)04222  0,999577 

—  2» 1,0005077  0,999692 

—  10 1,0002158  0,999786 

0° 1,0001269  0,999875 

1«  1,0000750  0,999927 

20  1 ,0000551  0,999966 

50  1,0000085  0,999999 

40  1,0000000  1,000000 

50 1,0000082  0,999999 

60 1,0000509  0,999969 

70 1,0000708  0,999929 

80 1,0001216  0,999878 

90 1,0001870  0,999815 

100 1,0002684  0,999751 

150  1,0008951  0,999125 

1000 1,04515  0,958654 

L'eau  de  mer  a,  comme  l'eau  pure,  un  maximum  de  densité; 
il  en  est  de  même  de  quelques  dissolutions  salines  aqueuses. 
Mais  Despretz  a  reconnu  que  pour  ces  liquides  la  température 
du  maximum  baisse  plus  rapidement  que  le  point  de  congé- 
lation. L'eau  de  mer  qui  se  congèle  à  — 1%70  a  son  maximum 
de  densité  à  — 3%67  ;  une  dissolution  de  sel  marin  dont  le 
point  de  congélation  est — 2^12  a  son  maximum  à  — 4% 75.  Il 
faut  donc,  pour  que  le  maximum  puisse  être  observé,  que  l'on 
prenne  les  précautions  nécessaires  pour  amener  le  liquide  à 
cette  température  sans  qu'il  change  d'état.  L'eau  de  la  mer 
étant  toujours  agitée,  la  congélation  a  toujours  lieu  avant 
qu'elle  se  soit  assez  refroidie  pour  atteindre  la  température 
plus  basse  du  maximum. 


§  4.  TEMPÉRATimE  DES  LACS  PROFONDS.  —  PUITS  DE  GLACE. 

Tous  les  liquides,  excepté  l'eau  et  quelques  dissolutions 
aqueuses,  se  contractent  donc,  en  se  refroidissant,  jusqu*au 
point  où,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  ils  changent  d'état 
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et  se  solidiûent.  Cette  propriété  donne  lieu,  dans  la  nature,  à 
certains  phénomènes  dont  nous  allons  dire  un  mot. 

Le  premier  phénomène  est  la  constance,  de  la  température 
de  Teau,  en  toutes  saisons,  au  fond  des  lacs  d'une  grande  pro- 
fondeur. Il  a  été  constaté  par  de  Saussure  :  cette  température 
est  égale  à  4%  c'est-à-dire  précisément  à  celle  du  maximum  de 
densité  de  Teau.  L'explication  en  est  aisée,  si  Ton  rapproche 
le  fait  de  la  condition  d'équilibre  des  liquides  superposés,  qui 
exige  que  les  couches  soient  rangées  du  haut  en  bas  dans 
Tordre  des  densités  croissantes.  L'expérience  de  Hope,  décrite 
pins  haut,  montre  en  petit  ce  qui  se  produit  en  grand  dans  la 
nature. 

En  eflet,  lorsque,  à  l'approche  de  l'hiver,  l'abaissement  de 
température  amène  les  couches  superficielles  de  l'eau  du  lac  à 
se  refroidir  jusqu'à  4%  ces  couches  deviennent  plus  denses  que 
celles  qui  se  trouvent  au-dessous  ;  elles  descendent  au  fond 
et  sont  remplacées  par  les  couches  plus  chaudes  et  plus 
légères  qui  se  refroidissent  et  tombent  à  leur  tour.  Peu  à  peu 
donc  les  couches  profondes  du  lac  se  trouveront  constituées 
d'eau  à  4^  ;  et  si  le  refroidissement  de  la  surface  continue  de 
4*  à  0*,  il  est  évident  que  l'équilibre  s'établira  de  façon  que 
cç  soit  précisément  l'eau  la  plus  froide  ou  la  moins  dense  qui 
occupera  les  points  les  plus  élevés,  la  température  allant  en 
croissant  d'un  point  voisin  de  0°  jusqu'à  4%  qui  sera  la  tempé- 
rature des  couches  les  plus  profondes.  Le  lac  pourra  se  con- 
geler à  la  superficie,  sur  une  épaisseur  plus  ou  moins  grande, 
sans  que  cesse  l'équilibre  dont  nous  venons  de  parler. 

Si  le  lac  n'a  qu'une  faible  profondeur,  l'abaissement  de 
température  de  la  surface  pourra  atteindre  peu  à  peu  les 
couches  inférieures,  qui  alors,  au  lieu  de  rester  à  4%  pourront 
descendre  à  5\  à  2\  etc. ,  mais  en  conservant  l'ordre  de 
superposition  qui  laisse  au  fond  l'eau  la  plus  chaude  et  aussi 
la  plus  dense,  tant  qu'on  se  trouve  dans  les  limites  comprises 
entre  0*  et  4*. 
Lorsque,  par  le  retour  des  chaleurs,  les  couches  superfi- 
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cielles  du  lac  reprennent  une  température  plus  élevée,  elles  ne 
la  communiquent  que  lentement  aux  couches  inférieures,  et, 
dans  rhypothèse  d'une  grande  profondeur,  cette  communica- 
tion n'a  pas  le  temps  d'atteindre  le  fond  avant  le  retour  de 
l'hiver. 

D'après  des  sondages  thermométriques  effectués,  il  y  a  quel- 
ques années,  dans  les  lochs  écossais  par  M.  Buchanan,  il  sem- 
blait que  les  résultats  trouvés  par  de  Saussure  n'étaient  pas 
complètement  confirmés  par  l'observation.  M.  Buchanan  avait 
vu,  dans  le  Loch  Lomon,  la  température  de  l'eau,  qui  était 
de  0^  à  la  surface,  s'élever  graduellement  jusqu'à  2%4  à 
20  mètres  de  profondeur,  mais  sans  monter  plus  haut.  Mais 
M,  Forel,  pendant  l'hiver  de  1879-1880,  a  fait  des  recher- 
ches sur  le  même  sujet  dans  les  lacs  de  Moral  et  de  Zurich. 
Voici  les  résultats  de  ses  mesures,  et  les  conclusions  qu'il  en 
tire  sont,  comme  on  va  voir,  entièrement  conformes  à  l'expli- 
cation jusqu'alors  adoptée  : 

c<  1.  Lac  de  Morat.  Superficie,  27''",4;  profondeur  maxi- 
mum, 45  mètres.  Le  lac  a  été  pris  par  la  glace  dans  la  nuit  du 
M  au  18  décembre.  Epaisseur  de  la  glace,  23  décembre, 
11  centimètres;  l"""  février,  36  centimètres. 


Profondeur  en  mètres. 

0™ 

5'" 

10"» 

15» 

20™ 

So™ 

50" 


c 


.io">. 


Température 

«lu  28  dcc.  1879. 

du  1"  iév.  1880. 

0^56 

0«,55 

\\m 

1%90 

2^oo 

2^00 

2^25 

2^i5 

2«,46 

2«,50 

2^6D 

2S50 

2°,  66 

2«,40 

2»,75 

2«,55 

2^70 

2^70 

40"» 

Moyennes 2<',I5  2^,15 

«  2.  Lac  de  Zurich.  Superficie ,  87''",8  ;  profondeur 
maximum,  141  mètres.  Le  lac  a  été  pris  par  la  glace  pendant 
deux  jours  à  la  fin  de  décembre,  puis  de  nouveau  et  définili- 
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vement  le  21  janvier.  Épaisseur  de  la  glace  le  25  janvier, 
10  centimètres. 


Pioiondeiir. 

0".  . 

lO".  . 

20«.  . 

50».  . 
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90"^ 
100'" 
110'" 
i20"> 
\  33"' 
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50,7 

ô«,8 

r.«,8 

5'>,« 

3»,9 

.i»,0 

A\0 

«  De  l'étude  de  ces  chiffres,  je  lire  les  conclusions  suivantes  : 

«  r  L'ancienne  théorie  de  la  congélation  des  lacs,  qui 
admet  un  refroidissement  progressif  de  toute  la  masse  jusqu'à 
4*  C,  puis  un  refroidissement  des  couches  superficielles,  qui 
se  stratifient  de  4°  à  0\  suivant  leur  ordre  de  densité,  cette 
ancienne  théorie  est  exacte. 

«  2"  La  pénétration  du  froid  dans  les  couches  superficielles 
peut  descendre  jusqu'à  110  mètres  de  profondeur  (lac  de 
Zurich). 

«  S""  C'est  en  raison  de  son  peu  de  profondeur  que  le  Loch 
Lomon  n'a  montré  à  M.  Buchanan  que  2\4  et  non  pas  4".  » 


Un  autre  phénomène  naturel  dont  l'explication  se  rattache 
au  fait  du  maximum  de  densité  de  l'eau  à  4\  est  celui  des 
puits  de  glace.  On  donne  ce  nom  à  des  cavités  de  forme  géné- 
ralement cylindrique  qu'on  trouve,  dans  les  Alpes,  à  la  surface 
des  masses  de  glace  constiluant  les  glaciers.  En  examinant  le 
fond  de  ces  puits,  on  y  aperçoit  toujours  un  corps  solide,  une 
pierre,  un  morceau  de  bois,  des  feuilles.  Voici  comment  on 
explique  la  formation  de  Tune  de  ces  cavités.  La  surface  de  la 
glace,  exposée  aux  rayons  solaires,  se  fond  uniformément,  mais 
avec  lenteur,  quand  la  température  de  l'air  est  elle-même  infé- 
rieure à  0\  Mais  si  un  corps  étranger  est  déposé  sur  la  glace, 
la  chaleur  du  soleil  élève  sa  température  et  fait  fondre  la  glace 
au-dessous  et  autour  de  lui,  avec  une  plus  grande  rapidité  que 
dans  les  autres  points.  11  se  forme  donc  sous  le  corps  une 


If. 
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cavité  qui  se  remplit  de  Teau  de  fusion.  La  température  de 
celle-ci,  là  où  elle  est  exposée  au  rayonnement  solaire,  s'élève 
peu  à  peu  jusqu'à  4\  et  comme  sa  densité  augmente,  elle  des- 
cend au  fond  du  trou,  et  se  trouve  remplacée  par  l'eau  plus 
froide  et  plus  légère.  Par  son  contact  avec  la  glace,  elle  lui 
cède  une  partie  de  sa  chaleur,  produit  une  nouvelle  quantité 
d'eau  de  fusion;  mais,  en  refroidissant  ainsi,  elle  devient  plus 
légère  et  remonte  à  la  surface.  La  cavité  une  fois  formée  aug- 
mente donc  progressivement  de  profondeur,  et  le  corps  étranger 
qui  lui  a  donné  naissance  reste  au  fond,  témoignant  par  sa 
présence  de  l'origine  et  de  la  cause  du  phénomène. 


CHAPITRE   V 


DILATATION   DES   GAZ 


§   1.    MESURE   DU   GOEFFiaCTïT   DE   DILATATION   DES    GAZ   PAR    LA    MÉTIIODK 

DE   GAT-LUSSAG. 

Que  la  dilatation  des  gaz  soit,  pour  une  même  élévation  de 
température,  beaucoup  plus  considérable  que  celle  des  liquides 
et,  à  plus  forte  raison,  que  celle  des  solides,  c'est  un  fait  très 
anciennement  connu  et  qui  explique  pourquoi  les  premiers 
thermoscopes  imaginés  étaient  fondés  sur  la  dilatation  de  Tair. 
On  savait,  par  une  expérience  facile,  qu'un  ballon  fermé  et  plein 
cl 'air  se  brise  quand  on  élève  trop  sa  température;  qu'une 
^î'cssie  se  gonfle  et  éclate  dans  les  mômes  circonstances.  Les 
mesures  que  nous  avons  déjîi  données  des  coefficienls  de  dila- 
tation des  liquides  et  des  solides  nous  ont  fait  voir  que  le 
^i^ercure,  le  plus  dilatable  des  liquides,  augmente  son  volume 
^^    179  dix-millièmes  quand  on  le  porte  de  0^  à  100',  tandis 
fl^e   le  plus  dilatable  des  métaux,  le  zinc,  ne  s'accroît  que 
"^  "102  dix-millièmes  pour  la  même  élévation  de  température. 
*^'^^T,  dans  les  mêmes  conditions,  se  dilate  de  3665  dix-mil- 
les,  de  plus  du  tiers  de  son  volume  primitif  :  c'est  près  de 
•^  fîois  autant  que  le  zinc,  plus  de  20  fois  autant  que  le  mer- 
©Ur^.  Cette  proportion  est  à  peu  près  la  même  pour  tous  les 
8^^>  ainsi  que  nous  allons  le  voir  en  décrivant  les  principaux 
P^'océdés  qui  ont  servi  aux  physiciens  pour  déterminer  leurs 
^^fficienls  de  dilatation.  Gay-Lussac,  à  qui  revient  l'honneur 
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d'avoir  fait  les  premières  déterminations  exactes,  trouva  pour 
tous  les  gnz  un  nombre  un  peu  plus  fort  que  celui  qui  est 
admis  aujourd'hui. 

Avant  cet  éminent  physicien,  diverses  tentatives  avaient  eu 
lieu  dans  le  but  de  mesurer  la  dilatation  des  gaz.  Citons  celles 
de  Hauksbec  et  d'Amoiilons,  les  premières  en  date,  puis  celles 
de  Priestley,  de  Mongc  et  Berthollet,  de  Guylon  et  Prieur. 
Mais  les  conclusions  de  ces  rechercbes  multipliées  ne  s'accor- 


daient pas  entre  elles.  On  sait  aujourd'hui  que  la  divei^ence 
des  résultais  était  due  en  grande  partie  à  rinsurTisancc  des 
procédés  de  dessèchement  des  gaz;  l'humidité  qu'ils  conser- 
vaient dans  les  expériences,  et  la  formation  de  vapeurs  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  étaient  des  causes  de  perturbation 
et  d'erreur  alors  inévitables.  Ainsi  que  le  dit  fort  juslemenl 
Lamé,  «  on  ne  connaissait  pas  alors  les  lois  de  formation  des 
vapeurs,  et  cette  circonstance  négligée  s'opposait  à  ce  que 
ïes  expériences  fussent  comparables  entre  elles  ».  Gay-Lussac 
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la  cuve  sur  un  fourneau  pour  en  élever  la  température. 
Deux  Ihermomètres  t,  t  indiquaient  celle-ci,  et  la  marche  de 
rindex,  visible  au  dehors,  donnait  la  mesure  de  la  dilatation 
pour  des  températures  de  plus  en  plus  élevées.  Gay-Lussac 
avait  ainsi  les  volumes  d'une  même  masse  d'air  à  0^  et  à  un 
nombre  de  degrés  T.  En  corrigeant  ce  dernier  volume  de  la 
dilatation  du  verre,  il  en  déduisait  la  dilatation  vraie  du  gaz 
pour  T  degrés  et  par  suite  la  dilatation  pour  1  degré,  c'est- 
à-dire  le  coefficient  moyen  de  dilatation  entre  0  et  T*.  Si  la 
pression  barométrique  restait  la  môme  pendant  toute  la  durée 


Fig.  51.  —  Appareil  de  Gay-Lussac  pour  la  mesure  de  la  dilatation  des  gaz. 


de  l'expérience,  il  n'y  avait  pas  de  correction  à  faire  de  ce  chef; 
dans  le  cas  contraire,  le  second  volume  mesuré  devait  être 
ramené  à  la  pression  observée  au  début. 

C'est  en  opérant  ainsi  que  Gay-Lussac  trouva  une  dilatation 
uniforme  entre  0°  et  100\  et  un  même  coefficient  de  dilatation 
pour  tous  les  gaz,  dans  ces  limites.  C'est  à  Davy  que  Ton  doit 

1 .  Soit  V„  le  volume  occupé  par  l'air  à  0®  exprimé  en  capacités  d'une  division  du  tube, 
n  le  nombre  des  divisions  parcourues  par  Tindex  de  0<^  a  T.  Si  a  est  le  coefGcient  de  dilata- 
tion de  l'air,  Vo(l  -f  aT)  sera  le  volume  de  l'air  dilaté;  Vq  +  n  est  le  volume  apparent  qu'il 
occupe  et  qu'il  faut  augmenter  de  la  dilatation  du  verre  pour  avoir  le  volume  réel  de  l'en- 
veloppe à  T®,  ce  qui  donne  (V^  -f  n)  (\  4-AT),  si  k  est  le  coeflicient  de  dilatation  du  verre. 
Alors  l'équation 

Vo(l  +  aT)  =  (Vo  +  î')(H-ifcT) 

L 

permettra  de  calculer  le  coeflicient  a.  11  faut  introduire  le  facteur  -n  dans  le  second  membre 
si  la  pression  a  varié. 
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d'avoir  reconnu   que    la  dilalalion  est   indépendante    de   la 
pression. 

Dalton  était  parvenu,  à  peu  de  chose  près,  au  même  résultat 
en  ce  qui  concerne  la  valeur  du  coefficient  de  dilatation,  qu'il 
trouvait  égal  à  0,00372  ;  mais  il  l'interprétait  autrement,  en 
admettant  que  la  dilatation  suivait  une  ])rogression  géomé- 
trique, au  lieu  que  d'après  Gay-Lussac  elle  se  fait  par  voie  de 
progression  arithmétique  ^ 

Après  Gay-Lussac,  Dulong  et  Petit,  puis  Pouillet  firent  sur 
le  même   sujet    des   recherches  nouvelles*.    Dulong  et  Petit 
vérifièrent  la  première  loi  de  Gay-Lussac,  pour  l'air  et  l'hydro- 
gène, depuis  57"*  au-dessous   de  0  jusqu'à  560°.  Reconnue 
exacte,  dans  ces  limites,  pour  des  gaz  aussi  différents  que  l'air 
et  l'hydrogène,  on  l'admit  à  plus  forte  raison  pour  tous  les 
autres.  Mais  les  mômes  physiciens  trouvèrent  que,  pour  un 
même  gaz,  l'uniformité  de  dilatation,  exacte  entre  — 56°  et 
100°,  ne  l'est  plus  pour  les  températures  supérieures,  toujours 
rjnesurées  à  l'aide  du  thermomètre  à  mercure.  A  partir  de  100°, 
les  dilatations  ont  des  valeurs  décroissantes   pour    d'égales 
augmentations  de  température,  ce  qu'il  faut  interpréter  seule- 
inent  en  ce  sens,  que  la  loi  de  dilatation  au  delà  de  100°  n'est 
pas  la  même  pour  le  mercure  que  pour  les  gaz  :  un  thermo- 
mètre à  mercure  indiquerait  des   températures  })lus  élevées 
qu'un  thermomètre  à  gaz. 

i>   V  étaot  le  Tolume  à  0^*,  les  volumes  k  1, 2,  o..,.t  degrés  étaient  égaux,  selon  Dalton, 
aux  termes  de  la  série 

V.    v+5^,    (v+2g7J.    (^  +  267)'  •••   V'^âè:)' 

•*ïï&   que,  selon  Gay-Lussac,  c'étaient  ceux-ci  : 

^'       ^"^267'     ^"^207*     ^"^207*     ''*     ^"^267* 

^'***  '*  réaenrc  de  la  valeur  numérique  du  coefficient,  c'est  cette  seconde  série  qui  a  été 
adoplée   p^y  \q^  physiciens. 

**  Les  recherches  de  Gay-Lussac  datent  de  Tannée  1801  ;  celles  de  Dulong  et  Petit  de 
*M5et  les  traranx  de  FouîUet  ont  été  effectués  en  1836. 
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g  2.    DILATATION    DES    GAZ.    —    EXrÉHIENCES   DE    V.    REGNAULT. 

Tel  clail  encore,  sur  ce  point,  Télal  de  la  science  en  1835, 
époque  où  un  physicien  suédois,  professeur  à  lUniversilé 
d'Upsal,  Rudberg,  fit  des  recherches  qui  tendirent  à  prouver 
que  les  lois  de  Gay-Lussac  n'avaient  pas  la  rigueur  qu'on  leur 
avait  jusqu'alors  attribuée.  En  prenant  des  précautions  plus 
grandes  pour  dessécher  l'air  sur  lequel  il  opérait,  Rudberg 
arriva  h  un  nombre  très  nolablement  différent  de  celui  qui  était 
admis  jusqu'alors  pour  le  coefficient  de  dilatation.  11  trouva 
0,00565  au  lieu  de  0,00575.     . 

Mais  V.  Regnault,  en  étudiant  les  expériences  de  Rudberg, 
reconnut,  dans  le  détail  des  opérations,  des  causes  d'erreur 
dont  jusqu'alors  on  n'avait  pu  tenir  compte.  11  résolut  de 
reprendre  à  nouveau  les  recherches  de  Gay-Lussac,  de  les 
étendre  à  tous  les  gaz,  et  imagina  dans  ce  but  des  procédés  et 
des  appareils  jïlus  parfaits,  qui  le  conduisirent  aux  résultais 
que  nous  allons  indiquer  brièvement,  en  donnant  une  idée 
sommaire  des  méthodes  nouvelles. 

Le  ballon  A  ((ig.  52),  destiné  à  contenir  l'air  ou  le  gaz  à 
étudier,  est  placé  dans  une  étuve  en  laiton  B,  qu'on  remplira 
d'abord  de  glace  fondante,  puis  d'eau  pouvant  être  portée  à 
l'ébullition  par  une  lampe  à  alcool.  Le  tube  très  étroit  qui 
termine  le  ballon  peut  être  mis  en  communication,  en  C,  avec 
un  manomètre  à  air  libre  MN,  et  d'autre  part  par  un  tube  D 
avec  une  série  de  tubes  T  renfermant  des  substances  dessé- 
chantes, chlorure  de  calcium,  pierre  ponce  imbibée  d'acide 
sulfurique,  etc.  A  l'aide  d'une  pompe,  on  fait  le  vide  dans  le 
ballon  à  travers  les  tubes  T,  et  on  y  introduit  une  première 
fois  de  l'air  qui  perd  son  humidilé  par  ce  passage.  On  répète 
la  même  opération  un  certain  nombre  de  fois,  puis  on  laisse 
quelques  instants  le  ballon  en  communication  avec  l'atmo- 
S[dière,  de  fa(;on  que  la  pression  du  gaz  intérieur  soit  précisé- 
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ment  égale  à  la  pression  atmosphérique  ;  on  ferme  alors  à  la 
lampe,  en  D,  le  tube  de  communication.  \a:  ballon  A,  rempli 
de  gaz  parfaitement  sec  et  ne  contenant  plus  sur  ses  parois 
aucune  trace  d'humidité,  ne  se  trouve  plus  en  communication 
qu'avec  le  manomètre,  dont  les  deux  branches  ont  le  mercure 
au  môme  niveau. 

On  verse  du  mercure  dans  la  branche  ouverte  du  mano- 
mètre, ou  on  en  Ole  de  l'autre  branche  par  le  robinet  R,  jus- 
qu'à ce  que  le  niveau 

commun   affleure  à  un  ^^^^^ 

point  de  repère  M.  On  a 
ainsi  un  voinme  de  gaz 
déterminé  et  connu  à  0', 
puisque  pendant  toutes 
ces  opérations  l'étuvc 
clait  remplie  de  glace  en 
fusion,  et  à  la  pression 
atmosphérique  connue 
par  le  baromètre. 

Cette  première  pbase 
de    l'expérience   termi- 
née,  on    procède   à   la 
seconde.  On  enlève   la 
glace  de  l'étnve,  et  on 
ïa  r-emplace  par  de  l'eau 
qu'on  porte  à  l'ébulli- 
*'or».  Le  gaz  se  dilate,  refoule  le  mercure  dans  la  branche  M 
•*i*      manomètre  jusqu'en  un  point  N.  Alors  on  ramène  lega- 
"1^    de  niveau  dans  les   deux  branches  du   ^lanomèlre,    en 
laissant  écouler  du  mercure  par  le  robinet  R.  De  cette  façon, 
**  pression  du  gaz  est  toujours  égale  à  la  pression  extérieure, 
*^*is  son  volume  a  varié  et  on  peut  aiséi..enl  jauger  l'augmen- 
^^on  de  volume  dans  le  tube  MN  jiréalablement  divisé  en  par- 
lies  d'égale  capacité.  Or  connaît  d'ailleurs  la  tem()érature  de 
celle  partie  du  gaz  :  c'est  la  température  de  l'eau  qui  l'entoure 


Fi);.   53.  —  A|i|>arcil  Rcgnaull  jiour 
de  la  ilihilalion  des  gai  !i  prrssiun  < 
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dans  la  caisse  L  {fig.  52).  On  peut  alors  écrire  une  équation  qui 
permet  de  calculer  le  cocrficienl  de  dilatation  du  gaz  à  pression 
constante  et  à  volume  variable. 

Par  une  seconde  méthode,  dont  nous  allons  dire  un  mol, 
Regnault  a  obtenu  des  résultats  qui  ne  sont  point  identiques  à 
ceux  de  la  première,  bien  que  la  différence  soit  peu  grande. 


Fig.  53.  —  Appareil  Rc^naiill  pour  ] 


0  du  I»  Jilnlation  des  gvz 


La  préparation  du  gaz,  ainsi  que  la  détermination  de  son 
volume  et  de  sa  pression  à  0°,  se  faisaient  de  la  même  manière 
que  dans  l'expérience  précédente,  et  la  disposition  de  l'appa- 
reil ne  différait  que  parcelle  du  manomètre,  dont  les  branches 
avaient  le  même  diamètre  et  n'étaient  point  entourées  d'eau.  La 
figure  53  fera  comprendre  sans  explication  nouvelle  la  pre- 
mière phase  de  l'opération.  La  seconde  phase  consiste  à 
chauffer  l'étuve  dont  la  glace  enlevée  a  été  remplacée  par  de 
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l*eau,  et  à  porter  celle-ci  jusqu'à  l'ébullilion.  Le  gaz  dilaté 
refoule  le  mercure  du  manomètre  dont  le  niveau  affleurait, 
à  0%  à  un  point  de  repère  marqué.  En  versant  du  mercure  par 
la  branche  ouverte  du  manomètre,  on  ramène  à  ce  point  de 
repère  le  niveau  du  mercure  dans  la  seconde.  On  mesure  la 
différence  de  niveau  et  on  y  ajoute  la  pression  extérieure,  qui 
a  pu  changer  dans  l'intervalle.  Le  volume  du  gaz,  dans  ces 
phases  de  l'expérience,  est  donc  resté  constant.  On  le  ramène 
à  ce  qu'il  serait  à  OP  par  une  formule  très  simple  où  entre  le 
coefGcient  de  dilatation  cherché,  ainsi  que  le  coefficient  de 
dilatation  du  verre.  Et  comme,  dans  l'hypothèse  de  l'exactitude 
de  la  loi  de  Mariotle,  les  volumes  d'un  môme  gaz,  à  une  même 
lempôralure,  doivent  être  inversement  proportionnels  aux  pres- 
sions, on  peut  écrire  une  équation  qui  permet  de  calculer  le 
coefficient  ou  l'inconnue  du  problème*. 

On  voit  que,  par  cette  seconde  méthode,  c'est  la  pression 
qu'on  fait  varier,  tandis  que  le  vDiume  reste  sensiblement 
constant  (la  différence   ne  provient  que  de  la  dilatation  du 


i .  Le  volume  du  gaz  est  composé  de  deux  parties  :  Tune  V^  est  celui  du  ballon  plongé 
dans  la  glace,  l'autre  v  est  celui  du  tube  extérieur  qui  est  ù  la  température  ambiante  ;  co 

dernier  volume,  réduit  à  0^,  serait  -. •,,  en  appelant  a  le  coefficient  cbercbé.  Le  volume 

toUil  h  Oo  est  donc  Vq  4-  .    ^    / 

1  -f-  a* 

T  étant  la  température  d*ébullition  de  Teau  dans  la  seconde  partie  de  Texpérience,  K  le 

coefjficient  de  dilatation  du  verre  et  t  la  température  extérieure,  le  volume  du  gaz  ramené 

à  0    comprendra  deux  termes  : 

V„(i-fKT)_^       i; 
-r 


1-f-aT  1-f  a«' 

B   et  H'  étant  les  pressions  extérieures  dans  les  deux  phases  de  Texpérience,  h  la  hauteur 
do  mercure  au-dessus  du  repère  M,  Téquation  sera 


«(«.+r^)=<"-+')(^ 


KT)  ^       V 


T        '     1  -f  at\ 

^"  résout  celle  équation  par  approximations  successives,  en  supposant  d'abord  nuls  les 
contenant  r.  On  trouve  ainsi  une  valeur  approchée  de  a.  On  la  substitue  dans  les 
en  question,   et  on  a  une  nouvelle  équation  qui  donne  une  valeur  plus  exacte,  et 
a«i««.de  suite. 

L  équation  relative  à  la  première  méthode  ne  diffère  de  celle  qu*on  vient  de  lire  que  par 
le  iacteur  H'-|-  h,  qui  se  réduit  à  H'.  Dans  le  second  nombre,  au  lieu  de  »,  il  faut  écrire  r', 
ifoi  d^i^e  les  volumes  réunis  du  tube  extérieur  à  l'étuve  et  du  lube  MN  du  manomètre. 
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verre).  C'est  donc  la  dilalalion  h  volume  conslanl  et  à  pression 
variable. 

Voici  les  principaux  résultats  obtenus  par  M.  Regnault  en 
suivant  Tune  ou  Tâutre  méthode  : 

COEFFICIERTS    DE    DILATATION    DES    GAZ    ENTRE    0®    ET    100®. 

Sous  volume  Sous  pression 

Noms  des  gaz.  conslanl.  coiislanle. 

Air 0,000665  0,005670 

Hydrogène 0,005667  0,005661 

Azote 0,005668                      » 

Oxyde  de  carbone  ....  0,003667  0,005669 

Proloxyde  dazole   ....  0,003676  0,005719 

Acide  ciirboiiiqiie  ....  0,005688  0,005710 

Cyanofîèiie 0,005829  0,00^877 

Acide  sulfureux 0,0058i5  0,005905 

Le  tableau  qui  précède  montre  que  les  coefficients  de  dila- 
tation des  gaz  varient  d'un  gaz  à  l'autre,  selon  la  méthode 
employée  pour  les  déterminer.  De  plus,  ils  sont  loin  d'être 
égaux  pour  tous  les  gaz.  Pour  l'air,  entre  0  et  iOO%  la  valeur 
trouvée  par  Gay-Lussac  doit  elre  sensiblement  abaissée.  Au 
lieu  de  0,00375,  ou  de  la  fraction  ^J,,  c'est  0,005665,  ou  la 
fraction  ,4-  Regnault  a  constaté  en  outre  que  le  coeflicient  n'est 
pas  indépendant  de  la  pression  ou  de  la  densité  initiale  :  excepté 
pour  l'hydrogène,  il  augmente  avec  la  pression.  Pour  l'air,  par 
exemple,  le  coefGcient  augmente  de  0,005648  à  0,003709, 
quand  la  pression  croît  de  109  millimètres  à  3655  millimètres. 

Les  lois  formulées  par  Gay-Lussac  ne  sont  donc  point  exactes. 
Toutefois  il  importe  de  remarquer  que,  pour  les  gaz  qu'on 
n'avait  pu  encore  liquéfier,  et  que,  pour  cette  raison,  on  nom- 
mait permanents,  l'air,  l'azote,  l'hydrogène,  l'oxyde  de  car- 
bone, la  différence  des  coefficients  ne  porte  que  sur  le  dernier 
chiffre  et  que  pour  tous  on  peut  le  dire  égal  à  0,00367  ou 
à  i^.  De  même,  la  variation  avec  la  pression  ne  devient  bien 
sensible  que  pour  les  gaz  liquéfiables.  Du  reste,  ces  résultais 
sont  d'accord  avec  ce  que  l'on  sait  de  l'inexactitude  de  la  loi  de 
Mariotte.  «  H  est  probable,  dit  M.  Jamin,  que  si  tous  les  gaz 
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suivaient  la  loi  de  Mariolte,  ils  auraient  une  dilatation  com- 
mune, égale  à  peu  près  à  celle  de  l'hydrogène  et  indépendante 
de  leur  pression;  mais  comme  ils  suivent  une  loi  de  compres- 
sibilité  en  général  plus  rapide,  qui  csl  variable  avec  leur  nature 
et  qui  décroît  quand  la  température  augmente,  ils  possèdent 
une  dilatation  inégale,  d'autant  plus  grande  qu'ils  sont  plus 


Fig.  hi.  —  Victor  Regtiuull. 

'^'"pressibles,  qui  croît  avec  la  jiression,  et  l'on  est  obligé  de 
aislinguer  deux  coefficients,  l'un  à  volume  constant,  l'autre  à 
pression  constante.  Toutefois,  si  c'est  là  la  vérité  expérimentale, 
on  a  pu  remarquer  que  les  différences  entre  les  diverses  dilata- 
tions Sont  très  faibles'.  »  C'est  à  la  même  conclusion  qu'était 
•^"Quil  Verdel,  lorsqu'il  disait  ;  «  Il  est  probable  que  la  raré- 

l-  Cottn  de  Phstique  de  t École  pt^yUekniqtie,  1. 1. 
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faction  et  réiévalion  de  température  tendent  à  rapprocher  un 
gaz  quelconque  d'un  état  gazeux  parfait,  où  il  suivrait  rigou- 
reusement la  loi  de  Mariotte  et  où  ses  deux  coefficients  de  dila- 
tation deviendraient  égaux  et  indépendants  de  la  pression.  11  est 
également  probable  que  la  valeur  commune  de  ces  deux  coeffi- 
cients de  dilatation  serait  indépendante  de  la  nature  du  gaz.  » 

V.  Regnault,  en  présentant  les  résultats  de  ses  belles  expé- 
riences à  l'Académie  des  sciences,  et  en  constatant  que  ces 
résultats  ne  confirmaient  point  les  deux  lois  fondamentales  de 
la  théorie  des  gaz,  telles  que  le  génie  de  Gay-Lussac  les  avait 
découvertes,  disait  lui-même  dès  1842  :  «  Faut-il  conclure  de 
là  que  ces  lois  doivent  être  à  l'avenir  bannies  de  la  science?  Je 
ne  le  pense  pas.  Je  crois  que  ces  lois,  de  même  que  toutes 
celles  qui  ont  été  reconnues  sur  les  gaz,  la  loi  des  volumes,  etc., 
doivent  être  considérées  comme  vraies  /(  la  limite,  c'est-à-dire 
qu'elles  s'approcheront  d'autant  plus  de  satisfaire  aux  résultats 
de  l'observation  que  l'on  prendra,  les  gaz  dans  un  plus  grand 
état  de  dilatation.  Ces  lois  s'appliquent  à  un  état  gazeux  par- 
fait, dont  les  gaz  que  nous  présente  la  nature  s'approcheni 
plus  ou  moins,  suivant  leur  nature  chimique,  suivant  la  tem- 
pérature à  laquelle  on  les  considère  et  qui  peut  être  plus  ou 
moins  éloignée  des  points  où  il  y  a  changement  d'état,  enfin 
suivant  leur  état  de  moins  ou  de  plus  grande  compression*.  » 

Ce  que  l'illustre  physicien  dit  des  lois  physiques  des  gaz, 
nous  l'avons  déjà  remarqué  d'autres  lois  naturelles.  Les  lois 
de  Kepler,  par  exemple,  ne  sont  vraies  que  pour  le  cas  idéal 
où  les  planètes  n'exerceraient  pas  les  unes  sur  les  autres  les 
actions  perturbatrices  que  l'observation  et  la  théorie  ont  éga- 
lement révélées  et  qui  modifient  à  tout  instant  la  forme  et  les 
dimensions  de  leurs  orbites  et  leurs  vitesses  respectives.  Celle 
différence  entre  l'énoncé  rigoureux  de  ces  lois  et  les  phéno- 
mènes réellement  observés,  n'ôte  rien  à  l'importance  de  la 
découverte  ni  au  mérite  du  grand  homme  qui  l'a  su  faire. 

i.  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1842,  l.  If,  p.  597. 
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On  a  VU  quels  sont  les  avantages  et  les  inconvénients  du 
thermomètre  à  mercure.  La  commodité  de  son  emploi,  la  faci- 
lité de  sa  construction  le  rendent  précieux  pour  la  plupart  des 
observations  ordinaires  ;  d'autre  ])art,  il  a  le  défaut  grave  que 
ses  indications  ne  sont  pas  toujours  comparables  entre  elles,  à 
cause  des  déplacements  des  points  fixes;  deux  thermomètres  à 
mercure  ne  sont  pas  non  plus  toujours  comparables,  en  raison 
des  variations  de  la  dilatation  du  verre,  qui  ne  sont  pas  les 


e  Icmpéralurc  par  le  Iheriitoinrli-e 


Mêmes  d'une  enveloppe  à  l'autre.  Or  la  grandeur  du  coefficient 
•'*'  dilatation  d'un  gaz  comparée  à  celle  des  coefficients  de 
"■'ataiion  des  liquides  et  des  solides,  fait  que  les  influences 
dont  nous  parlons  ne  produisent  dans  les  changements  de 
TOlume  de  ce  gaz  que  des  erreurs  tout  à  fait  négligeables. 

En  prenant  surtout,  pour  construire  des  lliermomèlres 
fondés  sur  la  dilatation  des  gaz,  un  gaz  permanent.  l'air  sec 
P*r  exemple,  on  est  assuré  que  sa  dilatation  restera  constante 
oMs  les  limites  de  température  observables.  L'hydrogène  dont 
le  coefficient  ne  varie  point  avec  la  pression  serait  encore  pré- 
férable à  l'air  soùs  ce  rapport,  s'il  n'était  pas  d'un  emploi  plus 
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incommode;  mais,  d'après  les  expériences  de  Regnaull,  un 
ihermomèlre  à  air  el  un  thermomètre  à  hydrogène  restent 
parfaitement  d'accord  de  0°  à  350*. 

Tout  appareil  qui  sert  à  la  mesure  de  la  dilatation  des  gaz 
peut  être  employé  comme  Ihermonièlre  à  air.  Tels  sont  ceux 
que  nous  avons  décrits  dans  le  paragraphe  précédent  el  que 
représentent  les  figures  52  et  53.  En  effet,  en  procédant,  dans 
chaque  opération,  de  la  même  manière  que  s'il  s'agissait  dé 
déterminer  le  coefficient  de  l'air,  on  arrive  à  une  relation  entre 
ce  coefficient,  la  pression  et  la  tempé- 
rature. Cette  relation  (voir  les  notes  des 
pages  154  et  139)  permet  de  calculer 
l'une  de  ces  quantités  au  moyen  des 
deux  autres,  quand  elles  sont  connues. 
On  peut  donc  prendre  pour  inconnue  la 
température,  puisque  le  coefficient  de 
l'air  est  calculé  une  fois  pour  toutes  et 
que  la  pression  ou  le  volume  du  gaz 
s'obtiennent  par  l'expérience  même. 

11  résulte  de  là  qu'on  peut  employer 
deux  sortes  de  thcrmomèlres  à  air. 
selon  que  l'on  détermine  les  variations 
du  volume  du  gaz  sous  pression  con- 
stante, ou  celles  de  la  pression  sous  volume  constant.  Regnault 
donne  la  préférence  à  cette  seconde  méthode,  parce  que  dans 
la  première  la  masse  de  l'air  soumis  à  l'action  de  la  chaleur 
diminue  à  mesure  que  la  température  s'élève  ;  celle  de  l'air 
qu'une  élévation  donnée  de  température  fait  sortir  du  réser- 
voir diminue  :  d'où  il  suit  qu'en  ramenant  son  volume  h 
la  température  du  tube  où  s'observent  les  dilatations,  ce 
volume  se  calcule  avec  une  exactitude  décroissante.  L'appa- 
reil basé  sur  l'observation  des  variations  de  pression  n'est  pas 
soumis  à  cet  inconvénient. 

On  peut  aussi  employer  comme  thermomètre  à  air  Tappareil 
représenté  dans  la  ligure  55.   Le  réservoir  B  a  une  forme 


Fig.  56.  —  Détcniiinalion  ilc 
laforceèlasIiijueael'airiO''. 
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cylindrique  allongée,  parce  qu'elle  est  plus  favorable  que  la 
forme  sphérique  au  prompt  établissement  de  l'équilibre  de 
température  entre  l'air  intérieur  et  le  milieu  dont  il  s'agit  de 

connaître  la  tempé- 
rature. Supposons 
qu'il  s'agisse  de  la- 
vapeur  d'un  liquide  en  ébuUition.  On  place 
le  réservoir  dans  ce  milieu  et  on  le  remplit 
d'air  sec  avec  les  procédés  et  les  précautions 
que  nous  avons  déjà  indiqués.  Quand  il  a 
pris  la  température  de  la  vapeur,  on  ferme 
le  tube  à  la  lampe,  en  observant  à  ce  moment 
la  pression  du  baromètre.  On  transporte  alors 
le  réservoir  sur  une  cuvette  à  mercure  C,  le 
tube  plongé  verticalement  dans  le  liquide  et 
maintenu  comme  le  montre  la  figure  56. 

On  entoure  le  réservoir  de  glace  fondante 
jusqu'à  son  extrémité  supérieure,  et,  quand 
on  le  suppose  ramené  à  0\  on  casse  la  pointe  b 
du  tube  sous  le  mercure.  La  pression  de  l'air 
refroidi  du  réservoir  ayant  diminué,  le  mer- 
cure monte  dans  le  tube  et  dans  la  partie 
cylindrique  ;  on  mesure  alors  au  cathétomètre 
la  différence  de  niveau  du  liquide  dans  la 
cuvette  et  dans  le  réservoir,  et  la  différence  de 
cette  hauteur  et  de  celle  du  baromètre  donne 
la  pression  de  l'air  à  0^  On  déduit  aisément 
le  volume  actuel  de  cet  air  du  poids  du  mer- 
cure qui  a  pénétré  dans  l'appareil. 

On  a  ainsi  tous  les  éléments  qui  entrent 

^^s  la  formule,  et  le  calcul  donne  la  température  cherchée. 

^  mesure  des  températures  élevées  à  l'aide  du  thermomètre 

à  air  exige  que  le  réservoir  contenant  le  gaz  soit  infusible  à 

^^ hautes  températures.  Le  verre  ne  peut  donc  plus  servir  dès 

cpi* on  approche  de  celle  oii  il  commence  à  se  ramollir. 


•  57.  —  Pyronièlre 
^  air  de  Pouillet. 


ïî. 
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Pouillel  avait  substitué  le  platine  au  verre,  et  son  pyromètre 
à  air,  que  représente  la  figure  57,  avait  pour  principe  la  mesure 
du  volume  variable  de  Tair  dilaté,  sous  pression  constante.  Ce 
physicien  a  déterminé  ainsi,  en  degrés  centigrades,  les  tempé- 
ratures correspondant  aux  diverses  couleurs  que  prennent  les 
métaux  inaltérables,  quand  on  les  cliauffe  dans  une  moufle  dont 
le  feu  est  réglé,  ou  au  feu  de  forge.  Voici  les  résultats  qu'il 
avait  obtenus  pour  Tor,  le  platine,  Targenl,  etc.  : 

Couleurs  des  niélaux  Tem|)éra(uroA 

iiicindcsi-cnt".  (*oiTes|)on(lanlcs. 

Roiigo  naissant 525* 

lloiigo  soinhre 700** 

dorist»  naissani 800® 

Cerise {)0(P 

Cerise  clair lOOO» 

Orangé  i'oiur 1100** 

Orangé  clair \20(\^ 

Blanc i30(J» 

Blanc  somlant I  iOO* 

Blanc  chlouissant  (plus  haute  températmo 

(lu  feu  (le  forge) I500«  à  iGO0<> 

Malheureusement  le  platine  a  de  graves  défauts  qui  ont  dii 
altérer  l'exactitude  des  indications  du  pyroniètre  :  en  premier 
lieu,  il  condense  de  Tair  à  sa  surface,  et  cet  air  ne  se  dégage 
qu'à  partir  de  100";  ce  défaut  peut  être  corrigé:  il  suffit  de  ne 
mesurer  le  volume  de  l'air  qu'au-dessus  de  100\  Mais,  en 
outre,  à  une  température  élevée  le  platine  est  perméable  aux 
gaz,  et  notamment  à  l'hydrogène,  de  sorte  que,  l'appareil  étant 
[ïlacé  dans  un  fourneau,  dans  une  flamme  contenant  de  Thy- 
drogône,  ce  gaz  pénètre  par  endosmose  dans  le  réservoir  et, 
se  combinant  avec  l'oxygène  de  l'air,  forme  de  l'eau  et  altère 
les  indications  du  pyromètre  en  diminuant  la  masse  d*air 
qu'il  renferme  et  qui  devrait  rester  constante*. 

1.  C*est  à  BIM.  II.  Sainte-C luire  Devillc  et  Troosl  qu*csl  duc  la  cunstakition  de  ce  phéno- 
mène. Après  avoir  reconnu  riinpossibilil(!'  de  construire  des  pyromètres  à  gai  «Tec  du 
platine,  quand  ces  pyromètres  doivent  ôtn*  mis  en  contact  a^cc  les  gaz  réducteurs  ou  l*hf* 
drogène  d*un  foyer,  ces  savants  ajoutent  :  «  Cette  porosil(*  du  platine  Tempèche  peut-être  d^ 
conserver  les  gaz  à  haute  tem)»érature  et  à  haute  pression,  mais  surtout  l'endosmose  fbroep 
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Henri  Sainle-Claire  Deville  a  substitué  au  platine  la  porcelaine 
de  Bayeux,  qui  est  imperméable  et  absolument  rigide  aux  tem- 
pératures élevées  qu'il  voulait  mesurer.  En  effet,  des  réservoirs 
de  celle  substance  tenaient  le  vide  absolu  à  celle  température, 
tout  en  étant  fort  éloignés  encore  de  leur  point  de  fusion  ou  de 
m*amoilissement.  Ce  savant  physicien  a  construit  des  pyromctres 
é^ùj  au  lieu  d'air  sec,  il  introduisait  de  la  vapeur  d'iode,  choisie 
c  n  raison  de  sa  grande  densité. 

Le  choix  du  point  fixe  de  la  glace  fondante  pour  le  zéro  de 
Pechelle  des  températures  a  été,  nous  l'avons  vu,  tout  à  fait 
arbitraire,  bien  que  justifié  par  des  motifs  excellents  de  com- 
modité et  de  convenance.  Nous  savons  que  ce  point  n'est,  en 
aucune  façon,  comme  il  arrive  de  le  croire  à  des  personnes 
tout  à  fait  étrangères  aux  plus  simples  notions  de  science,  la 
séparation  entre  deux  élats  opposés  de  la  malière,  la  chaleur 
et  le  froid.  Un  corps  qui  est  à  une  température  inférieure  à  0*^ 
conserve  une  quantité  de  chaleur  très  réelle,  ainsi   que  le 
prouvent  les  refroidissements  qu'il  peut  subir  et  les  contrac- 
tions de  volume  qui  leur  correspondent.  Toutefois  on  peut  se 
demander  si  ces  diminutions  de  chaleur  peuvent  continuer 
d'une  manière  indéfinie,  et  si  tout  au  moins  ils  ne  tendent 
pas  vers  une  limite  telle,  que,  s'il  était  possible  de  l'atteindre, 
la  quantité  de  chaleur  du  corps  deviendrait  nulle.  En  un  mol, 
on  peut  se  poser  la  question  en  ces  termes  :  y  a-t-il  ou  non  un 
-éro  absolu  de  température?  Celle  question,  abordée  de  diffé- 
rentes façons,  a  été  résolue  affirmativement,  bien  qu'on  n'ait 
pu  en  vérifier  la  solution  parla  voie  expérimentale. 

En  admettant  qu'il  existe  des  gtn  parfaits,  c'est-à-dire  dont 
les  \olumes  suivent  rigoureusement  la  loi  de  Mariette  quand 
la  pression  varie,  et  qui  se  dilatent  uniformément  quelle  que 

"**l?réunc  pression  contraire,  les  gaz  du  foyer  d'entrer  en  contact  avec  l'air  du  pyromètre, 
use  forme  alors  de  l'eau,  avec  diminution  de  volume  duc  à  la  disparition  de  l'oxygène.  » 
™*  la  masse  de  gaz  qui,  dans  le  pyromètre  en  platine,  devrait  rester  constante,  varie,  et 
**  ttpérienccs  prouvent  que  cette  diminution  peut  atteindre  16  pour  iOO. 
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soil  leur  température,  et  en  regardant  l'air  comme  un  de  ces 
gaz,  on  a  vu  que  le  coefficient  de  dilatation,  pour  une  variation  . 
de  température  d'un  degré  centigrade,  est  sensiblement  égal  à 
la  fraction  ^.  Considérons  un  volume  d'air  égal  à  l'unité  à  la 
temi)érature  du   zéro  centigrade;  porté  à  une   température 

quelconque  f,  ce  volume  deviendra  i-j-^r=;.    Par  exemple, 

chauffé  à  -|-  275\  le  volume  de  l'air  en  question  deviendra  2, 
ou  doublera.  Mais  si  l'on  abaisse  la  température  au-dessous 
de  0,  à  chaque  degré  d'abaissement  il  perdra  ^  de  sa  valeur 
et  il  est  clair  que  si  cette  contraction  pouvait  continuer  jus- 
qu'à —  27o\  elle  deviendrait  égale  au  volume  même  et  le 
résultat  serait  l'anéanlissement  du  volume.  Rien  ne  prouve 
sans  doute  que  l'air  pourrait  subir  un  refroidissement  aussi 
considérable  sans  changer  d'état,  sans  se  liquéfier  ou  même 
se  solidifier*.  Toutefois  cetle  limite  inférieure  de  température 
est  ce  qu'on  nomme  le  zéro  absolu. 

On  y  arrive  de  môme  par  la  considération  des  pressions.  Eu 
appelant  P  la  force  élastique  de  l'air  à  la  température  de  zéro 
centigrade,  à  toute  autre  température  f,  le  gaz  continuant  à 
occuper  le  même  volume,  la  force  élastique  /;  ou  sa  pression 
sous  volume  constant  sera  donnée  par  la  relation 

/;=P(l-ha/)         ou  bien         /;  =  P  M -h  _ Y 

Or  il  est  évident  que  si  l'on  donne  à  t  la  valeur  — 273\  le 
second  membre  de  l'égalité  se  réduit  à  0.  En  un  mot,  à  cette 
température  de  275  degrés  centigrades  au-dessous  du  zéro  ordi- 
naire ou  de  la  fusion  de  la  glace,  la  pression  ou  la  force  élas- 
tique du  gaz  serait  nulle.  ()r  nous  verrons,  d'après  les  idées 
qui  ont  cours  dans  la  science  sur  la  constitution  des  gaz,  que 


1.  On  Tprr:i  bienU'it  que  les  deux  gaz  dont  Tnir  est  formi%  Toxygènc  et  Tazote,  ont  pu 
T'Irc  liquéfiés  Tun  et  Taiitro.  Le  rcri*oidisscincnt  nécessaire  n*u  pas  dépassé  iiO  degrés  au* 
dessous  de  zéro;  mais  en  même  temps  les  gaz  subissaient  une  compression  d'un  nombre 
plus  ou  moins  grand  d'atmosphères. 
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leur  force  élastique,  on,  ce  qui  revient  an  même,  leur  force 
vive  moléculaire,  est  proportionnelle  à  l'intensité  de  la  cha- 
leur et  la  mesure.  Dès  lors,  à  — 275',  cette  force  vive  étant 
nulle,  la  chaleur  serait  nulle  aussi.  En  un  mot,  le  zéro  absolu 
(le  température  se  trouverait  atteint. 

Toutefois  ce  ne  sont  là  que  des  conditions  théoriques.  Dans 
la  réalité  physique,  il  est  probable  que  Tair  et  les  autres  gaz 
qui  approchent  de  l'état  gazeux  parfait,  n'ont  pas  à  toute  tem- 
pérature les  propriétés  qui  ont  été  observées  dans  les  limites 
de  nos  expériences.  En  les  refroidissant  indéfiniment,  on  fini- 
rait par  les  liquéfier,  et  peut-être,  comme  nous  le  disions  plus 
haut,  à  les  solidifier,  avant  que  la  température  de  — 27tT  ne 
fût  atteinte.  Existe-t-il  dans  l'univers  un  lieu  de  l'espace  où 
un  froid  aussi  intense  existe?  y  a-t-il  quelque  part  de  la  ma- 
tière entièrement  privée  de  chaleur  ou  dont  les  atomes  con- 
stituants soient  inertes?  et  si  une  telle  hypothèse  est  réalisée, 
comment  et  par  quelles  propriétés,  sous  quelle  forme  phéno- 

jnénale  la  matière  dont  nous  parlons  peut-elle  se  manifester? 

^'est  ce  dont  il  est,  croyons-nous,  difficile  de  se  faire  une  idée. 


§  4.    MESUItE    DE    LA    DE^S1TÉ    DES    GAZ. 

En  décrivant,  dans  notre  premier  volume*,  les  divers  pro- 
cédés qui  servent  «^  déterminer  les  densités  des  corps,  nous 
^'avons  parlé  que  des  solides  et  des  liquides,  et  n'avons  rien 
^il  de  la  densité  des  gaz.  C'est  que,  pour  comprendre  les  mé- 
thodes relatives  à  cette  dernière  détermination,  il  était  indis- 
pensable de  connaître  les  lois  de  leur  dilatation.  Le  moment 
«st  venu  où  nous  pouvons  aborder  utilement  cette  question 
délicate. 

La  densité  d'un  corps  solide  ou  liquide  ne  varie  qu'avec  la 
température.  Comme  on  est  convenu  de  prendre  pour  unité  la 

1.  Voir  le  §  4  des  Applications  de  la  pesanteur ,  1. 1  du  Monde  puysique,  p.  405. 
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densité  maximum  de  l'eau  (à  +  A^)  et  de  calculer  celle  du  corps 
pour  0^  comme,  d'autre  part,  on  opère  généralement  à  une  tem- 
pérature quelconque,  il  est  clair  que  les  résultats  obtenus 
doivent  être  corrigés  des  effets  de  la  température.  On  a  des 
tables  où,  à  côté  des  nombres  donnant  la  dilatation  de  l'eau  de 
degré  en  degré,  sont  inscrites  les  densités  correspondantes  du 
même  liquide.  Les  procédés  que  nous  avons  décrits,  celui  de 
la  balance  hydrostatique  par  exemple,  donnent  la  densité  du 
corps  à  la  température  de  l'expérience.  Pour  connaître  la  den- 
sité à  0\  il  suffira  de  se  rappeler  que  les  densités,  à  deux 
températures  différentes,  sont  en  raison  inverse  des  volumes*. 

Mais,  pour  les  gaz,  la  question  des  densités  se  complique 
d'un  nouvel  élément,  qui  est  celui  de  la  pression.  De  plus,  la 
densité  d'un  gaz  ne  se  rapporte  plus  à  celle  de  l'eau,  dont  elle 
ne  serait  qu'une  fraction  trop  minime  ;  c'est  l'air  qui  sert  de 
terme  de  comparaison  et  qu'on  emploie  d'ailleurs  dans  les 
expériences.  Ce  qu'on  nomme  densité  d'un  gaz  n'est  autre  chose 
que  le  rapport  entre  le  poids  d'un  volume  déterminé  de  ce  gaz 
et  le  poids  d'un  égal  volume  d'air  sec,  pris  l'un  et  l'autre  à  la 
température  0^  et  sous  la  pression  normale  de  760  millimètres. 

D'après  cette  définition,  il  semble  qu'il  suffirait  de  faire  deux 
pesées,  l'une  de  l'air  dans  un  ballon  de  verre  par  exemple, 
l'autre  du  gaz  dans  le  même  ballon.  Cette  méthode,  qui  a  été  em- 
ployée par  Biot  et  Arago,  exige  des  précautions  multipliées  pour 
éviter  les  causes  d'erreur.  11  faut  peser  d'abord  avec  soin  le 
balton  vide,  qui  doit  être  absolument  purgé  de  toute  trace  d'air 
ou  d'humidité;  ensuite  y  introduire  successivement  l'air  dessé- 
ché, puis  le  gaz  dont  on  veut  trouver  la  densité,  en  mesurant 
avec  la  plus  grande  exactitude  possible  la  température  du  gaz 
et  sa  pression  ;  enfin  noter  la  pression  atmosphérique  pour  cha- 
cune des  pesées  successives,  puisque  celles-ci  se  font  dans  l'air 
et  doivent  être  corrigées  du  poids  de  l'air  déplacé  (principe 

1.  Soil  D  la  densité  à  la  température  f,  k  le  coefûcient  de  dilatation  cubique  du  corps, 
la  densité  à  0®  sera  égale  a  D  (1  -}-  A/).  Par  exemple,  ayant  trouvé  7,186  pour  ladeosité  du 
zinc  à  -j-  15",  la  densité  du  zinc  à  0"  sera  7,190. 
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d'Archimède).  Celle  mélhode,  1res  simple  en  Ihéorie,  esl  donc 
en  réalilé  fort  compliquée.  Regnaull  a  imaginé  une  aulre  mé- 
thode, qui  consiste  à  éliminer  les  causes  d'erreur  principales. 

Dans  ce  but,  il  fit  choix  de  deux  ballons  du  même  verre 
d'environ  iO  litres  de  capacité  chacun,  et  munis  d'armatures 
à  robinet.  Il  les  suspendit  pleins  d'eau  au  plateau  d'une  forte 
balance  hydrostatique  et  les  équilibra.  Plongés  tous  les  deux, 
en  cet  état,  dans  une  cuve  d'eau,  les  deux  ballons  éprouvèrent 
des  poussées  inégales  provenant  de  ce  que  leur  volume  n'était 
point  identique.  L'équi- 
libre fut  rompu  pendant 
l'immersion,  et  il  fallut, 
pour  le  rétablir,  ajouter 
du  côté  du  plus  grand  un 
certain  poids.  En  faisant 
un  tube  de  verre  pesant 
précisément  ce  poids,  et 
l'accrochant  au  plus  petit 
ballon,  il  obtint  deux  ré- 
cipients aussi  égaux  que 
possible  dans  leur  volume 
extérieur,  et  par  consé- 
quent devant  subir  pen- 
dant toute   la    durée   des 

expériences  les  mêmes  poussées,  quels  que  fussent  d'ailleurs  la 
pression  barométrique,  l'état  hygrométrique  et  la  température 
de  l'air. 

Les  deux  ballons  ainsi  préparés  furent  suspendus  aux  deux 
|)lateaux  d'une  balance,  fermés  et  équilibrés  (fig.  58).  Il  esl 
évident  qu'en  prenant  l'un  d'eux  pour  y  faire  le  vide,  et  en  y 
introduisant  successivement  soit  de  l'air,  soit  un  gaz,  la  diminu- 
l-ion  ou  l'augmentation  de  poids  qu'on  obtenait,  ne  provenaient 
«^ue  du  gaz  enlevé  ou  du  gaz  introduit,  et  qu'il  n'était  plus 
nécessaire  de  tenir  compte  des  pertes  de  poids  des  ballons 
^lans  l'air  puisqu'elles  étaient  égales.  Pour  éviter  les  corrections 


Fi»;.  58.  —  Mesure  de  la  densité  de  gaz.  Méthode 
des  ballons  compensateurs  de  Regnault. 
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relatives  aux  lempératures  du  gaz  intérieur,  Regnault  fît  en 
sorte  que  Pair  et  le  gaz  introduits  fussent  pesés  à  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante.  H  commençait  par  faire  le  vide  à 
plusieurs  reprises  dans  celui  des  ballons  qui  servait  de  réci- 
pient, en  faisant  toujours  passer  le  gaz  par  des  tubes  à  dessic- 
cation. Le  manomèti-e  de  la  machine  pneumatique  donnait  la 
pression  intérieure  du  gaz  qui  restait  lorsqu'il  avait  fait  le  vide. 
Le  ballon,  pendant  cette  opération,  restait  placé  dans  un  vase 
en  zinc  rempli  de  glace  fondante  (fig.  59)  ;  puis  il  était  essuyé, 
placé  à  l'un  des  plateaux  de  la  balance;  l'autre  plateau  sup- 


Fig,  59.  —  Densilé  des  gai.  Uûthodo  des  bnllons  compensateurs  de  Rcgnaull. 


portant  le  second  ballon,  on  établissait  l'équilibre  avec  de  la 
grenaille.  Reportant  alors  le  ballon  dans  la  glace,  et  ouvrant 
le  robinet,  on  laissait  le  gaz  ])cnétrer  jusqu'à  ce  que  sa  pres- 
sion totale  devint  égale  à  celle  de  l'atmosphère.  Fermant  le 
robinet  et  pesant  le  ballon,  on  avait  le  poids  d'un  volume  de 
gaz  à  0°,  volume  égal  à  la  capacité  du  ballon  à  celle  même 
température. 

Enfin,  une  troisième  opération  semblable  donnait  le  poids 
d'un  pareil  volume  d'air  sec  à  0°  et  aussi  à  une  pression  totale 
qu'un  manomètre  à  air  libre,  com^nuniquant  avec  le  ballon, 
permettait  de  mesurer. 
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On  avait  ainsi  tous  les  éléments  pour  calculer  la  densité  du 
gaz,  en  ramenant  les  poids  à  la  pression  commune  de  760  mil- 
limètres*. 

Voici  les  densités  de  quelques  gaz  obtenues  par  ces  procédés. 
Nous  les  faisons  suivre  du  poids  en  grammes  du  litre  de  cha- 
cun d'eux,  dans  les  mêmes  conditions  de  pression  et  de  tem- 
pérature. 


GAZ 

DENSITÉS 

POIDS  DU  LlTIlt 

EX   GBAMMES 

OBSERVATEURS 

Air 

1,0000 

1,1056 

0,9714 

0,0693 

1 , 5290 

0,5967 

1,1912 

1,2472 

2,4700» 

2,2474 

1,8064 

1,5270    . 

1 , 2932 

1 , 4298 
.     1,2561 
0,08958 
1,9774 
0,7616 
1 , 5404 
J,5891 
3,1937 
2,8060 
2,3302 
1,9710 

1 

» 
Regnault. 
Regnault. 
Regnault. 
Regnault. 
Riot  et  Arago. 
Gay-Lussac  et  Thenard. 

biot  et  Ara;:o. 

Gav-Lussac  et  Thenard. 

Gay-Lussac. 

Gay-Ijissac. 

Thomson. 

OxTsène •  .  . 

A2ote 

Hydrogène 

Acide  carbonique.  .  .  . 

Ammoniaque 

Acide  sulfhydrique.  .  . 
Acide   chlorhydriqui;.   . 

Chlore 

Acide  sulfureux  .... 

Cyanogène 

Proloxyde  d'azote.  .  .  . 

Les  nombres  de  la  troisième  colonne  du  tableau  sont  déduits 
du  poids,  trouvé  par  Regnault,  pour  le  litre  d'air  atmosphé- 
rique sec,  à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la 
pression  de  0^,760.  Ce  poids  est  égal  à  l.^%295187,  c'est-à-dire 
à  la  775*  partie  de  celui  de  l'eau  distillée.  Biot  et  Arngo  avaient 
trouvé  P',299,  valeur  un  peu  plus  forte.  Comme  l'intensité  de 
la  pesanteur  varie  selon  l'altitude  et  la  latitude  du  lieu,  la 
pression  de  0",760  a  une  valeur  pareillement  variable.  Aussi 


^'  Soit  P  le  poids  du  gaz  introduit  dans  le  ballon,  ù  la  pression  atmosphérique  II,  et  /i  la 
pression  du  gaz  intérieur  qui  restait  après  le  vide  fait,  H  —  h  est  la  pression  du  gaz  à  C® 


P<>"' le  Tolume  du  ballon.  P 


760 
W-h 


est  le  poids  du  gaz  ramené  k  la  pression  de  700  milli- 


°**^«  Si  V  est  le  poids  de  Tair  dans  la  seconde  opération,  11'  et  h'  les  pressions  de  Tat- 
moiphère  et  de  l'air  intérieur  après  le  vide  fait,  en  le  ramenant  à  760  millimètres,  ce  poids 

"*'»ttit  P»-- Le  rapport  de  ces  deux  poids  ou  -j^. — r^  exprimera  la  densité  cherchée. 

n  — h  r  (U  —  II) 

'  *'  kU  température  ordinaire. 

20 


n. 
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le  poids  du  litre  d'air  que  nous  venons  de  donner  doit-il  ôlre 
rapporté  à  Paris  à  la  hauteur  de  60  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  Ce  poids  deviendrait  l''',29274o  sous  le  parallèle 
de  45  degrés  et  au  niveau  de  la  mer,  la  pression  étant  toujours 
O^jeO  et  la  température  0'. 

Terminons  ce  paragraphe  en  rappelant  qu'entre  le  procédé 
adopté  par  Biot  et  Arago,  et  celui  que  Regnault  a  si  heureuse- 
ment imaginé,  une  méthode  très  précise  aussi  avait  été  adoptée 
en  1800  par  MM.  Dumas  et  Boussingault  pour  obtenir  les  den- 
sités des  gaz  en  évitant  les  causes  d'erreur  que  nous  avons 
signalées.  Ces  savants  ont  trouvé  ainsi  pour  la  densité  de 
l'oxygène  1,1057,  pour  celle  de  l'azote  0,972  et  pour  celle  de 
l'hydrogène  0,0695,  nombres  qui  sont  presque  identiquement 
ceux  que  donna  cinq  ans  pins  tard  la  méthode  perfectionnée  de 
Regnault. 


CHAPITRE  VI 


CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES  CORPS  —  FUSION 

ET  SOLIDIFICATION 


§     :f    -         LES   TROIS    ÉTATS.    —    TOCS    LES    CORPS    SO>T-ILS    SUSCEPTIBLES    DE    PRENDRE 

l'état    SOLIDE,    l'état   LIQUIDE    ET    l'ÉTAT    GAZEUX? 


'action  de  la  chaleur,  telle  que  nous  l'avons  étudiée  jus- 
que'^  i  ci,  a  paru  employée  tout  entière  à  augmenter  le  volume  des 
COI*  jTjs  qui  la  subissent,  c'est-à-dire  à  écarter  leurs  molécules 
coi^  ^tituantes.  Dans  les  solides,  ces  molécules,  retenues  par  la 
coW^sion  à  des  distances  déterminées  et  dans  des  positions 
r^l^^t  tives  fixes  pour  un  degré  donné  de  température,  s'éloignent 
d^    l>lus  en  plus  à  mesure  que  l'action  répulsive  de  la  chaleur 
"^"v^ient  plus  grande,  jusqu'au  moment  où  cette  force  devient 
V^^j3ondérante  et  oii  la  cohésion  est  annulée.  A  ce  moment,  le 
coi*|>g  prend  un  autre  aspect,  et  de  solide  devient  liquide.  Si 
s^    température  continue  alors  à  s'élever,  la  tendance  des  mo- 
'^^vales  à  s'écarter  les  unes  des  autres  est  encore  plus  pro- 
ûOïi^^»e,  jusqu'à  ce  qu'une  nouvelle  transformation  s'opère  et 
^^o    de  l'état  liquide  le  corps  passe  à  un  troisième  état,  celui 
^^  g^z  ou  de  vapeur.  Alors  toute  cohésion  a  disparu  entre  les 
"Molécules  du  corps,  qui,  au  lieu  de  conserver  leurs  positions 
^l  lours  distances  respectives  comme  dans  l'état  solide,  ou  de 
rester  en  équilibre  indifférent  comme  dans  l'état  liquide,  se 
'"^poussent  et  tendent  à  l'expansibilité  indéfinie  si  une  près- 
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sion  exléricure  suffisante  ne  s'y  oppose*.  Les  mômes  phéno- 
mènes se  présentent  dans  un  ordre  inverse  quand,  prenant 
d'abord  un  corps  gazeux,  tel  que  la  vapeur  d'eau,  on  diminue 
progressivement  sa  température  et  qu'on  voit  cette  vapeur 
devenir  liquide,  puis  passer  à  l'état  solide. 

Ainsi  les  changements  de  volume  et  les  changements  d'état 
déterminés  par  les  variations  de  température  forment  une 
série  continue  de  phénomènes  qui  ont  la  môme  cause.  Nous 
avons  décrit  les  premiers  et  exposé  leurs  lois.  Le  moment  est 
venu  d'étudier  les  autres. 

Tous  les  corps  sont-ils  susceptibles  de  prendre  les  trois 
états  ? 

L'expérience  seule  pouvait  répondre  à  cette  question.  En 
se  bornant  à  l'observation  immédiate,  il  est  d'abord  aisé  de 
constater  qu'aux  températures  ordinaires,  c'est-à-dire  entre  les 
extrêmes  de  froid  et  de  chaleur  dont  chaque  climat  est  suscep- 
tible, quelques  corps  seulement  peuvent  se  présenter  sous  ces 
différents  aspects  :  l'eau  par  exemple  est  solide  en  hiver  pen- 
dant les  grands  froids,  liquide  aux  températures  moyennes, 
se  vaporisant  facilement  d'ailleurs  quand  on  la  soumet  à 
l'action  d'un  foyer  calorifique.  Quelques  solides,  ceux  qu*on 
nomme  des  corps  gras,  se  liquéfient  à  une  température  peu 
élevée;  le  beurre,  le  suif,  la  stéarine,  sont  dans  ce  cas.  Aux 
températures  ordinaires,  un  grand  nombre  de  liquides  émettent 
des  vapeurs,  ou  passent,  en  partie  au  moins,  à  l'état  gazeux; 


1,  «  Si  on  ctiaufTe  de  pins  en  plus  un  corps  solide,  dit  Lavoisicr,  si  on  conlinuc  d*y  intro- 
duire ou  d'y  accumuler  de  nouvelles  quantités  de  calorique,  ses  molécules  s'écarlent  de  plus 
en  plus  les  unes  des  autres,  et  enfin  on  arrive  à  un  terme  où  ces  molécules  cessent  d*étre 
dans  la  sphère  (raclivilé  de  leur  attraction  :  c*est  alors  que  le  corps  passe  de  rêtat  solide  à 
rétat  liquide.  Non  seulement  les  molécules  du  corps  n'ont  plus  dans  cet  état  aucune  adhé- 
rence entre  elles,  non  seulement  elles  n'exercent  plus  aucune  attraction  l'une  sur  l'autre, 
mais  encore  elles  tendent  h  obéir  à  une  force  répulsive,  qui  sans  doute  leur  est  imprimée 
par  le  calorique  ;  elles  font  effort  pour  s'écarter  les  unes  des  autres,  et  elles  s'écarteraient  en 
effet  indi'finimcnt  dans  rcs])ace,  si  la  pesanteur  de  l'atmosphère  ne  mettait  obstacle  à  cet 
écartement.  »  {Du  passafje  des  corps  solides  à  Vêlai  liquide  par  radian  du  calorique. 
ŒuYREs  co»i>i.ÈTEs  dc  Livoisicr,  t.  11.)  Depuis  que  ce  passa^^e  est  écrit,  les  idées  des  physi- 
ciens sur  la  nature  de  la  chaleur  se  sont  profondément  modifiées,  mais  on  conçoit  toujours 
dc  même  son  mode  d'action  sur  les  molécules  des  corps. 
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presque  tous  se  vaporisent  complèlement  si  on  les  soumet  à 
un  degré  de  chaleur  convenable,  d'ailleurs  fort  différent  pour 
chacun  d'eux. 

La  plupart  des  corps  solides  ne  fondent  qu'à  une  tempéra- 
lure  élevée.  Tels  sont  les  métaux.  Mais  la  différence  est  grande 
(le  Tun  à  l'autre;  tandis  que  l'étain,  le  bismuth,  le  plomb  se 
liquéfient  à  une  température  moindre  que  l'ébullition  du  mer- 
cure ou  peu  supérieure,  l'or,   le  fer,  le  platine  n'entrent  en 
fusion  que  sous  l'action  des  plus  puissantes  sources  de  cha- 
leur. A  l'autre  extrémité  de  cette   échelle,  le  mercure  n'est 
solide  au  contraire  qu'aux  plus  basses  températures  des  ré- 
gions boréales,  ou  aux  froids  artificiels  produits  par  certains 
mélanges.  Réduits  k  l'état  liquide,  quelques  métaux  émettent 
des  vapeurs  et  par  conséquent  prennent  l'état  gazeux.  Mais  ce 
n'est  que  récemment  que  plusieurs  d'entre  eux,  Tor,  l'argent, 
le  cuivre,  ont  pu  être  gazéifiés  ou  volatilisés  :  c'est  la  chaleur 
développée  par  l'arc  voltaïque  qui  a  permis  d'obtenir  ce  résul- 
lat.  Les  minéraux,  les  roches  les  plus  dures  ont  été  fondus, 
grâce  à  l'emploi  de  ces  foyers  artificiels  intenses,  et  il   n'est 
plus  guère  de  corps  qu'on  puisse  appeler  réfmctaires  ou  fixes, 
en  entendant  par  là,  comme  on  le  faisait  autrefois,  les  solides 
capables  de  résister  à  l'action  continue  des  températures  les 
plus  élevées  sans  se  liquéfier  ou  sans  se  décomposer.  Môme 
i^armi  ces  derniers  il  en  est  qu'on  est  parvenu  à  liquéfier,  en 
exerçant  sur  eux  une  pression  qui  empêche  le  dégagement  de 
cetix  de  leurs  principes  constituants  que  la  chaleur  rend  gazeux 
3Vantla  fusion.  La  craie,  par  exemple,  qui  est  un  carbonate  de 
cl^siux  comme  le  marbre,  se  décompose  si  on  la  soumet  à  l'ac- 
'^*c>ii  d'une  forte  chaleur  :  l'acide  carbonique  se  sépare  de  la 
cta^ux  sous  forme  gazeuse,  et  la  chaux  elle-même  est  un  des 
^^»"es  solides  qui  ont  jusqu'ici  résisté  à  la  fusion  et  qu'on  peut 
^^^«ilifier,  comme  la  magnésie  et  la  strontiane,  de  réfractaires. 
''^is,  grâce  à  un  procédé  imaginé  par  Hall  en  1804,  la  craie  a  pu 
^'-^^^  fondue,  ainsi  que  d'autres  corps,  tels  que  la  corne,  la 
*^^^viille.  Ce  physicien  emplissait  de  craie  un  tube  de  fer  très 
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résistant,  qu*il  fermait  hermétiquement  avant  de  le  soumettre  à 
l'action  d'une  chaleur  intense.  La  haute  pression  qui  se  déve- 
loppait à  l'intérieur  du  tube  et  qui  provenait  du  gaz  résultant 
d'un  commencement  de  décomposition,  s'opposait  à  la  conti- 
nuation de  cette  action,  et  le  carbonate  de  chaux  subissait  la 
fusion.  En  laissant  le  tube  refroidir  lentement,  l'expérimenta- 
teur trouvait  à  l'intérieur  un  cylindre  solide  de  texture  cristal- 
line, ressemblant  complètement  au  marbre  saccharoïde. 

Toutefois  la  plupart  des  solides  d'origine  organique,  le  bois, 
les  autres  substances  végétales  ou  animales,  se  décomposent 
en  leurs  éléments  sous  l'action  de  la  chaleur  sans  se  liquéfier. 
Un  de  ces  éléments,  le  carbone,  est  une  des  substances  les 
plus  réfractaires  :  on  verra  cependant  qu'il  a  donné  des  indices 
de  fusion.  Quant  aux  autres  éléments,  ce  sont  en  général  des 
substances  volatiles,  des  gaz,  et  Ton  sait  aujourd'hui  que  tous 
les  gaz  ont  pu  être,  sous  de  certaines  conditions  de  température 
et  de  pression,  réduits  à  l'élal  liquide.  Il  n'y  a  plus,  comme  on 
pouvait  le  dire  encore  il  y  a  quelques  années,  de  gaz  per-- 
inaneiits. 

Tout  fait  donc  présumer  qu'il  n'est  pas,  dans  la  nature,  de 
substance  qui,  dans  des  conditions  convenables  de  température 
et  de  pression,  ne  puisse  affecter  successivement  l'état  solide, 
Tétai  liquide  et  l'état  gazeux.  En  étudiant  les  conditions  de  ces 
transformations,  nous  allons  voir  que  la  chaleur  est  toujours 
l'agent  qui  joue  le  principal  rôle. 


§   2.    FUSION   DES    COUPS    SOLIDES.    —    FUSION    BRUSQUE   ET   FUSION    VITKÉE. 

LOIS    DE   LA    FUSION. 

On  peut  ranger  en  deux  catégories  principales  les  solides  qui 
passent  à  l'état  liquide  sous  l'influence  de  la  chaleur.  Les  uns, 
comme  le  verre,  les  résines,  la  cire,  la  plupart  des  corps  gras, 
éprouvent,  à  mesure  que  la  température  augmente,  un  ramol- 
lissement graduel  qui  leur  donne  d'abord  une  consistance  pâ- 
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leuse;  on  nomme  fusion  mirée  ce  mode  de  fusion,  parce  que 
c'est  dans  le  verre  qu'il  est  le  plus  caractérisé.  D'autres  solides, 
comme  la  glace,  les  corps  métalliques,  passent  brusquement  à 
l'état  liquide.  H  résulte  de  cette  distinction  que  l'observation 
de  la  température  à  laquelle  se  produit  la  fusion  vitrée  est 
incertaine;  pendant  toute  la  période  du  ramollissement,  cette 
température  continue  à  s'élever,  et  ce  n'est  que  lorsque  la  liqui- 
dité a  atteint  son  maximum,  qu'on  peut  noter  le  point  où  elle 
est  parvenue.  Il  est  probable  toutefois  qu'à  chaque  degré  de 
consistance  de  la  matière  en  expérience  correspond  aussi  un 
degré  fixe  de  température.  Il  n'en  est  plus  ainsi  pour  les  solides 
à  fusion  brusque.  Le  phénomène  est  alors  caractérisé  par  deux 
lois  très  précises,  dont  nous  avons  déjà  dit  un  mot  en  parlant 
de  la  fusion  de  la  glace.  Ces  deux  lois  peuvent  s'énoncer  ainsi  : 
chaque  substance  fond  à  une  température  invanuble  qui  se  re- 
produit identiquement  dans  toutes  les  expériences;  cette  tem- 
pérature 7'este  fixe  pendant  toute  la  durée  de  la  fusion,  quelle 
que  soit  l'intensité  de  la  chaleur  employée  à  l'opération.  La  ra- 
pidité de  la  fusion  peut  être  hâtée  par  la  quantité  de  chaleur 
fournie  ;  mais  tant  qu'il  reste  une  parcelle  solide,  la  tempéra- 
ture ne  s'élève  pas  au  delà  du  point  fixe  :  le  thermomètre 
plongé  dans  le  bain  liquide  reste  slalionnaire. 

Nous  verrons  aussi  que,  pour  fondre  un  poids  donné  d'une 
substance,  la  quantité  de  chaleur  absorbée  reste  toujours  la 
même,  ou,  ce  qui  revient  au  môme,  que  la  chaleur  employée  à 
la  fusion  d'une  masse  déterminée  d'un  corps  est  proporlior.- 
nelle  à  cette  masse  ;  d'ailleurs  elle  varie  d'une  substance  à 
l'autre.  Mais,  comme  cette  chaleur  ne  sert  pas  à  élever  la  tem- 
pérature, étant  absorbée  tout  entière  par  le  travail  de  la  fusion, 
qu'ainsi  elle  ne  se  manifeste  pas  extérieurement,  on  l'a  nommée 
chaleur  latente  de  liquidité  ou  de  fusiou,  par  opposition  à  la 
chaleur  sensible  au  thermomètre.  Nous  verrons  plus  tard  quel 
sens  il  faut  donner  à  cette  expression,  quand  nous  parlerons 
du  travail  mécanique  de  la  chaleur. 
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Les  lois  si  simples  que  nous  venons  d'énoncer,  n'ont  été 
bien  constatées  que  vers  la  seconde  moitié  du  dix-huitième 
siècle.  On  croyait  encore  alors  que  le  point  de  fusion  était 
variable,  que  la  glace,  par  exemple,  fond  à  des  températures 
différentes,  suivant  l'altitude,  ou  suivant  la  latitude  du  lieu  de 
l'expérience.  C'est  à  un  physicien  écossais,  Black,  qu'est  due  la 
découverte,  en  1762,  de  la  constance  de  la  température  pen- 
dant la  fusion  et  surtout  la  distinction  entre  la  chaleur  latente 
qu'il  essaya  de  mesurer  et  la  chaleur  sensible. 

On  peut  mesurer  de  deux  manières  la  température  de  fusion 
d'un  solide,  soit  en  l'observant  directement  quand  le  corps  est 
soumis  à  l'action  de  la  chaleur,  soit  en  faisant  fondre  d'abord 
celui-ci,  puis  attendant  le  moment  où  a  lieu  la  solidification. 
Voici,  d'après  Buignet,  comment  on  procède  à  la  mesure  directe  : 
«t  On  prend  un  petit  tube  à  gaz  et  on  l'effile  en  pointe  fermée  à 
son  extrémité.  On  prend  d'autre  part  un  thermomètre  très  sen- 
sible, marquant  les  dixièmes  de  degré;  puis  les  deux  pièces 
sont  engagées  dans  un  même  bouchon  que  l'on  adapte  au  col 
d'un  grand  ballon  rempli  d'eau.  Un  bec  de  gaz  permet  de  chauf- 
fer ce  ballon,  et  d'élever  la  température  d'une  manière  lente 
et  insensible.  Ces  dispositions  étant  prises,  on  introduit  dans 
le  tube  une  petite  quantité  de  la  matière  solide  dont  on  veut 
prendre  le  point  de  fusion.  Elle  tombe  à  la  partie  inférieure, 
sans  pénétrer  toutefois  dans  la  partie  conique  effilée.  L'eau  du 
ballon  étant  amenée  d'abord  à  une  température  inférieure  de 
quelques  degrés  au  point  présumé  de  la  fusion,  et  le  système  du 
tube  et  du  thermomètre  étant  plongé  dans  cette  espèce  de  bain- 
marie,  on  élève  très  lentement  la  température  en  surveillant 
avec  soin  la  partie  conique  du  tube.  Aussitôt  que  la  substance 
commence  à  fondre,  on  en  est  immédiatement  averti  par  l'ap- 
parence particulière  qu'elle  prend  en  s'étalant  sur  la  paroi 
courbe  du  verre.  On  note  alors  le  degré  indiqué  par  le  ther- 
momètre :  ce  degré  exprime  le  point  de  fusion  de  la  matière 
essayée.  » 

Le  tableau  ci-dessous  donne  les  points  de  fusion  d'un  cer- 
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tain  nombre  de  corps  solides,  simples  ou  composés,  rangés 
dans  Tordre  des  températures  décroissantes  de  ces  points. 


TKMPéRATCRES   DE   FUSION   OU   DE   SOLIDIFICATION    DE    DIVERSES   SUDSTANCES. 


KONS  DES  SUBSTANCES 


TnriiniMs 

DE 
FDSIO:« 


Iridium au-dessus  de 

Platine 

Palladium 

Fer  martelé  anglais 

Fer  doux  français 

Acier,  le  moins  fusible 

Acier,  le  plus  fusible 

Or 

Fonte  gri^ ilOO  à 

Fonte  blanche 1050  à 

Or  au  titre  de  la  monnaie.  .  .  . 

Cuifre 

Cuifre  jaune 

Argent 

Bronze.. 

Aluminium 

Tellure.  .  .  .  , 

Cadmium, 

Zinc 

lodure  d'argent  ........ 

Antimoine 

Bromure  d*argent 

Chlorure  d*argent 

Plomb 

Chlorate  de  potasse 

Alliages  divers, 

[ —  3  équiv.  plomb  1  étain 

—  1  —   —  1  — 
_1  _   -  2  - 

—  1  —  -  3  — 

—  1  —  -  4  — 

—  1  —  —  5  — 

S  —  —9—1  zinc 


1950« 
1700 
1700 
1600 
1500 
1400 
13Q0 
1250 
1200 
1100 
1080 
1050 
1015 
1000 
900 
600 
525 
500 
450 
450 
440 
380 
350 
355 
354 


289 
241 
196 
186 
189 
194 
1G8 


NOMS  DES  SDBSTANCES 


TCIfiftlTIIIIS 

DK 
TVSIOU 


Succin 

Bismuth 

Chlorure  de  zinc 

Étain 

Sélénium 

Arsenic 

Nitrate  d*argent 

Camphre  de  Bornéo 

Camphre  du  Ja[>on 

Sucre  de  canne 

Colophane 

Soufre 

Iode 

Sucre  de  raisin 

Ambre  gris 

Alliage  Darcet  (5  plomb,  5  étain, 

8  bismuth) 

Sodium 

Naphtaline 

Cire  jaune 

Cire  blanche 

Stéarine 

Spermaceti 

Potassium 

Phosphore  

Parafifine 

Suif 

Beurre 

Eau 

Brome 

Éthcrs  divers.  .     au-dessous  de 

Mercure 

Ammoniaque  anhydre 

Alcool  absolu.  .     au-dessous  de 


2880 

265 

250 

255 

217 

210 

198 

195 

175 

160 

155 

115 

107 

100 

100 

94 
90 
78 
76 
69 
61 
49 
55 
44 
44 
53 
30 
0 

—  7,5 

—  52 

—  59,5 

—  80 
-90 


J 


On  voit  combien  sont  différentes  les  températures  néces- 

sires  pour  fondre  les  substances  contenues  dans  ce  tableau, 

^Kmême  lorsqu'elles  appartiennent,  comme  le  platine  et  le  mer- 

c^ure  par  exemple,  à  la  même  famille  de  corps  simples,  à  celle 

âes  métaux  :  pour  ces  deux  corps  Técart  n'est  pas  moindre  de 

Si 


IT. 
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1800  degrés;  le  brome  devient  liquide  à  7*,5  au-dessous  de  la 
glace,  tandis  que  l'iode  exige  une  température  supérieure  à 
celle  de  l'eau  bouillante.  On  remarquera  que  certains  com- 
posés, tels  que  l'iodure  d'argent,  le  bromure  d'argent  ont  un 
point  de  fusion  intermédiaire  entre  ceux  des  corps  simples 
constituants  (ce  qui  s'explique  aisément),  tandis  que  plusieurs 
des  alliages  de  plomb  et  d'étain,  de  plomb,  d'étain  et  de  bis- 
muth fondent  au  contraire  à  des  températures  inférieures  à 
celles  des  métaux  dont  ils  sont  formés  ;  c'est  cette  propriété  qui 
permet  d'obtenir  des  alliages  fusibles  comme  l'alliage  si  connu 
de  Darcet,  dont  le  point  de  fusion  est  de  94°  seulement.  Heintz 
a  montré  aussi  qu'un  mélange  d'acides  gras  fond  à  une  tempé- 
rature beaucoup  plus  basse  que  celle  des  acides  eux-mêmes. 
Par  exemple,  les  acides  myristique,  palmitique  et  laurique 
fondent,  le  premier  à  53^8,  le  second  à  62*^  et  le  troisième  à 
45^,0,  tandis  qu'un  mélange  de  3  parties  d'acide  myristique, 
de  7  parties  d'acide  palmitique  et  de  2  parties  d'acide  laurique, 
a  son  point  de  fusion  à  32^7. 

Quant  aux  corps  qui,  pour  passer  à  l'état  liquide,  com- 
mencent par  se  ramollir,  prennent  une  consistance  pâteuse  et 
insensiblement  arrivent  à  la  fusion  complète,  on  comprend 
qu'il  est  difficile  d'assigner  avec  quelque  précision  la  tempéra- 
ture à  laquelle  cette  fusion  est  obtenue.  Pour  certains  d'entre 
eux  notamment,  tels  que  le  verre,  dont  la  composition  est  assez 
complète,  la  fusibilité  est  une  propriété  qui  varie  avec  cette 
composition,  c'est-à-dire  à  la  fois  avec  la  nature  des  corps  qui 
y  entrent,  et  avec  leur  proportion.  Les  verres  incolores  qui 
servent  à  fabriquer  la  gobelelcrie,  les  vitres,  les  glaces,  sont 
des  silicates  doubles  de  chaux  et  de  potasse  ou  de  soude;  le 
verre  à  bouteilles  renferme  de  l'oxyde  de  fer  et  du  peroxyde  de 
manganèse;  le  cristal  est  un  silicate  double  de  potasse  et  d'oxyde 
de  plomb;  les  verres  destinés  à  l'optique,  et  qu'on  nomme 
crown-glass  ou  flint-glass  selon  leur  composition,  contiennent 
en  outre  du  carbonate  de  potasse,  de  l'acide  arsénieux,  du 
minium,  etc.  Or,  de  tous  ces  corps,  les  uns,  comme  les  silicates 
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(le  potasse  et  de  soude,  sont  très  fusibles  ;  d'autres,  tels  que  les 
silicates  de  chaux,  ne  fondent  qu'à  une  température  élevée, 
celle  des  plus  violents  feux  de  forge,  ou  môme  se  ramollissent 
seulement;  les  silicates  de  fer,  de  manganèse  et  de  plomb  sont 
beaucoup  plus  fusibles  et  cèdent  aux  températures  des  four- 
neaux de  laboratoire.  On  rencontre  donc  là  ce  que  nous  venons 
de  constater  pour  la  température  de  fusion  des  alliages  :  à 
savoir,  que  les  silicates  multiples  fondent  généralement  à  une 
température  inférieure  à  celles  des  silicates  constituants,  fait  heu- 
reux pour  l'industrie  de  la  verrerie  et  pour  les  multiples  opéra- 
tions qu'elle  effectue  en  vue  des  usages  variés  de  ses  produits. 


§  3.    SOLIDIFICATION   DES    CORPS    IIQUIDES.    —    CONGÉLATION. 

La  solidification  des  liquides  est  le  phénomène  inverse  de  la 
fVjsion  des  solides;  il  est  régi  par  les  mêmes  lois.  La  lempé- 
i^^Alure  à  laquelle  se  fait  ce  changement  d'état  est  fixe  pour 
e^aque  corps  et  elle  est  précisément  celle  du  point  de  fusion. 
F^^r  exemple,  quand  une  masse  de  glace  est  à  la  température 
A^  zéro,  toute  addition  de  chaleur  détermine  la  fusion  d'une 
P-s^rlie  de  cette  masse;  de  même  que  s'il  s'agit  d'une  masse 
d*«au  à  la  môme  température  de  zéro,  toute  soustraction  de 
cl:i  aleur  détermine  la  solidilication  ou  congélation  d'une  partie 
di-ï.  liquide.  S'il  s'agit  de  substances  qui  ne  passent  point  brus- 
q^^ dînent  à  l'état  liquide,  qui  prennent  d'abord  une  consistance 
pâ^teuse  quand  on  les  échauffe  graduellement,  elles  présentent 
1^^  phénomènes  inverses  en  passant  de  l'élat  liquide  à  l'état 
solide,  commençant  par  s'épaissir  à  mesure  qu'elles  se  refroi- 
dissent, et  n'atteignant  leur  solidification  complète  qu'au  point 
^^     elles  avaient  commencé  à  se  ramollir. 

seconde  loi  que  nous  avons  vue  présider  à  la  fusion,  est 
^S^lement  vraie  pour  la  solidification  des  liquides.  Tant  que 
^^^tela  masse  du  corps  en  train  de  se  solidifier  n'a  pas  subi  le 
cn^^ngement  d'état,  sa  température  reste  invariable,  quelque 
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intense  que  soit  la  cause  de  refroidissement  à  laquelle  ce  corps 
est  soumis.  Toute  la  chaleur  qui  avait  été  absorbée  dans  le 
passage  du  corps  à  Tétat  liquide,  et  que  nous  ayons  appelée 
chaleur  latente  de  liquidité,  redevient  libre  quand  le  passage 
inverse  se  fait,  et  sert  à  maintenir  fixe  la  température  de  la 
masse  non  encore  solidifiée. 

Un  certain  nombre  de  liquides  n'ont  pu  encore  être  con- 
gelés. Tel  est  l'alcool  absolu  :  c'est  ce  qu'exprime  notre 
tableau,  où  l'on  voit  que  la  température  de  fusion  de  ce  corps 
est  inférieure  à  — 90*.  Toutefois  Desprelz,  en  soumettant 
l'alcool  au  froid  d'un  mélange  réfrigérant  d'acide  carbonique 
solide,  d'éther  et  de  protoxyde  d'azote  liquide,  l'a  réduit  à  une 
consistance  pâteuse  assez  prononcée  pour  qu'on  pût  renverser 
le  vase  qui  le  contenait  sans  qu'il  s'écoulât  \  C'est  aussi  au 
moyen  d'un  mélange  réfrigérant  que  Braun  a  pu,  en  1759, 
congeler  le  mercure,  inconnu  auparavant  à  l'état  solide.  Ces 
expériences  furent  répétées  en  1795  à  l'Ecole  polytechnique; 
Thilorier  employa  dans  ce  but  un  mélange  d'acide  carbonique 
solide  et  d'éther.  La  congélation  du  mercure,  sous  la  seule 
influence  des  froids  atmosphériques*,  a  été  obtenue  pour  la  pre- 
mière fois  pendant  l'expédition  de  Parry  dans  les  régions 
polaires  boréales.  En  se  solidifiant,  le  mercure  cristallise  en 
octaèdres;  il  présente  la  malléabilité  et  la  ténacité  du  plomb, 
de  sorte  qu'on  a  pu  l'aplatir  sous  le  marteau  et  en  frapper  des 
médailles  au  balancier. 


§  4.    CHANGEMENTS   DE    YOLl'ME   DUS    A    LA   FUSION    OU    A   LA    SOLIDinCATIOIC. 

FORCE   EXrANSIVK    DE    LA    GLACE. 

La  fusion  des  corps  solides  et  le  phénomène  inverse  de  la 
solidification  des  liquides  sont  caractérisés  l'un  et  l'autre  par 

i.  L'alcool  absolu  vient  d*étrc  solidifié  par  M.  >Vrobleski  (avril  1885). 
2.  MM.  Barrai  et  Dixio,  dans  leur  cclôbro  ascension  aérostatique  de  1850,  ont  atteint  dam  les 
bautcs  régions  de  Fair  une  couche  dont  la  tem|>éi  aturc  était  celle  de  la  congélation  du  mercnre. 
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les  deux  mêmes  lois  de  la  fixité  du  point  auquel  s'effectuent  ces 
deux  changements  d'état,  ou  de  Tinvariabilité  de  la  température 
pendant  toute  la  durée  de  l'un  ou  de  l'autre  phénomène.  Mais 
si  la  température  de  la  fusion  et  celle  de  la  solidification  sont 
identiques  et  restent  fixes  et  invariables  pour  une  même  sub- 
stance, il  n'en  est  pas  de  même  du  volume,  qui  subit  un  brusque 
changement  dans  ce  passage  d'un  état  physique  à  un  autre. 
En  général,  c'est  une  dilatation  qui  résulte  de  la  fusion  d'un 
corps  solide,  de  sorte  que  le  liquide  qui  en  provient  a  une 
moindre  densité  que  lui.  Un  petit  nombre  de  substances  font 
exception  toutefois  à  cette  règle  ;  ce  sont  la  glace,  la  fonte  de 
fer,  le  bismuth,  l'argent,  l'antimoine,  l'acide  sulfurique  bi- 
hydraté,  et  l'alliage  formé  de  1  partie  de  plomb,  1  d'étain  et 
4  de  bismuth.  Tous  ces  corps,  en  se  liquéfiant,  se  contractent, 
et  sont  plus  denses  à  l'état  liquide  qu'à  l'état  solide.  C'est  à 
cette  propriété  que  l'on  doit  la  perfection  du  moulage  de  la 
fonte  :  coulée  liquide  dans  les  moules  creux  des  objets  à  repro- 
duire, elle  se  dilate  en  se  refroidissant  et  en  se  solidifiant,  et 
la  pression  qui  en  résulte  contre  les  parois  des  moules  oblige  le 
mclal  à  en  épouser  avec  fidélité  la  forme  dans  ses  moindres 
détails. 

La  dilatation  de  l'eau  qui  se  congèle  est  un  fait  d'observa- 
tîon  que  tout  le  monde  peut  constater;  on  voit  en  effet  les 
^/açons  flotter  pendant  l'hiver  sur  Teau  des  rivières  et  des 
fecs.  Tous  les  ans,  au  retour  du  printemps,  des  blocs  de  glace 
rf^tsichés  des  banquises  et  des  glaciers  des  régions  polaires 
vowiEt,  entraînés  par  les  courants,  se  fondre  dans  les  eaux  plus 
ch  s^  udes  des  latitudes  moins  élevées  :  il  est  vrai  que  l'eau  de 
lûer  est  plus  dense  que  l'eau  pure  dont  les  icebergs  ont  été 
foi-Knés  par  la  congélation.  Galilée  avait  déjà  fait  observer  que 
la  g^lace  était  moins  dense  que  l'eau  sur  laquelle  elle  surnage, 
et  les  académiciens  de  Florence  avaient  vérifié  par  une  expé- 
rience classique  le  fait  de  la  dilatation  de  l'eau  qui  se  congèle  : 
ayant  rempli  d'eau  une  sphère  de  cuivre  qu'ils  exposèrent  à 
uu  froid  intense,  elle  se  brisa,  bien  que  l'épaisseur  du  métal 
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fût  de  deux  tiers  de  pouce.  En  i6C7,  Huygens  fit  éclater,  eu 
deux  endroits,  un  tube  de  fer  d'un  doigt  d'épaisseur  empli 
d'eau  cl  hermétiquement  fermé  :  la  rupture  eut  Heu  après 
douze  heures  d'exposition  à  la  gelée.  Voici  comment  Pouillet 
répétait,  dans  son  cours,  cette  expérience  d'Huygens  :  «  Je 
prends  pour  cela,  dit-il,  des  tubes  de  fer  très  épais,  de  1  mètre 


Fig.  60.  —  Force  cxpant 


c  l'eau  conguléc.  Ei|iOi 


e  de  HjTgens. 


de  longueur,  de  3  centimètres  de  diamètre  intérieur,  fermés  à 
vis  aux  deux  bouts.  Après  les  avoir  remplis  d'eau,  on  les  dis- 
pose dans  une  caisse  de  bois  pen  profonde,  on  les  couvre  d'un 
mélange  réfrigérant  de  sel  et  de  glace  pilée;  bientôt  l'explosion 
se  fait  entendre,  les  tubes  qui  résisteraient  à  plusieurs  cen- 
taines d'atmosphères  sont  déchirés  dans  leur  longueur  (fig.  60). 


Fig.  61 .  —  Eipérionces  sur  la  force  expnsiïe  de  la  glace  du  major  Edward  Williams, 


On  peut  même  faire  sortir  les  cylindres  de  glace  et  montrer  que 
l'eau  n'a  été  qu'en  partie  congelée  pour  produire  une  si  forte 
pression.  »  On  connaît  aussi  les  célèbres  expériences  faites  à 
Québec  en  1784  el  en  janvier  178ô  par  le  major  d'artillerie 
Edward  Williams.  Ayant  rempli  d'eau  des  bombes  de  13  pouces 
de  diamètre,  il  les  exjtosa  à  la  basse  température  de  l'air.  Un 
bouchon  en  fer,  fortement  enfoncé  dans  le  trou  de  fusée  de  ces 
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bombes,  fui  projeté  à  une  distance  considérable,  dans  sept 
expériences  successives;  un  cylindre  de  glace  de  plusieurs 
pouces  de  longueur  sortit  chaque  fois  du  trou,  immédiatement 
après  Texplosion.  Dans  une  huitième  expérience,  la  tempéra- 
ture extérieure  s'étant  abaissée  à  24  degrés  au-dessous  de  zéro, 
la  bombe  éclata,  se  fendit  et  Ton  vit  une  lame  de  glace  en  forme 
de  nageoire  de  poisson  faire  saillie  entre  les  deux  fragments. 

MM,  Ch.  Martins  et  Chancel  ont  répété,  en  1870,  les  expé- 
riences du  major  Williams,  et  ont  calculé  la  force  qui  faisait 
éclater  les  projectiles.  Ils  opérèrent  d'abord  avec  une  bombe  de 
S2  centimètres  de  diamètre  extérieur,  épaisse  de  26  milli- 
tiièires,  qu'ils  remplirent  d'eau  k  -\-4^  ei  qu'ils  fermèrent  à 
l*aide  d'une  vis  et  d'une  rondelle  de  plomb  interposée  entre  la 
ci)urbure  de  la  bombe  et  le  rebord  de  la  vis.  Puis  ils  la  plon- 
gèrent dans  un  mélange  réfrigérant  à  — 21°.  «  Au  bout  d'une 
heure  et  demie,  disent-ils,  le  projectile  éclata  suivant  un  grand 
cercle  passant  par  l'orifice,  et  se  sépara  en  deux  fragments.  La 
couche  de  glace  était  régulière  et  d'une  épaisseur  de  10  milli- 
mètres. Le  volume  de  la  glace  s'élevait  à  814  centimètres 
cubes  ;  mais  ce  volume  de  glace  correspond  à  un  volume  d'eau 
moindre  de  n  ou  de  74  centimètres  cubes.  Or,  l'eau  se  compri- 
mant de  50  millionièmes  par  atmosphère,  nous  trouvons  que 
h  force  qui  a  fait  éclater  la  bombe  était  de  550  atmosphères, 
^n  supposant  la  glace  compressible  comme  l'eau*.  » 

D'autres  expériences  faites  sur  des  projectiles  creux  plus 
Petits  que  les  bombes  ont  donné  aux  mômes  observateurs  des 
Pi*essions  de  440  et  de  574  atmosphères.  Ils  purent  aussi,  à 
'*^ide  d'une  disposition  ingénieuse,  placer  au  centre  des 
■^nibes  un  réservoir  de  thermomètre  dont  la  tige  graduée  put 
^i^e  observée  de  loin  au  dehors  à  l'aide  de  lunettes,  et  constater 
ainsi  que  l'eau  intérieure  s'était  abaissée,  une  première  fois, 
de  10\7  à  —2^,8  et  une  seconde  fois  de  S\A  à  —  4^2;  c'est 
là  une  vérification  du  fait  que  la  pression  abaisse  le  point  de 

1.  ComfUi  rendui  de  F  Académie  des  sciences  pour  1870,  t.  I,  p.  ii50. 
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congélation  de  l'eau.  Nous  reviendrons  incessamment  sur  ce 
dernier  phénomène. 

On  constaterait  de  la  même  manière  la  force  expansive  des 
autres  liquides  qui  se  dilatent  en  se  solidifiant.  Tyndall  a 
fait  une  expérience  analogue  avec  du  bismuth  :  «  Vous  voyez, 
disail-ii  dans  une  de  ses  leçons  sur  la  Chaleur,  cette  bouteille 
de  fer,  crevée  du  goulot  jusqu'au  fond;  je  la  brise  avec  ce  mar- 
teau, et  elle  vous  apparaît  remplie  à  l'intérieur  par  un  noyau 
métallique.  Ce  métal  est  du  bismuth;  je  l'ai  versé  dans  la  bou- 
teille lorsqu'il  était  fondu,  et  j'ai  bouché  la  bouteille  avec  une 
vis.  Le  métal  s'est  refroidi,  il  s'est  solidifié,  il  s'est  dilaté,  et 
la  force  d'expansion  a  suffi  pour  faire  éclater  la  bouteille.  » 

Chacun  de  nous  a  pu  être  témoin  de  faits  qui  prouvent  Fin- 
tensilé  de  la  force  expansive  de  la  glace  ;  elle  brise  les  vases 
remplis  d'eau,  les  tuyaux  de  plomb  ou  de  fonte  des  eaux  mé- 
nagères, lorsqu'on  commet  l'imprudence  d'y  verser  de  l'eau 
par  les  fortes  gelées.  L'hiver,  quand  le  sol,  gonflé  d'humidité, 
vient  à  geler  brusquement  et  fortement,  la  dilatation  qui  en 
résulte  cause  maints  dégâts.  Les  pavés  sont  soulevés,  des  murs 
sont  ébranlés.  Les  pierres,  que  l'on  nomme  pour  cette  raison 
géliveSy  parce  qu'elles  retiennent  de  l'eau  qui  se  solidifie  dans 
les  froids,  se  désagrègent,  se  fendent.  Enfin  la  sève,  en  se  con- 
gelant dans  les  hivers  très  rigoureux,  fait  éclater  les  arbres. 

Nous  avons  vu  dans  nos  premiers  chapitres  que,  à  l'excep- 
tion d'un  corps,  l'iodure  d'argent  (qui  se  contracte  quand  sa 
température  augmente,  et  cela  à  un  point  éloigné  de  sa  fusion), 
tous  les  autres  corps  solides  ou  liquides  se  dilatent  sous  Tin- 
fluence  de  la  chaleur.  Seulement  la  dilatation  du  corps  sous  sa 
forme  liquide  suit  le  plus  souvent  une  autre  loi  que  celle  qu'il 
éprouve  sous  la  forme  solide.  Enfin  on  vient  de  voir  que,  dans 
le  passage  de  l'un  à  l'autre  état,  certaines  substances,  telles  que 
l'eau,  le  bismuth,  subissent  une  contraction  plus  ou  moins 
brusque  ;  tous  les  autres  éprouvent  au  contraire  une  dilatation. 
Mais  chez  tous  le  voisinage  du  point  de  fusion  ou  de  solidifi- 
cation est  le  siège  d'une  dation,  qui  tient  probablement 
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au  nouvel  arrangement  moléculaire  nécessité  par  le  change- 
ment d'élat.  Les  variations  du  volume,  de  part  et  d'autre  du 
point  de  fusion,  ont  été  étudiées  pour  trois  corps  par  un  phy- 
sicien allemand,  M.  Ermann  ;  on  peut  aisément  faire  com- 
prendre à  l'aide  d'une  représentation  graphique  comment  se 
comportent  les  corps  en  question,  qui  sont  l'eau,  le  phosphore  et 
l'alliage  fusible  dont  nous  avons  donné  les  proportions  (p.  165). 
En  comptant  les  températures  sur  l'axe  XX',  et  en  figurant 
le  volume  du  corps  par  une  ordonnée  ou  droite  perpendiculaire 
à  l'axe,  les  variations  de  volume  se  trouvent  représentées  par 
une  courbe  qu'on  obtient  en  joignant  par  une  ligne  continue 


Fig.  02.  - 


Courbe  de  dilatitîon  de  l'eau. 


les  sommets  de  toutes  les  ordonnées  :  tant  que  la  courbe 

s'éloigne  de   l'axe,  il  y  a  dilatation  ;   c'est  au  contraire  une 

coDlraction  si  la  courbe  se  rapproche  de  l'axe.  Les  ligures  62, 

^  et  64  donnent  trois  exemples  de  la  loi  de  variation  dans 

'^Voisinage  des  points  de  fusion,  pour  l'eau,  le  phosphore  et 

'alliage.  Elles  montrent  que,  un  peu  avant  l'approche  de  ce 

pf'int,  la  dilatation  est  représentée  par  une  ligne  droite  inclinée 

^'ase;  qu'il  en  est  de  môme  de  la  dilatation  du  corps  à. une 

•^rtaine  distance  du  point  critique.  Mais  pour  l'eau  l'inclinaison 

°^Ih.  seconde  ligne  EF  est  moindre  que  celle  de  la  première  IIA  : 

''^t  la  traduction  du  fait  connu  que  la  glace  a  un  coefficient 

**  «lilalation  plus  grand  que  l'eau.  Le  contraire  a  lieu  pour  le 

phosphore.  Pour  l'alliage  fusible,  les  deux  lignes  sont  sur  le 
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prolongement  Tune  de  l'autre,  d'où  l'on  voit  que  la  dilatation 
de  l'alliage  liquide  est  la  môme  que  celle  de  l'alliage  solide. 
Quant  à  ce  qui  se  passe  dans  le  voisinage  du  point  de  fusioD, 


-  Courbe  de  dil.ilalion  da  phosphor 


les  courbes  des  ligures  permettent  de  s'en  faire  une  idée  très 
nelle.  La  glace,  prise  au-dessous  de  0",  commence  par  se  dilater 


F)g.  64.  —  Courbe  de  dilablînn  de  l'alliage  fusible  Ennaim. 


rapidement  quand  on  l'échaufîe  ;  un  peu  avant  d'atteindre 
le  point  de  fusion,  elle  se  contracte,  et  celle  contraction  con- 
tinue, quand  l'eau  est  devenue  liquide,  jusqu'à  +4*,  qoi  e«t  le 
maximum  de  densité;  puis,  à  partir  de  ce  point,  la  dilatatkm 
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recommence,  croit  assez  i^pidemenl  d'abord,  et  finit  par  re- 
prendre une  marche  régulière,  mais  moins  rapide  que  celle  de 
la  glace  pour  des  accroissements  égaux  de  température.  Pour 
le  phosphore,  deux  lignes  droites  BA  et  EF  figurent  la  dilata- 
tion à  Tétat  solide  et  la  dilatation  à  Tétat  liquide.  Sa  marche, 
vers  le  point  de  fusion,  n*a  pu  être  déterminée.  Enfin,  pour 
Talliage  fusible,  on  voit  qu'une  courbe  analogue  à  celte  de 
Teau  raccorde  les  deux  lignes  droites  entre  les  températures 
de  45*,7  et  de  KXf  :  il  y  a  rapide  contraction  depuis  45*,7  jus- 
qu'à 68*, 7;  le  volume  se  dilate  de  ce  point  jusqu'à  94*,  tempé- 
rature de  la  fusion,  et  ensuite  jusqu'à  lOO*.  A  ce  point  la  dila- 
tation reprend  la  même  valeur  qu'à  l'état  solide. 

liCS  causes  de  ces  variations  singulières  sont  inconnues; 
mais  on  s'accorde  à  les  attribuer  aux  changements  de  structure 
moléculaire  qui  précèdent  et  accompagnent  le  changement 
d'état.  Dans  trois  corps  simples,  trois  métalloïdes,  le  soufre, 
le  sélénium,  le  phosphore,  les  particularités  relatives  à  ces 
modifications  de  structure  sont  si  romarquables,  que  nous  ne 
\H>uvons  nous  dispenser  de  les  décrire  avec  quelques  détails. 


^  5.    ÉTATS   AIXOTROriQCES   DU    SOUFRE,    DU   SÉLÉMUM    ET    DC   FBOSPHORE. 

Le  point  de  fusion  du  soufre  est  il5%  comme  on  peut  le 

*'oir  dans  notre  précédent  tableau.  Si  l'on  échauffe  peu  à  peu 

^«    soufre  solide  dans  un  matras  jusqu'à  cette  température,  on 

'c  Verra  devenir  liquide  (fig.  65)  en  conservant  sa  couleur  jaune, 

^*  sa  fluidité  sera  alors  comparable  à  celle  d'une  huile  grasse. 

^^   projetant  dans  l'eau  froide  une  portion  du  soufre  liquide  à 

^tl^  température  de  fusion,  ou  à  une  température  un  peu  su- 

périicure,  il  se  solidifiera  en  fragments  globulaires,  très  friables, 

wpw^nant  l'aspect  ordinaire  du  soufre  jaune.  Mais  si  l'on  con- 

Unvtfî  de  chauffer  le  matras,  on  verra,  vers  150*,  le  liquide, 

dont  la  couleur  est  devenue  jaune  foncé,  s'épaissir;  la  viscosité 

\ra  en  croissant  avec  la  température  et  sa  couleur  passera 
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ilu  ruuge  au  rouge  brun.  Vers  250^,  cette  consistance  pileuse 
alteinl  son  maximum,  et  l'un  peut  renverser  le  rase  qui  le 
conlieiil,  sans  qu'une  goutte  s'en  écbappe.  Refroidi  alors  bms- 
queiDcnt  dans  l'eau,  il  reste  mou  et  transparent.  Le  sovfre  mou 
(c'est  le  nom  qu'on  lui  donne  alors),  chauffé  au-dessus  de  330*, 
devient  peu  à  peu  moins  visqueux,  en  consentant  sa  même 
couleur  bruu-rougeàtre  ;  à  550*  ou  540*.  il  est  redevenu  beau- 
coup plus  liquide,  comme  s'il  avait  subi  une  seconde  fusion. 

Le  sélénium,  dont  nous  avons  eu  l'occasion  d'indiquer  les 
propriétés  électriques  en  décrivant  te  pholophone',  se  présente, 
comme  le  soufre,  sous  des  états  physiqius  diiTérents  :  on  en 
compte  jusqu'à  quatre  :  le  sélénium  noir,  le  sélénium  rottge 
cristallisé,  le  sélénium  rouge  amorphe  ou  vitreux,  insoluble 
dans  le  sulfure  de  carbone,  et  enûn  le 
sélénium  rouge  amorphe  et  soluble  dans 
le  sulfure  de  carbone.  En  chauffaol  le 
sélénium  vitreux  au-dessus  de  10(f,  il 
devient  pâteux  et  semblable  à  de  la  cire 
à  cacheter  en  fusion.  Il  est  alors,  selon 
Milscherlich,  identique  avec  le  sélénium 
noir,  dont  nous  avons  vu  que  le  point  de 
fusion  est  217',  et  que,  dans  son  état 
pâteiLv,  on  peut  étirer  en  fils  qui  sont 
d'un  rouge  rubis  par  transparence. 

Le  phosphore  ordinaire,  nous  PaTons 
vu,  a  son  point  de  fusion  à  44*  environ. 
(llifiuiTé  i\  70*  et  refroidi  brusquement,  il  se  transforme  eu 
NUI!  niiisHc'  opaque  noire  qui,  par  une  fusion  nouvelle  et  un 
b:rit  M'hoidissement,  reproduit  le  phosphore  ordinaire.  I<e 
phdhpiiorf!  noir  est  plus  mou  que  l'autre.  Mais  la  forme  la 
plus  iiit/ti'ciHsante  du  ce  métalloïde  est  celle  qui  est  connue 
sous  II!  nom  do  phosphore  rouge  ou  amorphe.  Schraetter  a 
montré  qu'il  se  forme  sous  l'action  prolongée  d'une  tempéra- 


Vig.  ns.  —  Fu«iuii  du  Murn'. 


1.  Voir  le  tome  III  du  JIurde  riii»4VE.  clup.  nii  de  la  3*  partie. 
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ture  de  250*  sur  le  phosphore  ordinaire.- La  substance  obtenue 
par  ce  procédé  forme  des  masses  compactes,  ayant  l'aspect  de 
rhématite,  à  cassure  conchoïde  et  brillante,  ou  bien  une 
poudre  rouge-carmin.  Au-dessus  de  250\  le  phosphore  rouge 
fond,  et  à  260*  il  se  transforme  h  nouveau  en  phosphore  ordi- 
naire. Les  propriétés  de  ces  deux  étals  singuliers  d'une  même 
substance  sont  si  différentes,  qu'on  dirait  deux  corps  simples 
distincts.  Couleur,  structure  moléculaire,  densité,  chaleur 
spécifique,  solubilité,  odeur,  infiammabilité,  altérabilité  à 
l'air,  action  sur  les  organes,  tout  diffère  de  l'un  à  l'autre.  En 
voici  le  tableau,  d'après  M.  Cahours  : 


PHOSPHORE    ORDINAIRE. 

Incolore. 

Cristallisable. 

Densité  variant  entre  i,82  et  J,84. 

Chaleur  spécifique  =0,1887. 

Très  solublc  dans  le  sulfure  de  car- 
bone, soluble  dans  les  huiles  grasses 
et  volatiles. 

Immédiatement  altérable  à  Tair  et 
phosphorescent. 

Inflammable  vers  CO^. 

Bout  à  2W. 


Se  combine  avec  le  soufre  vers  la 
température  de  fusion  de  ce  corps,  avec 
explosion. 

Odeur  particulière  et  caractéristique. 

Très  délétère. 


PHOSPHORE    ROOGE. 

Houge  écarlale. 

Amorphe. 

Densité  sensiblement  égale  à  2. 

Chaleur  spécifique  ==  0,1668. 

Insoluble  dans  le  sulfure  de  carbone, 
les  huiles  essentielles  et  les  huiles 
grasses. 

A  peine  altérable  à  l'air  et  non  phos- 
phorescent. 

Inflammable  au-dessus  de  250^. 

ChaulTé  vers  260^  dans  le  vide  ou 
dans  un  gaz  inerte,  repasse  à  l'état  de 
phosphore  ordinaire. 

Se  combine  avec  le  soufre  à  -f-  230*. 


Inodore. 
Non  délétère. 


On  a  donné  le  nom  d'allotropie  au  phénomène  de  transfor- 
mation que  subissent  les  corps  dont  nous  venons  de  parler, 
admettant  ainsi  que,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  leurs  molé- 
cules ou  mieux  leurs  atomes  constituants  se  groupent  d'une 
façon  tout  à  fait  différente  à  certains  degrés  de  température. 


CHAPITRE   VII 

CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES  CORPS  —  SURFUSION 
DISSOLUTION  —  SURSATURATION 


g  I.  INFLUENCES  DIVERSES  SUR  LES  TEMPÉRATURES  DE  FUSION  DES  SOLIDES. 

Ou  a  vu  ([uc  les  solides  susceptibles  de  passer  brusquement 
à  Tétai  licjuide  sous  raclion  de  la  chaleur  ont  un  point  de 
fusion  lixe,  et  tellement  différent  d'un  corps  à  Taulre,  qu'il 
peut  servir  à  caractériser  chaque  espèce  de  substance.  Cette 
température  fixe  de  fusion  est  aussi  généralement  celle  du 
retour  a  l'état  solide,  de  la  solidification  ou  œiujélation. 

dépendant  ce  n'est  pas  là  une  loi  absolue,  et  le  point  de 
fusion  ou  de  solidification  peut  varier  sous  l'influence  de 
circonstances  exceptionnelles.  La  pression  extérieure  est  une 
de  ces  causes  de  variation,  mais  il  faut  qu'elle  ait  une  intensité 
considérable  pour  amener  un  changement  sensible,  bien 
qu'assez  faible,  dans  les  températures  de  fusion.  Pour  les  corps 
qui  se  dilatent  en  passant  de  l'état  solide  à  l'état  liquide,  c'est- 
à-dire  dont  les  molécules  s'écartent  par  le  fait  du  changement 
d'état,  une  augmentation  de  pression  est  un  obstacle  qui  con- 
trarie l'action  de  la  chaleur  :  la  température  de  fusion  de  ces 
corps  doit  donc,  sous  cette  influence,  être  plus  élevée.  Le 
contraire  doit  avoir  lieu  s'il  s'agit  de  corps  qui,  comme  la 
glace,  s(»  contractent  en  se  liquéfiant.  Des  expériences  dues  à 
Ruiiseii  et  à  AV.  Thomson  ont  confirmé  ces  prévisions  toutes 
théoriques. 
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Le  premier  de  ces  pliysiciens  employait  un  tube  double- 
ment recourbé,  fermé  à  ses  deux  extrémités,  rempli  de 
mercure  de  b  en  f.  L'espace  ef  était  occupé  par  la  substance 
à  étudier,  du  spermacetl  ou  blanc  de  baleine,  par  exemple. 
L'espace  ab  contenait  de  l'air.  En  chauffant  dans  un  bain  la 
partie  inférieure  de  cet  appareil,  la  dilatation  du  mercure 
comprimait  l'air  et  celte  augmentation  de  pression  intérieure 
réagissait  sur  le  blanc  de  baleine.  On  notait,  au  moment  où 
ce  dernier  entrait  en  fusion,  ta  pression  du  manomètre  ab  et 


U 


"g-  fie. — InOuencedela  près. 
*■<*»  Mir  le  point  de  Tugion. 
appareil  BuoseD. 


Fig.  B7.  —  Appareil  île  W.  TbomwD  pour  mesurer 
l'inlluencc  de  U  pression  sur  le  point  de  fusion 


«  température  du  bain.  Bunsen  trouva  ainsi  que  le  point  de 
fosion  du  blanc  de  baleine,  qui  est  de  47\7  sous  la  pression 
°^  -i  atmosphère,  atteint  49*,7  quand  la  pression  est  de 
^  atmosphères,  et  5(f,Q  pour  une  pression  de  156  atmos- 
phèr-es  :  l'élévation  est  à  peu  près  proportionnelle  à  l'accrois- 
^''•«int  de  pression.  Trois  expériences  sur  la  paraffine  ont 
''Oftxaéà  Bunsen,  pour  1  atmosphère  46*, 3;  pour  85  almos- 
P"^*~cs,48',9;  pour  100  atmosphères,  49*,9;  ici  la  proporlion- 
***"  *^  n'existe  plus. 

L-^  Ggure  67  montre  la  disposition  imaginée  parW. Thomson 
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pour  conslaler  rinfluence  de  la  pression  sur  la  fusion  de  la 
glace.  Un  cylindre  en  verre,  fermé  en  haut  el  en  bas  par  des 
viroles  de  cuivre  AB,  renferme  des  fragments  de  glace  qu'un 
disque  de  plomb  maintient  dans  la  moitié  inférieure,  et  de 
Teau  dislillée  jusqu'au  sommet.  Le  couvercle  supérieur  donne 
passage  à  un  bouchon  ou  piston  métallique  a  qu'on  peut  pres- 
ser à  volonté  à  Taide  d'une  clef  à  vis  V.  La  pression  exercée 
se  mesure  à  l'aide  d'un  manomètre  à  air  comprimé  M,  et  la 
température  par  un  thermomètre  T  dont  le  réservoir  et  la  tige 
sont  protégés  contre  la  pression  par  une  enveloppe  résistante 
de  verre.  Comme  le  cylindre  renferme  toujours  en  même 
temps  de  la  glace  et  de  l'eau  en  contact,  le  thermomètre  est 
regardé  comme  indiquant  la  température  de  la  fusion  à  tous 
les  instants  de  l'expérience.  Voici  quelques  nombres  obtenus 
par  l'expérimentalour  : 

I       aliiiospluTo 0«,(MM) 

H        —      —  o^()l9 

Hi,8  —  —  0',h2î) 

Ainsi  la  température   de    fusion   de  la   glace   s'abaisse   a 
mesure  que  la  pression  augmente. 

On  constate  d'ailleurs  le  fait,  sans  aucune  mesure,  grâce  à 
une  expérience  ingénieuse  due  à  iMousson.  La  ligure  08  repré- 
sente un  tube  d'acier  très  épiiis  et  très  résistant,  fermé  à  sa  par- 
tie inférieuie  par  un  bouchon  à  vis,  à  sa  partie  supérieure  par 
une  vis  d'acier  de  plus  grande  longueur,  dont  la  ttHe  porte  un 
levier  à  l'aide  duquel  on  peut  la  tourner  el  exerci^r  une  pres- 
sion. On  emplit  le  tube  d'eau  et,  avant  de  le  refermer,  on  y 
introduit  un  fragment  de  métal.  En  retournant  le  tube  de 
sorte  que  le  bouchon  occupe  la  partie  supérieure,  le  mor- 
ceau de  métal  tombera  au  fond  du  tube,  reposant  par  consé- 
quent sur  la  pointe  de  la  longue  vis  d'acier.  Dans  cet  état,  on 
entoure  l'appareil  d'un  mélange  réfrigérant  qui  congèle  Teâu 
intérieure.  Quand  l'eau  est  solidifiée,  en  retournant  l'appareil 
dans  la  position  de  la  figure,  il  est  clair  que  le  morceau  de 
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métal  est  alors  maintenu  par  la  glaue  au  contact  de  la  pointe 
de  la  vis.  C'est  alors  qu'en  manœuvrant  le  levier  on  exerce 
une  pression  sur  le  cylindre  de  glace,  et  cette  pression  peut 
s'élever  à  plusieurs  milliers  d'atmosphères.  Cela  fait,  si  l'on 
débouche  le  cylindre,  on  trouve  le  métal  en 
contact  avec  le  bouchon,  comme  s'il  eût  tra- 
versé la  glace.  Pour  expliquer  ce  changement 
de  position,  on  est  obligé  d'admettre  que  la 
pression  a  fait  fondre  la  glace  et  permis  au 
métal  de  traverser  l'eau  de  fusion  ;  puis  que, 
Ja  pression  cessant,  celle-ci  a  repris  comme  pig.  as.-Eipérii 
auparavant  l'état  solide  sous  l'influence  de  la       de  Mousson  sur  l'a- 

*  baisscment  du  point 

Jmssc  température  du  milieu  oiî  l'appareil  était       defusiondeUgiace. 
plongé. 

Citons  encore  à  l'appui  du  même  fait  les  expériences  intéres- 
f  antes  dues  à  H.  Boussingault  et  effectuées  pendant  l'hiver 
«le  1870-1871  à  l'aide  d'un  canon  d'acier,  fondu  et  forgé,  de 
^46  centimètres  de  longueur,  de  13  millimètres  de  diamètre 
întérienret  de  8  millimètres  d'épaisseur.  Ce  cylindre  était  foré 
Jusqu'à  une  profondeur  de  24  centimètres;  ta  partie  pleine 
avait  une  forme  hexagonale  qui  permettait  de  la  saisir  dans  la 
mâchoire  d'un  étau.  Le  haut  du  canon,  à  partir  de  l'ouverture, 
portait  un  pas  de  vis  sur  lequel  s'ajustait,  comme  un  écrou, 
ixne  pièce  d'acier  évidée,  au  fond  de  laquelle,  pour  assurer  la 
fermeture,  on  plaçait  une  forte  rondelle  de  plomb.  Une  bille 
d'acier,  introduite  dans  le  canon,  indiquait,  par  sa  mobilité 
ou  son  immobilité,  si  l'eau  du  tube  était  ou  non  congelée. 
&posé  successivement,  dans  le  courant  de  décembre  et  de 
janvier,  à  des  températures  extérieures  qui  varièrent  de  —  10* 

^ 24*,  l'eau  contenue  dans  le  canon  resta  constamment 

''îtiide,  ainsi  que  le  tintement  métallique  produit  par  la  chute 
"*  la  bille  d'acier  sur  le  fond  permit  de  s'en  assurer.  Mais 
ans  sitôt  que  le  couvercle  du  canon  fut  dévissé  et  la  pression 
BUf  primée,  la  congélation  se  fit  instantanément.  «  En  chauf- 
lant.  alors  le  canon  de  manière  à  détruire  l'adhérence,  l'on  en 

n.  83 
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retira  un  cylindre  de  glace  d'une  grande  transparence.  Dans 
Taxe  de  ce  cylindre,  il  y  avait  une  rangée  de  très  petites  bulles 
d'air.  » 


g  2.    PHÉNOMÈNES   DE    SURFUSION. 

Les  expériences  décrites  dans  le  paragraphe  qui  précède 
prouvent  qu'il  est  possible,  dans  certaines  circonstances, 
d'abaisser  la  température  d'un  liquide  au-dessous  du  point  de 
solidification  ou  de  congélation,  sans  que  la  solidification  ait 
lieu.  On  nomme  sur  fusion  ce  phénomène,  qui  est  susceptible 
de  se  produire  dans  des  conditions  variées. 

Fahrenheit  et  Blagden  sont  les  premiers  physiciens  qui  aient 
appelé  l'attention  sur  ces  faits.  En  i724,  Fahrenheit,  ayant 
empli  d'eau  un  ballon  de  verre  à  col  effilé  et  empêché  le  contact 
de  l'air  avec  le  liquide  en  fermant  le  tube  à  la  lampe,  put 
maintenir  le  ballon  à  plusieurs  degrés  au-dessous  de  zéro 
sans  que  l'eau  fût  congelée.  Ayant  brisé  la  pointe  effilée,  l'air 
put  rentrer,  et  la  solidification  se  fit  instantanément,  effet 
qu'il  attribua  au  contact  de  l'air.  Cependant,  une  seconde  fois, 
transportant  un  ballon  semblable,  fermé,  contenant  de  l'eau 
liquide  au-dessous  de  zéro,  il  fit  un  faux  pas  qui  secoua  le 
ballon,  et  l'eau  se  congela  subitement  comme  dans  la  première 
expérience.  Ainsi  le  repos  parfait  du  liquide  parait  être  une 
autre  condition  du  phénomène.  Pour  que  la  surfusion  se  pro- 
duise, il  faut  que  le  liquide  soit  refroidi  lentement,  protégé  du 
contact  de  l'air,  par  exemple  à  l'aide  d'une  couche  d'huile 
répandue  à  sa  surface,  soustrait  à  toute  agitation  brusque,  ce 
qui  est  plus  aisé  si  on  l'enferme  dans  de  petits  vases,  des 
tubes  de  faible  diamètre.  On  abaisse  ainsi  la  température  de 
l'eau  jusqu'à  — 12\  Despretz,  en  se  servant  de  tubes  thermo- 
métriques, conslala  que  l'eau  pouvait  descendre  jusqu'à  — 20* 
sans  se  congeler.  On  sait  qu'elle  se  dilate  de  —  4*  à  0*;  or, 
en  se  refroidissant  de  0^  à  — 20*,   son   volume  continue  à 
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augmenter.  Mais  lorsqu'elle  se  solidifie,  l'expansion  brusque 
du  Yolume  brise  le  tube  qui  la  contient. 

Un  fait  important  ressort  des  expériences  effectuées  jusqu'ici 
sur  la  surfusiou  :  c'est  que,  quel  que  soit  l'abaissement  de  la 
température  du  liquide  au-dessous  de  son  point  ordinaire  de 
solidification,  quand  celle-ci  vienl  à  se  produire,  aussitôt  la 
température  de  toute  la  masse  solidifiée  remonte  au  point 
fixe.  Ainsi  l'eau  refroidie  par  Gay-Lussac  et  par  Despretz 
jusqu'à  —  12*  et  —  20*  revient  aussitôt  à  zéro  dès  qu'elle  se 
solidifie.  Cette  augmentation  subite  de  la  température  ne  peut 
être  attribuée  qu'à  l'action  de  la  chaleur  latente  de  liquidité, 
laquelle  se  dégage  aussitôt  que  commence  la  congélation,  et 
devient  sensible  en  échauffant  jusqu'au  point  normal  de  soli- 
dification les  parties  encore  liquides,  que  celte  addition  de 
chaleur  n'empêche  point  de  se  congeler. 

On  doit  à  M.  L.  Dufour  des  études  intéressantes  du  phéno- 
mène de  la  surfusion,  faites  par  une  méthode  qui  a  permis  à 
ce  savant  de  mieux  spécifier  les  conditions  de  sa  production. 
«  En  isolant,  dit-il,  l'eau  de  tout  contact  solide,  en  plaçant 
ce  fluide  dans  un  milieu  qui  ait  la  même  densité  et  qui  ne 
forme  pas  de  mélanges  aqueux,  j'ai  pu  obtenir  beaucoup  plus 
sûrement  le  retard  de  la  congélation.  L'eau,  dans  un  mélange 
en  proportions  convenables  de  chloroforme  et  d'huile,  prend 
la  forme  de  sphères  parfaites  et  se  maintient  en  équilibre  dans 
l'intérieur  du  mélange.  Si  l'on  refroidit  ce  mélange,  on  re- 
marque que  l'eau  dans  cet  état  globulaire  et  dans  cet  isolement 
de  tout  solide,  ne  gèle  presque  jamais  à  0*;  sa  température 
s'abaisse  à  — 6*,  — 10*,  etc.,  avant  que  le  changement  d'état 
ait  lieu.  Des  globules  ont  même  élé  amenés  ainsi,  encore 
liquides,  à  20^  au-dessous  de  zéro. 

«  Il  s'agit  ici  d'eau  ordinaire,  ni  distillée  ni  même  bouillie. 
L'huile  qui,  après  divers  essais,  a  paru  le  mieux  convenir  pour 
ces  refroidissements  assez  considérables,  est  l'huile  d'amandes 
douces.  » 

M.  Dufour  a  trouvé  que,  dans  ces  conditions,  l'état  liquide 
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présente  une  remarquable  stabilité.  Des  globules  de  5  à  6  mil- 
limètres de  diamètre  ont  pu  être  agités,  déformés  sans  que  la 
solidification  se  produise;  on  pouvait  même  y  introduire,  par 
des  températures  de  — 10%  des  corps  étrangers,  des  cristaux 
salins.  Mais,  au  contraire,  l'introduction  d'un  fragment  de 
glace  provoquait  toujours  et  instantanément  la  congélation. 
L'étincelle  d'une  bouteille  de  Leyde,  le  passage  d'un  courant 
électrique  ont  été  impuissants  à  produire  le  changement  d'état, 
mais  la  décharge  d'une  machine  de  RuhmkorfT  le  provoquait 
toujours. 

La  même  méthode  a  permis  à  M.  Dufour  de  constater  le  phé- 
nomène de  la  surfusion  avec  le  soufre,  le  phosphore,  la  naph- 
taline. Des  globules  de  soufre  en  suspension  dans  une  disso- 
lution de  chlorure  de  zinc,  ont  été  refroidis  au-dessous  de 
115%  jusqu'à  50%  sans  cesser  d'être  liquides  ;  des  gouttes  de 
phosphore  ont  été  maintenues  liquides  jusqu'à  0*.  La  naphta- 
line, qui  se  solidifie  à  79%  a  été  conservée  liquide  dans  Teau 
jusqu'à  55^  Dans  ces  diverses  expériences,  comme  on  vient  de 
le  dire  pour  l'eau,  la  solidification  se  fait  instantanément  si 
l'on  introduit  dans  le  liquide  un  fragment  solide  de  la  substance 
en  expérience. 

Le  phénomène  de  la  surfusion  a  été  l'objet  de  recherches 
nouvelles  de  la  part  de  M.  Cernez.  Ce  savant  a  constaté, 
comme  M.  Dufour,  que  la  solidification  du  liquide  se  fait  instan- 
tanément par  l'introduction  d'une  très  petite  quantité  de  la 
matière  à  l'état  solide  ou  pulvérulent;  il  a  fait  voir  en  outre 
que  le  contact  d'une  parcelle  solide  d'un  corps  isomorphe  ou 
même  le  simple  frottement  de  deux  corps  solides  au  sein  du 
liquide  produisaient  le  même  effet. 

On  a  vu  plus  haut  que,  pour  être  amené  à  l'état  de  surfusion, 
un  liquide  doit  être,  autant  que  possible,  soustrait  à  toute  cause 
d'agitation.  Cependant  le  mouvement  des  masses  liquides  pa- 
rait, au  contraire,  favoriser  l'abaissement  de  la  température 
au-dessous  du  point  de  leur  fusion ,  comme  on  le  voit  par 
l'exemple  de  l'eau  des  rivières  et  des  fleuves  qui  ne  se  con- 
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gèlent  que  lorsque  la  température  de  Tair  extérieur  s'est 
abaissée  notablement  au-dessous  de  zéro.  11  esl  vrai  qu'il 
s'agit  là  d'un  mouvement  de  masse,  tandis  que,  dans  l'exemple 
de  la  solidification  qui  serait  produite  par  une  agitation 
brusque,  il  s'agit  d'un  mouvement  des  molécules  au  sein  du 
liquide. 

§  5.    LIQUEFACTION    PAR    VOIE   DE    DISSOLUTION.    —    SOLUTIONS    SATURÉES 

ET    SURSATURÉES. 

Le  passage  d'un  corps  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  ne  se 
fait  pas  seulement  par  voie  de  fusion,  ou  par  l'action  directe 
de  la  chaleur  portée  à  une  température  déterminée  ;  il  peut 
s'opérer  aussi  par  voie  de  dissolution.  On  entend  })ar  là,  d'une 
manière  générale,  l'acte  par  lequel  un  liquide  forme,  avec  un 
autre  corps  solide,  liquide  ou  gazeux,  un  nouveau  liquide 
homogène.  Nous  n'avons  à  nous  occuper  ici  que  de  la  disso- 
lution des  solides,  en  faisant  abslraclion  d'ailleurs  du  côté 
chimique  du  phénomène. 

L'examen  le  plus  simple  et  le  plus  familier  de  la  dissolution 
d'un  solide  est  celui  d'un  morceau  de  sucre  ou  de  sel  com- 
mun, qu'on  met  dans  une  certaine  quantité  d'eau.  Au  bout  de 
peu  de  temps,  le  sucre  ou  le  sel  ne  se  distingue  plus  du  reste  du 
liquide.  En  l'agitant  pour  que  le  mélange  soit  complet,  on  a 
pour  résultat  un  nouveau  liquide  homogène,  de  l'eau  sucrée 
ou  de  l'eau  salée.  L'exemple  que  nous  venons  de  prendre  est 
celui  d'une  dissolution  d'ordre  purement  physique,  ou  une 
dissolution  simple  ;  mais  le  phis  souvent  une  action  chimique, 
une  combinaison,  intervient  dans  le  phénomène.  Par  exemple, 
en  dissolvant  l'acide  sulfurique  anhydre,  l'eau  réagit  chimi- 
quement sur  ce  corps,  et  forme  en  réalité  avec  lui  un  nouveau 
composé,  et  non  une  simple  dissolution  :  il  s'est  fait  un  nou- 
veau groupement  de  molécules  entre  les  deux  corps  en  pré- 
sence. Le  dégagement  de  chaleur  qui  se  produit  alors  montre 
bien  l'énergie  de  la  réaction. 
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En  général,  Tacte  de  la  dissolution  entraine  une  absorption 
de  chaleur,  et,  sous  ce  rapport,  le  phénomène  a  de  I'anal(^e 
avec  celui  de  la  fusion.  Nous  verrons  plus  tard  que  rabaisse- 
ment de  température  qui  résulte  de  la  dissolution,  est  utilisé 
pour  produire  un  froid  artificiel  dont  le  degré  dépend  de  la 
nature  des  corps  qu'on  mélange,  de  leur  proportion,  et  de  leur 
température  initiale.  Voici  quelques  nombres  qui  permettront 
de  juger  de  ces  diverses  influences  ;  nous  les  empruntons  au 
Dictionnaire  de  chimie  (art.  Dissolution)  de  Wurtz,  qui  les  cite 
d'après  les  déterminations  de  Rûdorff  : 


Quanlitc 

Abaissement 

mélangée  avec 

Température 

Tempënture 

de 

Sels  dissous. 

100  p.  d'eau. 

initiale. 

finale. 

lempéralare. 

Alun  cristallisé 

i4 

-t- 10»,8 

+  9«,4 

i«,4 

Chlorure  de  sodium 

36 

I2«,6 

io»a 

2,'S 

Sulfate  de  sodium  cristallisé. 

.      20 

12»,5 

5»,  7 

6»,8 

Chlorure  de  potassium  .  .  . 

50 

13»,  2 

0»,6 

12»,6 

Azotate  de  sodium  .... 

.      75 

15»,2 

—  5»,3 

18«,5 

lodure  de  potassium  .... 

.     140 

10»,8 

—  H»,7 

22«,5 

Azotate  d  ammonium.    .  . 

60 

15»,6 

—  d3»,6 

27»,2 

Suifocyanate  de  potassium. 

.     150 

i(y>,% 

— 23»,7 

34«,5 

Tous  les  corps  ne  se  dissolvent  pas  également  ou  en  mêmes 
proportions  dans  les  mêmes  liquides.  L'eau  dissout  la  plupart 
des  sels  métalliques  ;  et  certains  sels,  comme  Tacide  acétique 
et  l'acide  formique,  s'y  mêlent  en  toutes  proportions.  Les  corps 
gras,  insolubles  dans  l'eau,  se  dissolvent  dans  l'éther,  dans  les 
carbures  ou  les  huiles. 

Un  poids  donné  du  liquide  dissolvant  n'est  ordinairement 
capable  de  dissoudre  qu'une  quantité  limitée  du  corps.  A  ce 
point  précis,  on  dit  qu'il  est  saturé.  Mais  ce  point  de  saturation 
dépend  de  la  température,  et  la  quantité  maximum  de  la  sub- 
stance dissoute  va  généralement  en  croissant  avec  la  tempéra- 
ture, et  quelquefois  proportionnellement  à  celle-ci.  Mais  il 
n'en  est  ainsi  que  si  le  solide  ne  contracte  aucune  union  chi- 
mique avec  le  dissolvant.  Gay-Lussac  a  représenté  par  des 
courbes  la  solubilité  d'un  certain  nombre  de  sels  et  les  rela- 
tions de  celte  solubilité  avec  la  température.  La  figure    69 
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donne  un  certain  nombre  de  ces  courbes,  qui  permetlent  de 
trouver  aisément  quelle  quantité  de  chaque  sel  se  dissout  dans 
100  parties  d'eau,  à  une  température  quelconque  comprise 
entre  0"  et  120*.  Les  températures  sont  indiquées  par  les 
abscisses  des  courbes,  tandis  que  les  ordonnées  figurent  les 
proportions  du  sel  dissous.  Un  simple  coup  d'œil  jeté  sur  ce 
tableau  graphique  permet  de  reconnaître  la  loi  suivie  par  la 
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Fig.  69.  —  Couriiei  de  solubilité  de  certains  sels,  d'après  Gay-Lussic. 

8<JubilLté  de  chaque  substance.  C'est  ainsi  que  la  solubilité  des 
chlorures  de  potassium  et  de  baryum  et  du  sulfate  de  zinc,  qui 
Mt  représentée  par  des  lignes  droites,  est  proportionnelle  à  la 
'^Wpérature  ;  celle  des  azotates  de  potasse,  de  baryte,  de  soude, 
qui  tournent  la  convexité  de  leurs  courbes  vers  les  abscisses, 
crott  plus  rapidement  que  la  température.  Le  chlorure  de 
soaium  est  représenté  par  une  ligne  droite  presque  horizontale, 
**qni  indique  que  sa  solubilitS  est  presque  indépendante  de  la 
lempéralure. 
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Plusieurs  courbes  s*élèvent  trop  rapidement  pour  qu^elles 
aient  pu  «Hrc  figurées  dans  le  tableau  par  une  ligne  uniqae  : 
telles  sont  celles  des  azotates  de  soude  et  de  potasse  et  du 
sulfate  de  soude  cristallisé;  elles  sont  divisées  en  fragments 
qu*on  supposera  réunis,  en  prolongeant  le  tableau  verticale- 
ment. Cela  tient  à  la  grande  solubilité  de  ces  sels.  Ije  dernier 
offre  une  particularité  intéressante  :  sa  solubilité  va  en  crois- 
sant avec  la  température,  mais  seulement  jusr{u*à  33*;  elle  est 
représentée  jusr|ue-là  par  les  fragments  FK^,  DE,  FG  et  HI  et  la 
position  du  point  I  marque  une  proportion  de  327  pour  iOO 
du  sulfate  de  soude  dissous.  Alors,  la  temfiérature  continuant 
de  croître,  la  solubilité  du  sel  diminue;  elle  est  figurée  dans  ce 
cas  par  les  aiurbes  IK  et  LM;  le  point  M  correspondant  à  la 
température  de  105*  a  une  ordonnée  égale  à  10,  ce  qui  montre 
qu'alors  la  solubilité  n*est]ias  plus  grande  qu'à  0*. 

Nous  avons  dit  plus  haut  qu'une  solution  ne  pouvait  con- 
tenir qu'une  proportion  donnée  d'un  corps  pour  chaque  tem- 
(lérature.  Alors  elle  est  saturée.  Si  on  élève  la  température,  en 
général  cet  état  de  saturation  disparaît,  le  liquide  devenant 
susceptible  de  dissoudre  une  nouvelle  quantité  du  corps.  Mais 
qu'arrive-l-il  lors(|u'on  laisse  refroidir  la  solution  saturée  au- 
dessous  du  point  de  saturation?  Dans  ce  cas,  il  peut  se  pré- 
senter deux  alternatives  diiTérentes,  tout  comme  dans  le  cas 
d'un  liquide  refroidi  au-ijessous  du  point  de  fusion.  Ou  bien, 
l'excès  de  sel  dissous  se  dépose  sous  forme  de  cristaux,  soit  à 
la  surface  de  la  dissolution,  soit  à  rinlérieur  contre  les  parois 
du  vase  qui  la  renferme,  aux  (loints  où  ces  parois  offrent  des 
aspérités;  c'est  ce  qui  arrive  quand  le  refroidissement  se  fait 
lentement.  Ce  retour  a  l'état  solidr  par  voie  de  cristallisation 
correspond  à  la  solidification  d'un  liquide  amené  au-dessous 
du  point  d<;  fusion.  Ou  bien,  la  solution  soumise  au  refroidis- 
sement resie  claire  et  limpide,  sans  qu'il  y  ail  formation  de 
cristaux,  et  sa  tempéi*ature  peut  être  abaissée  ainsi  bien  au- 
dessous  du  point  de  saturation. *0n  dit  alors  qu'elle  est  sur^ 
saturée. 
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La  sursaturation  correspond  au  phénomène  de  la  surfusion 
et  se  produit  dans  des  circonstances  analogues,  c'est-à-dire 
lorsque  la  solution  est  à  l'abri  de  l'air,  de  l'agitation,  et  surtout 
à  la  condition  qu'on  n'y  laisse  tomber  aucune  parcelle  solide 
du  corps  dissous  ou  d'un  corps  isomorphe.  On  la  Fait  donc 
cesser  brusquement  par  la  projection  d'un  tel  fragment;  alors 
la  cristallisation  se  produit  spontanément,  et  il  arrive,  comme 
pour  la  surfusion,  que  la  température  remonte  précisément 
an  point  correspondant  à  la  saturation. 


Fig.  70.  —  Procédé  pour  obtenir  une  solulion  sursaturée. 

Pour  obtenir  aisément  une  solution  sursaturée,  on  procède 
«omme  l'indique  la  disposition  de  la  figure  70.  Un  tube  ter- 
miné par  une  partie  très  effilée  contient  une  dissolution  con- 
centrée, de  sulfate  de  soude  par  exemple,  qu'on  a  eu  soin 
^'introduire  à  une  température  élevée  ;  on  chaufîe  le  tube  à 
l'aide  d'une  lampe  à  alcool.  Jusqu'à  ce  que  le  liquide  entre  en 
^bullition  (vers  103*),  la  vapeur  chasse  l'air,  et  l'on  ferme 
alors  le  tube  à  la  lampe.  Si  l'on  laisse  refroidir  lentement  la 
solution  ainsi  obtenue  au-dessous  du  point  de  saturation,  elle 
veste  claire  et  limpide.  Mais  si  Ton  brise  la  pointe  eiHlée  du 
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lube,  la  rentrée  brusque  de  l'air  détermine  aussitôt  la  cristal- 
lisation. 

M.  Gernez,  qui  a  fait  une  étude  approfondie  des  phéno- 
mènes qu'on  observe  dans  les  solutions  sursaturées,  a  mis 
en  évidence  le  dégagement  de  chaleur  dû  à  une  cristallisa- 
tion rapide.  Voici  deux  expériences  fort  élégantes  et  fort  dé- 
monstratives relatives  à  ce  point.  Dans  le  vase  qui  contient 
une  solution  sursaturée  d'hyposulfîte  de  soude,  on  plonge  un 
thermomètre  à  air,  qu'on  a  soin  de  bien  nettoyer  pour  éviter 
une  cristallisation  prématurée  et  on  note  la  position  de  Tindex. 
Puis  on  projette  un  fragment  de  cristal  d'hyposulfite  de  soude 
dans  le  liquide,  ce  qui  provoque  la  cristallisation  :  on  voit 
alors  aussitôt  l'index  du  thermomètre  prendre  un  mouvement 
rapide  d'ascension.  On  peut  aussi  verser  à  la  surface  de  la 
solution  une  couche  d'éther  qui  entre  en  ébullition  dès  que  la 
cristallisation  commence;  si  Ton  a  préalablement  adapté  à 
l'orifice  du  vase  un  bouchon  traversé  par  un  tube,  la  vapeur 
d'éther  sort  par  le  tube  et  on  peut  l'enflammer  de  manière 
à  rendre  le  phénomène  d'élévation  de  température  visible  pour 
tout  un  amphithéâtre. 


§    4.    CRISTALLISATION    DES    SOLUTIONS    SALINES,  SATURÉES   OU   SURSATURÉES. 

Dans  les  solutions  saturées,  comme  dans  les  solutions  sursa- 
turées, le  passage  de  l'état  liquide  à  l'état  solide  se  fait  par 
voie  de  cristallisation.  Cette  structure  intéressante  des  corps 
solides,  qui  nous  montre  leurs  molécules  orientées  d'une 
façon  régulière  et  géométrique,  groupées  en  édifices  architec- 
turaux qui  se  répètent  en  variant  de  grosseur,  depuis  les  grains 
les  plus  petits,  jusqu'aux  fragments  volumineux,  n'est  pas  du 
reste  particulière  aux  corps  dissous  dans  un  liquide.  Ceux  qui 
sont  devenus  liquides  eux-mêmes  par  la  voie  de  la  chaleur, 
cristallisent  pareillement,  quand  le  passage  à  l'état  solide  se 
fait  dans  certaines  conditions.  Ceux  qui,  comme  le  verre,  les 
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résines,  passent  par  un  élat  pâteux  avant  de  se  solidifier,  et 
prennent  alors  un  aspect  vitreux,  sont  généralement  amorphes, 
homogènes,  doués  d'une  certaine  transparence  comme  est  un 
liquide  figé  :  ils  n'offrent  pas  de  structure  cristalline.  Le 
verre,  le  sucre  fondu  figé,  ou  sucre  de  pomme,  le  sélénium 
vitreux,  etc.,  sont  dans  ce  cas.  Cependant,  dans  ces  solides 
même,  il  se  fait  à  la  longue  un  travail  interne  de  cristallisation 
qui  leur  fait  perdre  leur  transparence  et  leur  homogénéité. 

Les  corps  en  fusion  qui  reprennent  l'état  solide  par  un  re- 
froidissement lent  et  régulier,  cristallisent  comme  les  solutions 
saturées  :  les  premiers  cristaux  ap})araissent  à  la  surface  ou 
sur  les  parois  du  vase,  c'est-à-dire  dans  les  régions  où  l'abais- 
sement de  température  se  fait  d'abord  sentir;  peu  à  peu  de 
nouveaux  cristaux  recouvrent  les  premiers,  et  à  la  fin  toute  la 
masse  est  cristallisée,  comme  on  s'en  aperçoit  le  plus  souvent, 
en  examinant  la  surface  des  cassures.  Cette  texture  cristalline 
apparaît  nettement  quand  on  examine  ainsi  un  morceau  de 
bismuth,  d'antimoine,  de  soufre.  Mais  si  l'on  veut  obtenir  des 
cristaux  isolés,  il  faut  arrêter  la  solidification  avant  qu'elle  soit 
coinaplète,  ce  qui  se  fait  en  décantant  l'excès  de  liquide.  Suppo- 
sons qu'on  ait  fait  fondre  du  soufre  dans  un  creuset  en  terre 
en  Je  chauffant  jusqu'à  120^  environ,  puis  qu'on  le  laisse  refroi- 
dir lentement.  Quand  il  atteindra  la  température  de  112%  la 
"cristallisation  commencera  en  s'étendant  de  la  surface  et  des 
parois  au  centre.  On  perce  alors  la  croûte  supérieure  solidifiée 
à  laide  d'une  tige  chauffée,  on  renverse  le  vase,  et  on  fait 
écouler  le  liquide  non  encore  solidifié.  On  obtient  ainsi  une 
loagnifique  agglomération  de  cristaux  d'un  jaune  brunâtre, 
a^ant  la  forme  d'aiguilles  prismatiques  dirigées  vers  le  centre 
(fig.  71).  Cette  forme  n'est  pas  celle  des  cristaux  de  soufre  tels 
qu'on  les  rencontre  dans  la  nature  :  ceux-ci  sont  des  octaèdres 
rbombiques  (fig.  72),  tandis  que  les  premiers  sont  des  prismes 
rbomboïdaux  obliques.  On  caractérise  ces  deux  états  allotro- 
piques du  soufre,  en  nommant  le  premier  soufre  prismatique, 
le  second  soufre  ocUiédrique.   Quand  on  abandonne  à  eux- 
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mêmes,  à  la  température  ordinaire,  les  cristaux  prismatiques, 
ils  ne  tardent  pas  à  perdre  leur  transparence  et  leur  couleur 
brun-jaunàtrc,  et  ils  se  convertissent  en  cristaux  octaédriques. 
Celte  transformation  singulière  montre  que  la  forme  prisma- 
tique n'est  pas  stable  et  elle  rend  parfaitement  compte  du  fait 
que  les  cristaux  de  soufre  naturel  sont  toujours  octaédriques. 
Le  passage  d'une  forme  à  l'autre  est  favorisé  par  le  choc,  le 
frottement,  le  contact  avec  un  cristal  octaédrique.  M.  Schiitzen- 
berger  a  obtenu  des  cristaux  de  cette  seconde  forme  en  aban- 
donnant à  l'évaporation  spontanée  une  solution  de  soufre  dans 
le  sulfure  de  carbone  :  les  cristaux  obtenus  sont  volumineux 
et  semblables  en  tout  aux  cristaux  naturels.  Enfin,  on  doit  à 


Fîg.  7i.  —  Cristallisa tioD  du  sourre.  Fig.  72.  —  Ciisbl  do  soufre  ocUédiique. 

M.  Gernez  un  moyen  fort  ingénieux  d'obtenir  à  volonté» 
des  cristaux  de  soufre  prismatiques  et  des  cristaux  oclaé— ' 
driques.  Il  prend,  dans  ce  but,  une  dissolution  de  soufre  soi* 
dans  la  benzine,  soit  dans  le  toluène,  qui  se  fait  à  une  lempé — 
rature  inférieure  à  80°;  il  la  laisse  refroidir  jusqu'à  15°  en  ayanP 
soin  de  mettre  le  liquide  à  l'abri  des  |ioussièrcs  atmosphé — 
riques.  La  solution  sursaturée  ainsi  obtenue  cristallise  sou^ 
l'une  ou  l'autre  forme,  selon  que  l'expérimentateur  y  projette» 
un  fragment  de  cristal  prismatique  ou  un  fragment  oclaé — 
drique.  Bien  mieux,  M.  Gernez  a  réussi  à  produire  simultané—- 
ment  les  deux  effets  dans  une  même  solution  sursaturée,  euCJ 
plaçant  les  cristaux  générateurs  en  deux  points  différents  diti 
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Ceci  nous  ramène  à  la  question  de  la  cause  de  la  cristalli- 
sation dans  les  solutions  sursaturées.  Ce  que  nous  en  avons 
déjà  dit  suffit  pour  faire  présumer  que  cette  cause  est  tout  en- 
tière dans  la  présence  au  sein  du  liquide  d'un  fragment  de  la 
substance  dissoute  cristallisée.  Les  expériences  de  M.  VioUetle 
et  celles  de  M.  Gernez  ont  mis  cette  vérité  en  pleine  lumière.  Il 
résulte  de  ces  expériences  que  le  plus  grand  nombre  des  solu- 
tions restent  sursaturées,  du  moins  entre  certaines  limites  de 
température,  à  la  condition  qu'on  les  préserve  de  tout  contact 
avec  un  cristal  du  corps  dissous.  Pendant  de  longs  mois,  on 
peut  conserver  ainsi  à  l'état  liquide  des  solutions  d'acétate,  de 
sulfate  et  d'hyposulfitc  de  soude,  d'azotate  de  chaux,  d'alun 
ammoniacal,  maintenues  à  la  température  ordinaire.  Mais  la 
cristallisation  est  instantanée  si  l'on  y  introduit  la  moindre 
parcelle  du  sel  en  dissolution.  Certaines  de  ces  substances, 
notamment  le  sulfate  de  soude,  l'azotate  d'ammoniaque,  se 
trouvent  constamment  en  suspension  dans  l'air,  disséminées 
dans  les  autres  poussières  atmosphériques,  ce  qui  a  été  reconnu 
par  M.  Gernez  en  examinant  au  spectroscope  l'eau  (jui  a  servi  à 
laver  l'air  avant  son  introduction  dans  le  ballon  contenant  une 
solution  :  la  raie  de  la  soude  s'y  est  montrée  constamment.  De 
plus,  la  présence  du  sulfate  de  baryte  y  a  été  constatée.  On  fait 
dans  les  cours  deux  expériences  intéressantes  propres  à  mon- 
trer l'action  d'un  cristal  sur  la  formation  des  cristaux  dans  les 
solutions  sursaturées.  La  première  de  ces  expériences,  imaginée 
par  M.  Peligot,  consiste  à  superposer  dans  une  même  éprou- 
vette  deux  solutions  sursaturées;  la  plus  lourde  est  formée 
d'hyposulfite  de  soude,  la  plus  légère  d'acétate  de  soude,  deux 
sels  qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  l'air,  de  sorte  que  ni  l'une 
ni  l'autre  des  solutions  ne  cristallisent  à  l'air  libre.  On  les 
Jaisse  refroidir;  puis  on  introduit  un  cristal  d'iiyposuliite  de 
Soude  dans  la  solution  la  plus  dense.  Le  cristal  traverse  la 
Solution  d'acétate  sans  y  rien  changer,  puis,  arrivant  dans 
l'autre,  la  cristallisation  se  fait  autour  du  fragment  (fig.  73,  1). 
En  faisant  la  même  opération  avec  un   cristaî  d'acétate  de 
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soude,  c'est  la  première  solution  qui  cristallise  à  son  tour 
(fîg.  75,  2)'.  La  seconde  expérience  montre  que  le  champ  de 
l'influence  du  cristal  ne  s*étend  que  peu  à  peu  autour  du  point 
où  il  est  plongé.  Voici  maintenant  en  quoi  consiste  la  seconde 
des  expériences  en  question  :  On  étale  sur  une  lame  de  verre 


Fig-  73.  —  Influence  du  conlacl  d'un  cristal  sur  la  crisLilli&atioD  des  solutions  sursaliir£es. 
Eipcricacu  de  H.  Pdigat. 

une  solution  sirupeuse  et  froide  d'azotate  de  chaux.  Puis,  à 
l'aide  d'une  baguette  trempée  dans  de  l'azotate  de  chaux  solide 
et  cristallisé,  on  trace  au  hasard  des  lignes  dans  le  liquide.  La 
cristallisation  se  dessine  tout  d'abord  sur  tout  le  parcours  de 


1 .  Le  journal  ta  Nature,  â  qui  nous  cmprunlons  b  descri|)tion  de  cetic  remarquable  expé- 
rience, en  donne  en  ces  termes  la  préparalion  :  h  On  dissout  150  parties  en  poidi  d'hypo- 
sulfile  de  soude  dans  15  parties  d'eau  \  on  verso  lentement  la  dissolution  dans  une  éprouvetle 
Il  pied,  préalablement  chaulTéc  ï  l'aide  d'eau  bouillnule,  de  façon  !i  remplir  le  vue  à  moiLé 
environ.  On  a  dissous,  d'aulrc  pari,  100  parlica  eu  poids  d'acélatc  de  soude  dans  15  parties 
d'eau  bouillante.  On  verse  lentement  cette  solution  sur  la  première,  de  façon  qu'elle  forme 
une  couche  supérieure  et  qu'elle  ne  se  mélange  pas  avec  celle-ci.  Les  deux  solulioos  sont 
surmontées  d'une  petite  couche  d'eau  bouillante.  On  laisse  l'éprouvelte  refroidir  leiitciiMDl 
et  au  repos.  <;  (La  Nature,  1875,  1. 1,  p.  504.) 
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la  pointe  de  la  baguette,  où  Ton  voit  des  traînées  d'un  blanc 
opaque  se  former  sur  le  fond  transparent  de  la  lame,  jusqu'à 
ce  que  la  solidification  ait  envahi  toute  la  surface. 


§  5.    l'eau   et  la   glace.    —    PHÉNOMÈNE    DU   REGEL. 

L'eau  joue  un  si  grand  rôle  dans  la  nature,  qu'il  est  impor- 
tant, pour  l'explication  d'un  grand  nombre  de  phénomènes 
naturels,  de  connaître  à  fond  ses  transformations  sous  l'in- 
fluence des  variations  de  température.  Revenons  donc  sur  les 
deux  changements  d'état  de  la  fusion  de  la  glace  et  de  la  con- 
gélation de  l'eau. 

On  a  vu  que  le  point  de  congélation  de  l'eau  peut  être, 
dans  certaines  circonstances,  abaissé  considérablement.  Les 
expériences  que  nous  avons  citées  dans  le  §  2  montrent 
que  ce  phénomène  de  surfusion  se  produit  notamment  lors- 
qu'une forte  pression  extérieure  empêche  l'eau  de  prendre 
l'accroissement  de  volume  que  nécessite  sa  solidification. 
Lorsque  la  force  d'expansion  des  molécules  en  voie  de  cristal- 
lisation l'emporte,  les  vases  les  plus  résistants,  des  enveloppes 
métalliques,  épaisses  se  brisent,  la  température  remonte  à  0*, 
et  la  solidification  instantanée  détermine  des  effets  singuliers, 
dont  les  expériences  du  major  Williams  et  celles  de  MM.  Ch. 
Martins  et  Chancel  nous  ont  offert  de  curieux  spécimens.  Nous 
reproduisons  ici  (fig.  74)  deux  effets  du  môme  genre  obtenus 
par  un  savant  professeur  de  l'Université  de  Baie,  M.  Ed.  Ila- 
genbach.  Le  premier  obus,  mis  en  plein  air,  à  une  heure  après 
midi,  par  une  température  de  — 12%  y  resta  jusqu'au  lende- 
main à  sept  heures;  la  température,  alors  de  —  14%0,  était 
descendue  pendant  la  nuit  à  — 18\4.  L'obus  avait  éclaté,  mais 
son  bouchon  en  fer  et  à  vis  résista  à  l'explosion.  Le  second 
obus,  après  onze  heures  d'exposition  à  un  froid  dont  le  maxi- 
mum était  voisin  de  — 20%  éclata  pareillement,  et  son  bou- 
chon fut  projeté  au  loin.  La  forme  bizarre  des  jets  de  glace 
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sortis  du  projectile,  des  dards  présentant  la  courbure  d'un  arc 
de  la  surface,  mais  l'un  concentrique  à  cet  arc  tandis  que  l'autre 
a  été  retourné  en  sens  contraire,  toutes  ces  particularités  singu- 
lières du  phénomène,  sont  judicieusement  expliquées  dans  la 
description  du  savant  observateur,  description  à  laquelle  nous 
devons  renvoyer  le  lecteur  pour  les  détails.  Ce  que  nous  de- 
vons en  retenir,  c'est  que  la  congélation  instantanée  qui  se 
produit  au  moment  où  l'eau  en  surfusion  fait  céder  le  bouchon 
un  les  parois  de  l'obus  par  sa  force  expansive,  ne  saisit  pas  i 
la  fois  toute  la  masse  du  liquide  intérieur.  La  chaleur  dégagée 


^^x      ^ 


Fig.  74.  —  Ubus  brisû  jiar  lu  force  cipansive  de  la  gbce*. 

par  la  solidification  de  cette  masse  est  plus  considérable  que 
celle  qui  serait  nécessaire  pour  la  ramener,  de  la  température 
de  — 15*  qu'elle  avait,  à  zéro.  Il  reste  donc  encore  de  l'eau 
liquide  à  l'intérieur,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  déjà  dans  les 
expériences  de  MM.  Cb.  Marlins  etCIiancel. 

Puisque  la  pression  abaisse  le  point  de  congélation  de  l'eau, 
appliquée  à  un  morceau  de  glace  elle  doit  èlre  susceptible  de 
le  liquéfier  en  partie,  sans  que  la  température  s'abaisse  au- 
dessous   de   zéro.    Celte    conséquence    des   expériences    de 

t.  N'ou!i  devons  l'aiilorisatinn  do  reproduire  ces  dcui  dessins  ii  l'obligcaoce  de  M.  G.  Tù- 
sandicr,  rûdacUur  en  chef  de  la  Nature,  qui  les  a  publiés,  d'après  des  pholograpbiei.  dans 
le  uumcro,  du  4  scplembrc  1(180. 
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W.  Thomson,  décrites  plus  haut,  a  été  vérifie  expérimentale- 
ment, et  a  servi  à  expliquer  la  plasticité  observée  dans  les 
masses  de  glace  des  glaciers.  Faraday,  puis  Tyndall  ont  étudié 
toutes  les  circonstances  de  ce  phénomène  intéressant.  Arrê- 
t^AS-nous  un  instant  aux  résultats  des  recherches  de  ces  sa- 
vants physiciens. 

"Vers  1850,  Faraday  remarqua  que  si  l'on  met  en  contact, 
deux  de  leurs  faces,  deux  morceaux  de  glace  fondante,  ils 
soudent  ensemble  aux  points  de  contact.  Ce  phénomène  a 
u  du  docteur  Hooker  le  nom  de  regélation  ou  de  regely  sous 
lec^viel  il  est  maintenant  communément  désigné.  Tyndall  a 
ina  ^sginé  une  série  d'expériences  où  le  fait  du  regel  est  mis  en 
ence.  «  Sciez,  dit-il,  deux  plaques  d'un  bloc  de  glace,  et 
lez  en  contact  leurs  surfaces  planes  ;  elles  se  souderont 
édiatement  ensemble.  Deux  plaques  de  glace,  posées  l'une 
l'autre,  et  que  Ton  laisse  pendant  une  nuit  enveloppées  de 
e,  sont  quelquefois  si  solidement  soudées  l'une  a  l'autre  le 
leini.  ^Demain,  qu'elles  casseront  plutôt  partout  ailleurs  que  sur 
la  surface  de  jonction.  Si  vous  entrez  dans  une  des  cavernes 
^lace  de  la  Suisse,  vous  n'avez  qu'à  appuyer  pendant 
instant  une  plaque  de  glace  contre  la  paroi  supérieure 
la  caverne  pour  en  déterminer  l'adhérence  complète  à 
^^  •- 1:  €  paroi . 

^^  Mettez  dans  un  bassin  d'eau  plusieurs  fragments  de  glace, 
^^  ^"approchez-les  de  manière  qu'ils  se  touchent;  ils  se  soudent 
^■^  semble  aux  points  de  contact.  Vous  pouvez  former  une 
^"^îne  de  ces  fragments;  et  ensuite,  si  vous  saisissez  un  des 
l^^^^^ts  de  la  chaîne,  vous  entraînerez  à  sa  suite  toute  la  série, 
^  ^st  ainsi  que  des  chaînes  de  gros  glaçons  se  forment  quelque- 
fois  dans  les  mers  polaires. 

«   Voyons  ce  qui  résulle  de  ces  observations.  La  neige  se 

^^ttipose  de  petites  parcelles  de  glace.  Alors,  si  par  la  pression 

^oixs  chassons  l'air  que  contient  la  neige  fondante,  et  que  nous 

^^enions  les  petits  grains  de  glace  à  se  toucher,  ils  devront  se 

soiicler  ensemble;  et,  si  l'air  est   complètement  expulsé,  la 

IV.  25 
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neige  comprimée  devra  présenter  l'aspect  de  la  glace  com- 
pacte'.  » 

C'est  ce  que  savent  à  merveille  les  enfants,  lorsqu'ils  façon- 
nent la  neige  en  boules  par  la  pression  dans  leurs  mains.  Us 
savent  aussi  que  c'est  surtout  quand  la  neige  commence  » 
fondre  qu'elle  se  transforme  le  mieux  en  boules  compactes.  Se 
sa  température  est  assez  inférieure  à  0"  pour  que  la  chaleur  de: 
la  main  n'ait  pas  le  pouvoir  de  la  ramener  en  masse  au  puin  ^ 
de  fusion,  elle  reste  friable  et  foime  une  poudre  sèche  qim 
s'agrège  diflicîlement,  même  avec  l'aide  d'une  forte  pression. 

En  comprimant,  à  l'aide  d'une  presse  hydraulique,  des  mo^ 


Fig.  75.  —  Moulage  do  la  glace. 


ceaux  de  glace  dans  des  moules  de  formes  variées,  Tynd^E^ 
pai-venait  à  les  transformer  en  une  masse  compacte  et  hom  ^ 
gène,   parfaitement  transparente  et   ayant  pris  la  forme   tJ 
moule  ;  des  sphères,  des  cylindres,  des  coupes,  des  anneaL/-^ 
de  glace  étaient  ainsi  obtenus  par  le  broiement  des  fragmenta 
de  glace  sous  l'acliou  d'une  pression  énergique  et  par  le  regel 
des  morceaux  de  plus  en  plus  petits.  Le  même  résultat  s'ob- 
tient eu  employant  une  quanlité  suritsaule  de  neige.  La  figure  75 
représente  les  deux  parties  d'un  moule  en  buis,  dont  le  physi- 
cien anglais  se  servait  pour  obtenir  une  coupe  hémisphérique 
déglace.  L'une  des  parties  est  un  hémisphère  creux;  l'autre, 

1.  Le$  glaciers  et  lei  tratuforinalmu  de  l'eau,  1  toI.  de  la  Biblialhùque  scienlifiquo 
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•qu'on  applique  sur  la  première  remplie  de  fragments  de  glace, 
«st  une  protubérance  également  hémisphérique ,  mais  de 
moindre  dimension  que  la  première.  La  compression  produite 
j^ar  une  petite  presse  hydraulique  donnait  une  coupe  que  Tyn- 
^iah,  dans  ses  leçons,  «  pouvait  remplir,  dit-il  lut-môme,  de 
•vJn  de  Xérès  frais,  sans  en  perdre  une  goutte  ». 

X)'après  J.  et  W.  Thomson,  lous  ces  phénomènes  de  r^el 

son  l  dus  à  une  même  cause,  l'influence  de  la  pression  sur  la 

/^ja:3pérature  de  fusion  de  la  glace.  Quand  deux  morceaux  de 

g-i£M  «=^e  sont  pressés  l'nn  contre  l'autre,  celles  de  leurs  parties 

qM.xM      sont  comprimées  entrent  en  fusion.  Mais  ce  changement 


Fig.  76.  —  1 ,  cylindre  de  gUce  obtenu  par  le  regel  ;  3,  le  même,  comprimi! 
par  SCS  deux  faces. 


par  SCS  deux  faces. 

*  ^  Vat  n'est  possible  que  par  une  absorption  de  la  chaleur  prise 
^^    g'ace  environnante.  Cette  chaleur  devient  latente  dans  l'eau 
^^    fusion,  tandis  que  la  température  de  la  glace  s'abaisse  au- 
"■^ssous  de  0'.  Si  alors  la  pression  cesse,  le  froid  produit  déler- 
ï"^**!*  le  regel  de  l'eau  emprisonnée  entre  les  parties  de  la  glace 
ïOises  en  contact,  et  ces  parties  se  trouvent  ainsi  soudées  entre 
Elles.  La  pression  nécessaire  à  la  production  du  phénomène 
du    regel  peut  être  très  petite;  par  exemple,  lorsqu'on  pose 
simplement  un  morceau  de  glace  sur  un  autre,  la  faible  pres- 
sion qui  résulte  du  poids  de  la  glace  suffit.  Alors,  il  est  vrai, 
\e  intact  n'ayant  lieu  le  plus  souvent  qu'en  un  petit  nombre 
àe  points,  chacun  des  points  reçoit  une  part  plus  forte  du  poids 


196  LE   MONDE   PHYSIQUE. 

total.  Tyndall  cile  une  expérience  curieuse  due  à  M.  Bottomicy, 
deslinéc  à  montrer  que  la  liquéfaction  due  à  la  pression  et  le 
regel  qui  la  suit,  s'efîectuenl  avec  beaucoup  plus  de  rapidité 
quand  la  pression  est  concentrée  sur  une  faible  surface.  «  Ap- 
puyons, dit-il,  sur  des  blocs  de  bois  les  deux  extrémités  d'une 
barre  de  glace  de  25  centimètres  de  long  sur  40  d'épaisseur  eL 
7  de  large,  et  faisons  passer  sur  le  milieu  de  cette  barre  un  fil. 
de  cuivre  de  1  ou  2  millimètres  de  diamètre.  Si  nous  réunis — . 
sons  les  deux  extrémités  de  ce  fil,  et  que  nous  y  suspendions 


Fig.  77.  —  Eipérienfc  de  [tollomley. 


fil  raélillique. 


un  poids  de  6  ou  7  kilogrammes,  toute  la  pression  exercée  par 
ce  poids  portera  sur  la  glace  qui  soutient  le  Ul.  Qu'en  résulte- 
t-il  ?  La  glace  qui  est  sous  le  fil  se  liquéfie  ;  l'eau  de  liquéfac- 
tion s'écliappe  autour  du  fil;  mais  dès  qu'elle  n'est  plus  sou- 
mise à  la  pression,  elle  se  congèle,  de  sorte  que  tout  autour 
(lu  fd,  avant  même  qu'il  ait  pénéiré  dans  la  glace,  il  se  forme 
une  enveloppe  de  giace.  Le  fil  continue  à  pénétrer  dans  la 
glace  :  l'eau  s'écbap|»e  sans  cesse,  et,  à  mesure,  se  congèle 
derrière  le  fil.  Au  bout  d'une  demi-beure,  le  poids  tombe  ;  le  fli 
a  traversé  la  glace  dans  toute  son  épaisseur.  On  voit  netlement 
la  trace  de  son  passage,  mais  les  deux  morceaux  de  la  barre  de 
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glace  se  sont  ressoudés  si  solidement,  que  la  barre  cassera  sur 
tout  autre  point  aussi  bien  qu'à  la  surface  de  regel  '.  » 

Faraday  a  proposé  une  explication  du  phénomène  du  rege 

autre  que  celle  de  Thomson.  Selon  lui,  le  point  de  fusion  est 

plus  élevé  au  centre  ou  à  l'intérieur  d'un  morceau  de  glace 

qu'à  la  surface  :  pour  une  molécule  de  l'intérieur,  la  force  de 

cohésion  des  molécules  qui  l'entourent  s'exerce  de  tous  côtés 

]>our  s'opposer  au  changement  d'état  ;  à  la  surface,  elle  est 

dégagée  d'une  partie  de  cette  action.  De  plus,  la  glace  solide 

exerce  sur  l'eau  avec  laquelle  elle  est  en  contact  un  pouvoir 

spécial  de  solidification,  analogue  à  celui  que  tout  cristal  exerce 

au  sein  du  liquide  de  même  nature  où  il  est  en  suspension. 

Quand  deux  morceaux  de  glace  sont  mis  en  contact,  la  lame 

liquide  qui  les  recouvre  se  trouve  à  l'intérieur,  et  le  pouvoir 

de  solidification  agit  alors  des  deux  côtés  de  la  lame  liquide  : 

celle-ci  se  congèle  donc  sous  cette  influence  et  les  morceaux  de 

glace  se  trouvent  soudés.  Tyndall,   tout  en   admettant  cette 

explication  de  Faraday,  ne  nie  point  l'influence  de  la  pression. 

Quelle  que  soit  celle  des  deux  théories  que  l'on  adopte,  le 

phénomène  du  regel  n'en  est  pas  moins  certain.  Nous  verrons 

plus  tard  qu'il  suffit  pour  expliquer  les  transformations  que 

subit  la  masse  d'un  glacier  et  la  façon  merveilleuse  dont  cette 

nnasse  se  moule  peu  à  peu  sur  la  vallée  qu'elle  remplit  ;  de 

même  que  l'apparente  plasticité  qui  résulte  du  regel,  jointe  à 

l'influence  irrésistible  de  la  pesanteur,  rend  compte  des  mou- 

reinents  de  progression  de  la  même  masse,  depuis  les  régions 

supérieures  où  elle  se  forme  par  l'agglomération  des  couches 

fe  névé,  jusqu'au  bas  de  la  vallée  où  elle  s'écoule  en  torrents 

d*ea.^  boueuse. 

'  -     TynJall,  Les  glaciers  et  les  transformations  de  Veau, 
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CHAPITRE  VIII 

CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES  CORPS  —  ÉBULLITION 
ET  VAPORISATION   DES   LIQUIDES 


§  1.    SUBLIMATION    ET   ÉVAPORATION. 

Pour  passer  à  l'état  de  gaz  ou  de  vapeur,  la  plupart  des  corps 
solides  doivent  être  préalablement  fondus  ou  liquéfiés.  Cepen- 
dant le  camphre,  Tiode,  l'arsenic  et  quelques  autres  sub- 
stances diminuent  de  poids  à  l'air  libre,  sans  passer  par  Télat 
liquide  :  ce  passage  direct  d'un  corps  solide  à  l'état  gazeux  est 
connu  sous  le  nom  de  sublimation.  Inversement,  la  vapeur 
des  corps  en  question,  convenablement  refroidie,  peut  se  soli- 
difier sans  passer  par  l'état  liquide,  et  Ton  utilise  cette  pro- 
priété pour  obtenir  des  cristaux  plus  ou  moins  volumineux.  La 
neige,  la  glace  émettent  aussi  des  vapeurs  sans  se  fondre  préa- 
lablement ;  tout  le  monde  a  pu  observer  ce  fait  par  les  temps 
secs  et  de  fortes  gelées  :  des  fragments  de  glace  ou  des  mon- 
ceaux de  neige  diminuent  sensiblement  de  volume,  ou  même 
disparaissent  tout  à  fait,  sans  qu'il  y  ait  eu  aucune  fusion  par- 
tielle. 

Quant  aux  liquides,  la  plupart  se  réduisent  spontanément 
en  vapeur,  à  des  températures  très  différentes.  L'eau  qu'on 
place  dans  un  vase  ouvert,  peu  à  peu  disparaît;  les  objets 
mouillés  se  sèchent  avec  une  rapidité  d'autant  plus  grande  que 
la  température  est  plus  élevée  et  l'air  environnant  moins  hu- 
mide ;  placés  dans  un  courant  d'air,  l'eau  dont  ils  sont  imbibés 
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se  réduit  encore  plus  vite  en  vapeur.  Le  mercure,  aux  tempé- 
ratures ordinaires,  s'évapore  :  c'est  ce  que  Faraday  a  mis  hors 
de  doute  par  l'expérience  suivante  :  Il  suspendit  une  feuille 
d'ov  dans  un  flacon  contenant  du  mercure;  au  bout  de  quel- 
que  temps,  il  trouva  la  feuille  blanchie.  Le  mercure  s'était 
coxnbiné  avec  l'or,  ce  qui  ne  pouvait  avoir  eu  lieu  que  par 
/Vî^'^iporation  du  premier.  Mais  d'autres  liquides,  l'acide  sulfu- 
i7«5  »_»e,  les  huiles  gi-asses,  ne  jouissent  pas  de  cette  propriété. 
Be:A  S-  âni  laissa  pendant  deux  ans  une  feuille  de  zinc  bien  décapée 
sim^  2;^^"'^"''  ^'^^^  un  flacon  qui  renfer- 
msM.  m  C  de  l'acide  sulfuriqne  concentré.  /  ■  -'. 

X\^m-     iDOUtde  ce  temps,  il  relira  le  métal, 
qui         n'avait  rien  perdu  de  son  éclat. 
4IZ1  «  premier  mode  de  passage  des 
lic^'VjB.  ides    à    l'état   gazéiforme    est   ce 
<iv».*«z:»n  nomme   Vévaporation.    11   est 
ca.x-^=fc ctérisé  par  ce  fait  qu'il  a  lieu, 
pota.m'  un  même  liquide,  à  une  lempé- 
*"**-»-»-xe  quelconque,  el  que  c'est  scu- 
^^*^ï»-^nt  par  les  couches  superficielles 
'l**-'»- 1  s'effectue.  La  vapoiisalion,  au 
'^**'*-  *.raire,  est  la  réduction  en  vapeur 
s»*^i-  ^  l'influence    d'une    élévation   de 
***  X'^''^''i*'"C'  ^"  nioment  oià  celte  Icm- 
P*^_*'^*.ture  atteint  une  limite  lixc,  déler- 

**^^«e   pour  chaque  liquide,    el    constante   pour  une  même 

P*^^^  ^sion  extérieure.  Le  liquide  alors  entre  en  ébiiUUion,  c'est- 

"'^■-«re  que  sa  masse  est  agitée  par  le  passage  des  bulles  de 

X^our  qui  s'échappent  des  parois  du  vase  qui  le  contient, 

*^ue  leur  légèreté  spécifique  élève  à  la  surface. 

^^ous  allons  étudier  successivement  ces  divers  modes  de 

*^**^sage  des  corps  solides  ou  licpiides  à  l'état  gazeux. 

^ïous  ne  dirons  que  quelques  mois  sur  la  sublimation,  ou 

^ï"    la  volatilisation,  c'esl-à-dire  sur  la  transformation  immé- 

*^îile  des  solides  en  vapeurs  :  dans  le  chapitre  suivant,  nous 
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entrerons  dans  quelques  détails  sur  le  phénomène  inverse,  qui 
est  utilisé  pour  obtenir  des  cristaux  de  certains  corps.  Rappe- 
lons seulement  que  la  chaleur  de  l'étincelle  électrique,  et  sur- 
tout celle  de  l'arc  voltaïque  obtenu  par  les  piles  les  plus  puis- 
santes, a  permis  de  volatiliser  les  métaux,  le  platine,  Tor  et 
les  corps  les  plus  réfractaires.  tels  que  le  charbon,  la  chaux, 
la  magnésie,  l'oxyde  de  zinc. 

.  Ce  qui  caractérise  Tévaporation ,  c'est-à-dire  la  formation 
spontanée  des  vapeurs  à  la  surface  d'un  liquide,  c'est  qu'elle 
se  fait  généralement  à  toute  température,  bien  qu'elle  soit 
d'autant  plus  abondante  que  la  température  est  elle-même  plus 
élevée.  Il  en  est  ainsi  jusqu'à  ce  que  cette  température  atteigne 
un  point  qui  est  fixe  |)our  chaque  liquide,  quand  la  pression 
extérieure  reste  la  môme  ;  alors  a  lieu  le  phénomène  de  l'ébul- 
lition  et  la  vaporisation  qui  l'accompagne.  L'évaporation  est 
toujours  accompagnée  d'un  abaissement  de  température,  dû  à 
l'absorption  de  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  le  pas- 
sage du  liquide  à  l'état  gazeux.  Dans  l'acte  de  la  vaporisation, 
la  chaleur  qu'exige  cette  transformation  est  empruntée  au 
foyer. 

Voyons  maintenant  quelles  sont  les  lois  qui  président  à  la 
formation  des  vapeurs. 


§  2.    LOIS    DE    LA    FORMATION    DES    VAPEURS   DANS   LE    VIDE. 

Le  physicien  anglais  Dalton  est  le  premier  qui  ait  étudié 
expérimentalement  les  lois  de  la  formation  des  vapeurs  dans  le 
vide.  Voici  quelles  sont  ces  lois  et  comment  on  les  vérifie. 

Si  l'on  introduit  dans  le  vide  barométrique  un  certain 
volume  d'un  liquide  quelconque,  un  centimètre  cube  d'alcool, 
je  suppose,  aussitôt  on  voit  le  niveau  du  mercure  se  déprimer 
et  s'arrêter  à  un  point  &,  dont  la  distance  au  niveau  a  d'un 
baromètre  qui  plonge  dans  la  même  cuvette  que  le  premier 
tube  (fig.  79),  mesure  la  tension  ou  la  force  élastique  de  la 
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vapeur  formée.  Par  là  nous  voyons  déjà  que  dans  le  vide  les 
liquides  se  réduisent  spontanément  en  vapeur. 

Supposons  qu'une  petite  couche  de  liquide  ait  surnagé  sur 
le  mercure.  Si  l'on  soulève  alors  le  lube  sans  que  sa  partie 
inférieure  cesse  de  plonger  dans  la 
cuvette,  on  remarque  que  le  niveau 
reste  en  b,  à  la  même  hauteur  qu'au- 
paravant.  Mais  la  couche  liquide 
d'alcool  diminue  d'épaisseur  à  me- 
sure qu'augmente   l'espace  qu'oc- 
cupe la  vapeur.  Uoe  nouvelle  quan- 
tité de  vapeur  s'est  donc  formée 
sans  que  sa  tension  ail  changé,  cl 
il  en  est  ainsi  jusqu'à  ce  que  tout 
le  liquide  se  soit  évapore.  Dans  ce 
cas,  si  l'on  continue  à  soulever  le 
lube,  ce  qui  augmente  naturelle- 
n3«nt   l'espace   que   peut   occuper 
ISÊ.    vapeur,  le  niveau   du   mercure 
s'élèvera,  ce  qui  prouve  que  la  ten- 
s£  «i^n  de  la  vapeur  diminue,  .\baisse- 
t— «=»n  de  nouveau  le  tube,  le  niveau 
Jb:^  Msse  et  revient  au  point  b  ;  mais 
si       alors  on  continue  le  même  mou- 
^''^^Jicnt,  le  niveau  reste  constant, 
^ï*^       môme    temps    qu'une    portion 
•^■"^i^^issanle   de  la  vapeur    repasse 
^    1  ""état  liquide. 

X-a  figure  79  montre  comment  on 

™'  ^^  pose  l'appareil  nécessaire  à  la  réalisation  de  celte  première 

-*-!tiérience.   Sur  une  cuvette  dont  le  fond  est  prolongé  en 

^  ^sous,  de  manière  à  permellre  d'y  plonger  profondément  un 

y**^e,  on  a  disposé  deux  tubes  barométriques,  dont  l'un  reste 


Fig.  79.  —  Ëvaporaliun  sponUDJe 
d'ua  liquide  dans  le  lidebaromù- 
Irique.  Pi-emière  loi  de  Dtlton. 


Hs^ 


i  el  sert  seulement  à  donner  la  valeur  de  la  pression  atmo- 


ï*  Viérique  pendant  la  durée  de  l'expérience.  Le  second  tube 
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est  placé  verticalement  dans  l'axe  du  prolongement  de  la  cuve. 
Avant  l'introduction  du  liquide  (eau,  alcool,  éther,  etc.),  les 
niveaux  du  mercure  sont  à  même  hauteur  dans  les  deux  tubes. 
A  l'aide  d'une  pipette  recourbée,  on  introduit  le  liquide  à  vapo- 
riser, par  l'ouverture  inférieure  du  tube  central,  sous  le  mer- 
cure; grâce  à  sa  légèreté  spécifique,  le  liquide  s'élève  jusqu'à 
la  chambre  barométrique,  où  l'on  observe  les  phénomènes  que 
nous  venons  de  décrire.  Si 
d'abord  on  n'a  laissé  péné- 
trer que  quelques  gouttes 
liquides ,  elles  disparais- 
sent instantanément  à  leur 
arrivée  dans  la  chambre 
barométrique  ;  en  introdui- 
sant de  nouvelles  gouttes, 
on  voit  la  dépression  du 
mercure  aller  en  augmen- 
tant, jusqu'à  ce  que  le 
liquide  apj)araisse  à  la  sur- 
face du  mercure ,  cl  c'est 
à  partir  de  ce  moment  que 
la  dépression  cesse,  indi- 
quant que  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur  a  atteint 
son  maximum.  Ce  maxi- 
mum est  invariable,  quelle 
que  soit  la  grandeur  de  l'espace  vide  où  s'est  faite  la  vaporisa- 
tion, tant  que  le  liquide  reste  en  contact  avec  sa  vapeur,  et 
que  la  température  ne  change  pas.  On  dit  alors  que  l'espace 
en  question  est  saturé.  On  met  quelquefois  en  évidence  cette 
invariabilité  de  la  tension  maximum  en  disposant  trois  tubes 
barométriques  au-dessus  d'une  cuvelle  à  mercure,  comme  le 
montre  la  figure  80,  et  en  constatant  dans  tous  la  parfaite 
égalité  du  niveau. 

Il  résulte  de  ces  premières  expériences  :  1°  qu'un  liquide 


Fig.  80.  —  InvarJabililé  de  la  tension 
d'une  même  vupcur  à  la  même  lempc rature. 
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placé  dans  un  espace  vide  s'y  vaporise  sponlaiicmciit;  2'  que 

la  vapeur  ainsi  formée  atteint  un  degré  de  tension  maximum 

et  invariable,  lant  qu'elle  reste  en  présence  d'un  excès  de 

liquide,  pourvu  que  la  Icmpérature  elle-même  soit  invariable. 

5'  Si  l'espace  n'est  pas  saturé,  c'est-à-dire  si  la  vapeur  n'est 

jpas  en  présence  de  son  liquide,  en  faisant  varier  le  volume 

-qu'elle  occupe,  sa  tension  varie  cl  la  loi  de  la  cumpressibilité 

^;st  sensiblement  la  même  qui  régit  les  gaz,  ou  celle  de  Mariette. 

La  tension  maximum 

■dépend   à  la  fois  de  la 

j^alure  du  liquide  et  de 

-■a  température.  Voyons 

-^comment  on  détermine 

^expérimentalement  celte 

^double  dépendance. 

Pour  démontrer  que  la 
'Viension  maximum  dé- 
^^lend  de  l'espèce .  du 
liquide  qu'on  réduit  en 
~""^apeur,  on  emploie  l'ap- 
^^lareil  que  représente  la 
^^Igure  Si ,  et  qui  est 
^C3onnu  sous  le  nom  de 
.^^aisceau  barométriqîie. 
*C_J'esl  un  assemblage  ^'^"  * 
^:3'un  certain  nombre  de 


-  IncgalilÉ  des  tensions  maiim: 
vapeurs  ù  la  même  Icmpératur 


~Vl  ubes  barométriques,  dans  lesquels  on  introduit  divers  liquides, 
3^:Dar  exemple,  de  l'eau,  de  l'alcool,  de  l'élher,  de  l'essence  de 
•-«rébenthine,  etc.,  en  quantité  suffisante  pour  qu'à  la  tempé- 
^*-~ature  extérieure  commune  l'espace  de  chaque  chambre  soit 
Raturé.  On  observe  alors  la  différence  de  niveau  du  mercure 
«3ans  les  tubes  à  liquide,  et  on  peut  mesurer  les  différentes  ten- 
dions par  comparaison  avec  la  hauteur  du  mercure  dans  le 
tïaromèlre  formé  par  le  dernier  tube  à  droite. 

Nous  allons  voir  maintenant  que  la  tension  maximum  de  la 
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vapeur  va  eu  augmentant,  pour  chaque  liquide,  avec  ta  tempé- 
rature. Pour  démontrer  cette  loi,  Dalton  employait  un  appareil 
analogue  ù  celui  de  la  iîgure  79,  mais  dont  les  deux  tubes 
étaient  entourés  d'un  manchon  en  verre  plein  d'eau  reposant 
sur  la  cuvette  à  mercure  (fig.  82).  On  chaulîait  l'eau  par  l'inter- 
médiaire du  mercure,  et  à  mesure  que  sa  température  indiquée 
par  un  thermomètre  plongé  dans  le 
bain  s'élevait,  on  voyait  baisser  le 
niveau  du  mercure  dans  celui  des 
tubes  dont  la  chambre  contenait  la 
vapeur  expérimentée.  On  pouvait 
ainsi  vérifier  la  loi  tant  que  le  niveau 
ne  s'abaissait  point  jusqu'au  niveau 
du  mercure  dans  la  cuvette  même, 
c'est-à-dire  tant  que  )a  tension  de 
la  vapeur  n'atteignait  point  la  pres- 
sion atmosphérique.  Au  delà,  Dalton 
employait  un  tube  recourbé  analogue 
à  celui  qui  sert  pour  la  loi  de  Ha- 
riotte  ;  la  portion  fermée,  la  plus 
courte  du  tube,  renfermait  le  liquide 
vaporisabic  et  était  plongée  dans  un 
bain  dont  la  température  était  gra- 
duellement élevée.  Le  niveau  du 
mercure  dans  la  branche  ouverte 
allait  en  s'élevant,  et  la  tension  de 
la  vapeur  pouvait  se  mesurer  à 
chaque  instant  en  ajoutant  la  hauteur  barométrique  à  la  dis- 
tance verticale  des  niveaux  du  mercure  dans  les  deux  tubes. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire,  représenté  dans  la 
figure  82,  a  servi  à  Dalton  pour  la  mesure  de  la  tension  maxi- 
mum des  vapeurs  au-dessus  de  zéro.  La  connaissance  précise 
de  cette  tension  à  diverses  températures,  outre  son  importance 
scientifique,  est  indispensable  dans  les  applications  où  la 
vapeur  d'eau  est  employée  comme  force  motrice  ;  aussi  a-t-elle 


Fig.  89.  —  Appreil  de  Dalton  pour 
d^lerraincr  la  tension  des  vapeurs 
au-dessus  de  0". 


r^ 
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que  la  partie  supérieure  des  tubes,  de  sorte  qu'il  est  facile  à 
l'aide  d'un  agitateur  d'uniformiser  la  température  de  toutes 
les  parties  du  bain.  Une  glace  plane  laisse  voir  les  niveaux  du 
mercure,  dont  Regnault  mesurait  la  hauteur  au-dessus  de  celui 
de  la  cuvette  à  l'aide  du  calhétomètre.  Les  dimensions  res- 
treintes de  la  caisse  limitent  naturellement  )e  procédé  à  la 
mesure  des  tensions  pour  une  température  modérée,  entre  0" 
et  SO°  ou  60°. 

I*o«r  les  températures  supérieures  à  60°  et  à  100*.  la  méthode 


fiR- 


S5.  —  Appareil  Rcgnaull  pour 


eX  *-^s  appareils  ont  été  complètement  modiliés.  Le  principe 
aftoplé  par  Regnault  est  déduit  de  la  loi  connue  de  l'ébullition. 
Ç'îïprès  cette  loi,  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  en  ébul- 
\\Uon  est  toujours  précisément  égale  à  la  pression  extérieure 
gUpportée  par  le  liquide  à  ce  mumcnt.  Dès  lors,  si  l'on  main- 
tient le  liquide  dans  une  enceinte  fermée  et  qu'on  fasse  croître 
ou  décroître  progressivement,  à  l'aide  d'une  pompe  de  comprcs- 
^iou  ou  d'une  machine  pneumatique,  la  pression  exercée  à  la 


206  LE  MONDE  PHYSIQUE, 

espace  dont  les  parois  sont  à  des  températures  din'érentf 
tension  maximum  (en  présence  d'un  excès  de  liquide)  n 
passe  jamais  celle  qui  correspond  à  la  température  la 
basse.  C'est  ce  qu'on  nomme  le  principe  des  parois  froide 
examinant  ce  qui  se  passe  dans  le  cas  particulier  de  Y 
rience  que  nous  décrivoD: 
comprendra  aisément  ce 
cipe.  Le  liquide,  en  an 
dans  la  chambre  barométi 
se  vaporise  en  partie;  la  v; 
envahit  la  portion  recourb 
tube  et  comme  sa  tension  » 
pond  à  la  température  du  liq 
plus  élevée  que  celle  du  mél 
elle  se  condense  sur  la 
froide  ;  une  nouvelle  portii 
vapeur  se  forme  pour  la 
placer,  et  ainsi  de  suite,  ju 
ce  que,  par  cette  distillatic 
liquide  se  soit  rendu  en 
ment  dans  la  partie  recoi 
du  tube.  La  vapeur  qui  su! 
alors  a  pour  tension  maxi 
celle  qui  correspond  à  la 
température  du  mélange , 
Cette  tension  est  indiquée,  ce 
dans  les  expériences  de  Dalton,  par  la  différence  de  n 
du  mercure  dans  les  deux  tubes. 

Pour  les  températures  comprises  entre  0*  et  60'  envm 
procédé  employé  par  Itcgnault  est  celui  de  Dalton,  mais  m 
de  façon  à  éviter  les  causes  d'erreur  que  ce  dernier  compo 
La  principale  provenait  de  la  difficulté  d'avoir  une  tempér 
uniforme  dans  un  manchon  d'une  grande  hauteur.  Dans  V\ 
reil  de  la  figure  84,  la  caisse  qui  renferme  l'eau  que  cfc 
par-dessous  une  lampe  à  alcool  est  peu  élevée  ;  elle  n'envel 


Fig.  84.  —  Appareil  Uegnault  pour 
rer  la  tension  des  vapeurs  de  0"  !i  60< 


-  Appareil  Regnaull  puur  mesur 
supérieui 


el  les  appareils  ont  élé  complèlemcnl  inotlJMés.  Le  principe 
a^oplé  par  Rcguaull  est  déduit  de  la  loi  connue  de  l'dbidlition. 
Baprùs  celle  loi,  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  en  ébul- 
lition  çgi  toujours  précisément  égale  li  la  pression  extérieure 
^"Ppii  vléc  par  le  liquide  à  ce  niunient.  Dès  lors,  si  l'on  main- 
tient le  liquide  dans  une  enceinte  l'ermée  et  qu'on  lasse  croître 
ou  décroître  progressivement,  à  l'aide  d'une  pompe  de  corapres- 
**ou  »u  d'une  machine  pneumatique,  la  pression  exercée  à  la 
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suiTacc  du  liquide,  si  en  même  temps  on  élève  sa  température 
jusqu'à  ce  qu'il  entre  en  ébullition,  la  pression  mesurée  par  un 
manomètre  sera  la  valeur  cherchée  de  la  tension  maximum  de 
la  vapeur,  pour  cette  môme  température.  La  figure  85  donne 
la  disposition  des  appareils.  A  est  la  chaudière  en  cuivre, 
aux  parois  épaisses  et  résistantes,  où  Ton  fait  chaufler  Teau. 
Un  tube  incliné  la  fait  communiquer  avec  un  réservoir  C  entouré 
d'eau  froide  ;  ce  tube  est  enveloppé  d'un  manchon  B  où  cir- 
cule constamment  aussi  un  courant  d'eau  froide  de  acn  b.  Le 
réservoir  est  mis  en  rapport  avec  les  pompes  pneumatiques 
et  d'autre  part  avec  un  manomètre  à  air  libre  qui  ])ermel  de 
mesurer  à  tout  instant  la  pression  intérieure.  Quand  le  liquide 
de  la  chaudière  arrive  à  l'ébullition,  les  thermomètres  t  de- 
viennent stationnaires,  et  l'on  y  lit  la  température.  Une  obser- 
vation faite,  on  augmente  la  pression,  les  thermomètres  repren- 
nent leur  mouvement  ascendant,  puis  de  nouveau  deviennent 
stationnaires,  dès  que  le  point  d'ébuUition  est  atteint  une 
seconde  fois,  et  ainsi  de  suite.  Gomme  la  vapeur,  en  montant 
par  le  tube  incliné,  se  condense  aussitôt,  Teau  qui  en  provient 
retombe  dans  la  chaudière,  et  l'expérience  peut  ainsi  se  pour- 
suivre indéfiniment. 

Quinze  ans  avant  que  Regnault  entreprit  ^  ces  détermina- 
tions d'une  si  haute  importance  théorique  et  pratique,  Dulong 
et  Arago  avaient  mesuré  les  tensions  de  la  vapeur  d'eau  saturée 
au-dessus  de  la  température  de  100\  La  description  succincte 
de  la  figure  80,  qui  représente  l'appareil  employé  par  ces 
savants,  donnera  une  idée  de  leurs  méthodes.  K  est  le  géné- 
rateur de  vapeur,  dont  la  température  est  mesurée  par  des 
thermomètres  tels  que  t  qui  pénétraient  à  l'intérieur,  protégés 
par  des  canons  de  fusil  a  remplis  de  mercure,  l'un  dans  la 
vapeur,  un  autre  dans  l'eau  de  la  chaudière.  Par  le  tube  cbi 


1.  Les  expériences  de  Regnault  datent  de  1844-47.  C'est  en  1824  qu'une  commissioii  de 
r Académie  des  sciences  reçut  du  gouvernement  la  mission  de  procéder  k  la  mesure  de  la 
force  élastique  de  la  va|)eur.  Dulong  et  Arago  furent  chargés  par  elle  d'instituer  les  célèbres 
exjHÎriences  que  nous  rappelons  ici.  Leur  travail  fut  publié  en  1830.        ■*' 
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dont  une  partie  est  verticale  et  l'autre  in'clinée  obliquement, 
la  chaudière  communiquait  avec  le  réservoir  en  fonte  d  en 
partie  rempli  de  mercure.  Au-dessus  du  mercure  et  jusqu'à  la 
partie  verticale  du  tube,  était  de  l'eau  maintenue  à  une  tempé- 
rature constante  par  une  circulation  d'eau  froide.  Le  réservoir 
communiquait  lui-même  d'un  côté  avec  un  manomètre  à  air 
comprimé,  entouré  d'eau  froide,  m,  de  l'autre  avec  un  tube 
latéral  en  cristal  n  qui  permettait  d'obsener  extérieurement  le 
nî'veau  du  mercure.  II  est  évident  qu'à  une  température  donnée. 


Fig.     S6.  —  Expériences  do  Dalong  et  Ai-ago  pour  U  ii 
saturée  au-dessus  de  i 


e  des  IcDsions  de  la  va^wur  d'eau 


in(lî<juée  par  les  thermomètres,  la  tension  de  la  vapeur  faisait 
Apiilibre  à  la  force  élastique  de  l'air  comprimé  dans  le  mano- 
mètre, augmentée  de  la  différence  de  niveau  du  mercure  dans 
le  noanomètre  et  dans  le  réservoir,  diminuée  enfin  de  la  pres- 
stoa  d'une  colonne  d'eau  dont  la  hauteur  est  aisée  à  mesurer. 
^s  expériences  de  Dulong  et  Arago  furent  ]ioussées  jusqu'à 
«  température  de  224";  à  celle  température,  la  force  élastique 
"®  la    Vapeur  d'eau  s'élevait  à  24  atmosphères. 
^  telles  de  Regnault  donnèrent,  avec  une  exactitude  supé- 
ncur-e ,  due  au  perfectionnement  des  mesures  et  à  la  sûreté  de 
^  ïïiéltode,  la  tension  de  la  vapeur  pour  une  étendue  de 
«*.  il 
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260  degrés  de  l'échelle  thermomélrique  depuis  — 30*  jusqu'à 
-^-230^  Ses  nombreuses  séries  d'expériences  lui  permirent  la 
construction  d'une  courbe  dont  chaque  point  a  pour  ordonnée 
la  pression  de  la  vapeur  en  millimètres  et  pour  abscisse  la 
température.  On  représente  aussi  la  valeur  de  ces  tensions  par 
une  formule  indiquée  par  M.  E.  Roche  et  dont  Regnault  a  vérifié 
l'exactitude  sur  une  grande  étendue  de  l'échelle  thermomé- 
trique, et  qui  a  le  mérite  de  s'appliquer  également  aux  tensions 
des  vapeurs  d'alcool  et  d'éthcr.  Ici,  nous  nous  bornerons  au 
tableau  suivant,  donnant  d'après  Regnault,  de  10'  en  10%  la 
tension  de  la  vapeur  d'eau  saturée,  en  millimètres  et  en 
atmosphères  : 


TENSIONS  DE  LA  TAPEUR  D  EAU  SATCREE. 


flMMB  aa  ^  fllk^k   ■  ^B  »  ^  Wt  M 

TENSIONS 

TEIPflATOIES 

TENSIONS                1 

TUrEIATUKES 

*" 

1 

CR  MIU-IMÈTnES 

EX  ATMOSPRÈnES 

EX  MILUMÈTRES 

EM  ATHOfmiiBD  1 

millim. 

atmo5)>h. 

milUm. 

•toioitpb.       1 

—  50« 

0,586 

0,0005 

-f-  llOo 

1075,37 

i»415     L 

20» 

0,927 

0,0012 

1200 

1491,28 

1,962     1 

iO« 

2,093 

0,0027 

150« 

2050,28 

8,671     ^ 

0« 

A,60 

0,006 

140O 

2717,63 

3,576 

-h  iO» 

9,16 

0,012 

150» 

3581,25 

4,712 

20O 

17,7)9 

0,025 

160» 

4651,62 

6,120 

50O 

51,55 

0,042 

170O 

5961 , 66 

7,844 

4()o 

54,91 

0,072 

180O 

7546,59 

9,929 

50« 

91,98 

0,121 

190» 

9442,70 

12,425 

60« 

148,79 

0,196 

200» 

11688,96 

15,380 

70« 

255,09 

0,506 

210O 

14524,80 

18,848 

80» 

554,64 

0,466 

220O 

17590,36 

22,882 

90« 

525,45 

0,691 

250» 

20926,40 

27,555 

400» 

760,00 

1,000 

On  vient  de  voir  que  c'est  vers  SSO""  que  Regnault  a  limi 
ses  expériences,  et  cela  s'explique,  quand  on  songe  qu'à  232 
la  tension  de  la  vapeur,  devenue  égale  à  30  atmosphères,  près— ^ 
sait  la  chaudière  avec  une  telle  force  qu'un  boulon  de  l'arma—^ 
lure  qui  en  consolidait  les  parois  se  rompit.  Il  fallut  s'arrêter^  " 
et  celte  mesure  de  prudence  était  bien  justifiée  :  à  50  atmo— -- 
sphères  de  pression,  en  effet,  chaque  décimètre  carré  de  1^ 
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surface  interne  de   la   chaudière   supportait  une  charge  de 
3100  kilogrammes. 

En  examinant  le  tableau  qui  précède,  on  verra  que  les 
accroissements  de  la  pression  varient  dans  une  proportion  bien 
plus  rapide  que  ceux  de  la  température.  De  1  atmosphère,  qui 
est  la  pression  de  la  vapeur  à  100\  cette  pression  passe  à 
2  atmosphères  vers  121%  à  4  atmosphères  à  145*  environ; 
elle  double  encore  à  172\  atteignant  alors  8  atmosphères,  et 
enfin  vers  202*  elle  en  vaut  16.  Le  calcul  montre  qu'à  266*  la 
tension  maximum  de  la  vapeur  d'eau  saturée  arriverait  à 
rénorme  puissance  de  50  atmosphères. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  se  rapporte  exclusivement 
à  la  vapeur  d'eau.  Les  tensions  des  vapeurs  saturées  ont  été 
mesurées  pour  un  grand  nombre  d'autres  liquides,  et  Regnault 
les  a  déterminées  comme  celles  de  la  vapeur  d'eau.  Nous  don- 
nons ci-dessous  quelques  résultats  obtenus  pour  des  vapeurs 
qui  ont  été  employées  déjà,  ou  pourront  l'être  dans  la  suite, 
comme  forces  motrices  dans  les  machines.  Le  tableau  qui  les 
renferme  montre  de  combien  il  s'en  faut  que  les  vapeurs  satu- 
rées de  liquides  différents  aient,  à  une  même  température,  la 
même  tension  maximum.  Mais  cette  tension  est  nécessairement 
la  même  pour  tous  et  égale  à  1  atmosphère,  quand  la  température 
est  celle  de  l'ébullition  à  l'air  libre.  Or  Dalton  a  constaté  une 
loi  qui,  si  elle  était  rigoureuse,  permettrait  de  trouver  les  ten- 
sions d'une  vapeur  quelconque,  pour  une  température  donnée, 
lorsque  l'on  aurait  celle  de  la  vapeur  d'eau  pour  la  même  tem- 
pérature. Ce  savant  formulait  en  ces  termes  la  loi  dont  nous 
parlons  :  Toutes  les  vapeurs  ont  la  même  tension  à  une  tem- 
pérature également  distante  du  point  d' ébullitioii  de  chaque 
liquide.  Cela  n'est  point  tout  à  fait  exact,  ainsi  que  Despretz  l'a 
montré  et  que  Dalton  lui-môme  l'a  reconnu*;  mais  les  diffé- 

i.  Prenons  deux  exemples  qui  nous  montreront  dans  quelle  mesure  la  formule  de  Dal- 
ton peut  être  considérée  comme  exacte.  Le  sulfure  de  carbone  a  pour  point  d'ébullition 
48<*  ;  la  tension  de  sa  vapeur  saturée,  à  60®  et  à  20®,  est  respectivement  égale,  d'après  le 
tableau  ci^après,  à  liG4'°'",51  et  à  298'°'",03.  L'une  de  ces  températures  dépasse  de  12®  son 
point  d'ébullilion  ;  l'autre  est  do  28®  au-dessous.  Il  faut  donc,  pour  vérifier  la  loi  de 
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rences  entre  le  calcul,  basé  sur  la  loi  en  question,  et  les  résul- 
tats de  l'expérience  sont  minimes  lorsque  les  températures 
s'éloignent  peu  de  celle  de  Tébuliition. 


TENSIONS  DES  TAPEURS  SATURÉES  DE  DIVERS  LIQUIDES  EN  MILLIMETRES  DE  MERCURE. 


TUFÉRATURES 

ÉTHER 

ALCOOL 

mm. 

mm. 

0» 

184,59 

12,70 

20« 

452,78 

44,46 

40« 

007,04 

155,69 

60« 

1725,01 

550,21 

80« 

5022,79 

812,91 

iOO« 

4955,50 

1697,55 

i20« 

7719,20 

5251,75 

i40« 

» 

5674,59 

1600 

» 

» 

ACÉTONE 


mm. 


65,55 

180,08 

419,55 

860,96 

1611,05 

2796,20 

4552,95 

7007,64 


CHLOROFORIE 


mm. 


59,72 

160,47 

569,26 

755,44 

1407,64 

2428,54 

5925,74 

6000,16 

8754,20 


CHLORORI 

DE    CARBONE 


52,95 

90,99 

214,81 

447,45 

845,29 

1467,09 

2595,67 

5709,04 

5515,14 


SOLFDRI 

DE    CAKBOSn 


127,91 
298,03 
617,55 
1164,51 
2052,55 
5525,15 
5148,79 
7605,96 
» 


g  5.  FORMATION  DES  VAPEURS  DANS  l'aIR  ET  DANS  LES  GAZ.  LOI  DU  MÉLAN 

DES  GAZ  ET  DES  VAPEURS. 


Tout  le  monde  sait  que  l'eau  et  tous  les  liquides  vaporisables 
émettent  des  vapeurs,  soit  à  l'air  libre  dans  un  espace  illi- 
mité, soit  dans  un  espace  clos  et  rempli  d'air.  Au  dernier 
siècle,  avant  les  expériences  de  Dalton,  on  croyait  même  à  la 
nécessité  de  la  présence  de  l'air  pour  déterminer  Tévaporation  ; 
on  lui  attribuait  la  propriété  d'un  dissolvant  du  liquide.  En 


T 
a 


Dalton,  prendre  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  à  112<^  et  h  72^;  on  trouve  les  nombres 
1150"""  et  257"".  Ces  nombres,  bien  que  voisins  des  premiers,  en  diffèrent  notable- 
ment toutefois.  Autre  exemple  :  L'alcool  bout  à  78^,5.  Aux  températures  de  60®  et  de  100®, 
Tune  inférieure  de  18^,5,  l'autre  supérieure  de  2P,7  au  point  d*ébullition,  les  tensions  de 
sa  vapeur  sont  respectivement  égales  à  550"",21  et  à  1697"'",55.  Celles  de  la  Tapeur  d'eau 
h  81^,7  età  121^,7,  points  également  distants  relativement  à  la  température  d'ébullition  100®, 
sont  580"  et  1550—  environ.  Si  Ton  eût  pris  80»  et  70»,  c'est-à-dire  1®,7  au-dessus  et  8®,5 
au-dessous  de  Tébullilion,  les  tensions  auraient  été  812,91  et  541,15.  Pour  la  Tapeur  d'etu 
h  101®,7  et  à  91®,7,  les  tensions  sont  environ  811  et  557.  Les  différences  diminuent  donc 
quand  on  s'écarte  moins  de  part  et  d'autre  des  points  d'ébullition.  Ainsi  la  loi  énoncée 
Dalton  ne  comporte  qu'une  approximation  assez  éloignée  des  déterminations  expérimentales 
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réalité,  quand  un  liquide,  au  lieu  d*êlre  dans  le  vide,  est  dans 
un  espace  renfermant  de  l'air  ou  tout  autre  gaz,  l'évaporation, 
plus  lente  que  dans  le  vide,  se  fait  suivant  les  mêmes  lois.  Si 
Tespace  est  illimité,  si  Tair  y  est  en  repos,  la  vapeur  se  for- 
mera assez  rapidement  d'abord,  puis  de  plus  en  plus  lente- 
ment, parce  que  les  couches  en  contact  avec  le  liquide  appro- 
cheront de  plus  en  plus  de  la  saturation,  c'est-à-dire  du  moment 
où  l'évaporation  cessera.  Si  l'air  ou  le  gaz  surmontant  le  liquide 
se  renouvelle,  la  formation  de  la  vapeur  se  fera  avec  plus  de 
rapidité,  parce  qu'elle  sera  entraînée  à  mesure  qu'elle  se  for- 
mera. Nous  avons  journellement  des  exemples  de  ces  phéno- 
mènes, qui  jouent,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard,  un  si 
grand  rôle  dans  la  météorologie  atmosphérique.  Le  sol  détrempé 
par  la  pluie  se  sèche  très  vite  par  le  vent,  quand  l'air  est 
d'ailleurs  éloigné  de  son  point  de  saturation.  Le  linge  mouillé 
étendu  en  plein  air  —  les  blanchisseuses  et  les  ménagères  le 
savent  bien  —  est  bien  plus  rapidement  séché  quand  il  règne 
une  brise  un  peu  forte,  si  d'ailleurs  la  direction  de  celte  brise 
est  celle  des  vents  secs  de  la  région,  c'est-à-dire  si  l'air  n'est 
pas  préalablement  saturé  de  vapeur. 

Dans  un  espace  limité  et  rempli  de  gaz  y  la  tension  maan'mum 
de  la  vapeiu'  saturée  d'un  liquide  quelconque  est  précisément 
égale  à  celle  de  la  même  vapeur  dans  le  vide.  Cette  loi,  dont  la 
découverte  est  due  à  Dalton,  se  vérifie  expérimentalement  à 
l'aide  d'un  appareil  analogue  à  ceux  que  nous  avons  déjà 
décrits.  La  disposition  spéciale  relative  au  mélange  du  gaz  et 
de  la  vapeur  est  due  à  Gay-Lussac,  et  se  trouve  représentée 
dans  la  figure  87.  C'est  un  manomètre  à  air  libre  composé  de 
deux  tubes,  dont  l'un,  de  plus  gros  diamètre  que  l'antre,  est 
muni,  à  sa  partie  supérieure,  d'une  monture  à  robinet  7%  et  à 
sa  partie  inférieure,  d'un  second  robinet  r'  servant  à  l'écou- 
lement du  mercure.  On  le  remplit  de  mercure  bien  sec,  puis 
on  visse  sur  la  monture  supérieure  un  ballon  renversé  plein 
du  gaz  également  sec  et  muni  aussi  d'un  robinet.  On  ouvre 
alors  les  trois  robinets  :  le  mercure  s'écoule  par  celui  du  bas 
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et  une  certaine  quantité  de  gaz  passe  du  ballon  dans  te  gros 
tube.  Lorsque  cette  quantité  semble  suffisante,  on  ferme  les 
communications,  et  l'on  verse  du  mercure  dans  le  petit  tube 
ouvert  jusqu'à  ce  que,  comme  le  montre  la  figure  87,  il  soit 
également  de  niveau  dans  les  deux  branches  de  l'appareil  :  à 
ce  moment,  la  pression  du  gaz  est  pré- 
cisément égale  à  la  pression  extérieure 
ou  atmosphérique .  Celle  première 
partie  de  l'opération  terminée ,  on 
enlève  le  ballon,  et  on  le  remplace 
par  un  petit  entonnoir  A  dont  le  ro- 
binel  est  percé  seulement  d'une  petite 
cavité  à  sa  surface.  On  remplit  l'en- 
tonnoir du  liquide  à  vaporiser,  et  la 
cavité  tournée  vers  le  fond  s'emplit; 
on  imprime  une  demi-révolution  au 
robinet  et  la  cavité  se  présentant  en 
face  du  tube  laisse  tomber  dans  l'espace 
occupé  par  le  gazunc  goutte  du  liquide. 
En  répétant  cette  manœuvre  plusieurs 
fois,  on  finit  par  saturer  l'espace  de  la 
vapeur  formée,  ce  que  l'on  reconnaît 
quand  le  mercure  cesse  de  baisser  dans 
le  tube,  môme  en  présence  d'un  excès 
de  liquide.  Le  volume  intérieur  du  gaz 
augmente  ainsi,  mais  on  le  ramène  à 
ce  qu'il  était  précédemment  en  intro- 
duisant du  mercure  dans  la  branche 
ouverte  du  manomètre  jusqu'à  ce  que  le  niveau  reprenne  dans 
le  gros  tube  la  hauteur  qu'il  avait  avant  l'introduction  du  liquide. 
Il  est  évident  qu'alors  rélcvalion  de  niveau  du  mercure  de  la  . 
branche  ouverte  mesure  précisément  la  tension  de  la  vapcun» 
saturée  du  liquide,  dans  l'espace  de  volume  invariable  occup»^ 
par  le  gaz.  Or  l'expérience  montre  que  cette  tension  est  ^le 
celle  de  la  vapeur  dans  le  vide  pour  la  même  température. 


Fig.  87.  —  Appureil  de  Cay- 
Lusuc  ponr  TÉrifier  la  loi  du 
mélange  des  gaz  et  des  ta- 
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Cette  loi  n'est  pas  cependant  rigoureusement  exacte,  et  les 

expériences  très  précises  de  Regnault  ont  montré  que  la  tension 

clés  vapeurs  est  toujours  un  peu  plus  faible  dans  les  gaz  que 

clans   le  vide.  Par  exemple,  la  tension  de  la  vapeur  d*eau 

pâturée  pour  la  température  de  i5*^  est  iS^^jTO  dans  le  vide, 

t  seulement  12"'",38  dans  l'air;  à  38%  elle  est  49"™,30  dans 

f  ^  vide  et  48"",70  dans  Tair  ;  à  40%  elle  est  54"",4  dans  le 

^-i  de  et  seulement  53™", 7  dans  Tazote.  Toutefois  on- considère 

4^^::»mme  négligeables  ces  faibles  différences. 

La  loi  du  mélange  des  gaz  et  des  vapeurs,  telle  que  nous 
^'^3  Dons  de  Texposer,  n'est  pas  seulement  vraie  pour  une  vapeur 
ui:Hr»ique;  elle  l'est  encore  pour  plusieurs  vapeurs  provenant  de 
li^Tf  uides  de  différentes  natures,  à  la  condition  toutefois  qu'elles 
xercent  pas  d'action  chimique  les  unes  sur  les  autres.  En 
mot,  les  gaz  et  les  vapeurs  mélangés  dans  un  môme  espace 
oriK  fl  une  tension  totale  qui  est  égale  à  la  somme  de  celles  qu'ils 
y   d^cquerraient  séparément. 
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ï)e  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  que  l'eau,  comme  tous  les 
"^viides,  se  réduit  spontanément  en  vapeur  à  toute  tempéra- 
^-^  17*^,  et  que  la  tension  de  la  vapeur  saturée,  soit  dans  le  vide, 
t  dans  un  espace  clos  renfermant  un  autre  gaz,  va  en  crois- 
t  avec  la  température,  avec  une  intensité  et  suivant  une 
Progression  qui  varient  d'un  liquide  à  l'autre. 

-A.UX  températures  ordinaires,  la  transformation  de  l'eau  en 
cur  par  évaporatiœi  n'a  lieu  qu'à  la  surface  ;  aucune  bulle 
îuse  ne  se  dégage  de  la  masse  interne  ;  on  reconnaît  seule- 
^^^ntque  le  phénomène  est  d'autant  plus  rapide,  que  la  surface 
*^^vi.ide  est  relativement  plus  étendue,  et  que  la  température  est 
^He^même  plus  élevée.  Mais  il  faut  ajouter  que  celte  rapidité 
^^I>end  encore,  et  de  l'état  hygrométrique  de  l'air  ambiant,  et 
^^  J  9  pression  atmosphérique  pendant  la  durée  de  l'expérience. 
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Voyons  maintenant  ce  qui  se  passe  quand,  par  l'élévation  crois- 
sante de  la  température,  on  arrive  au  phénomène  connu  sous  le 
nom  d'ébullilion.  Prenous  encore  l'eau  pour  exemple. 

Mettons  sur  le  feu  le  vase  contenant  l'eau  et  échauffons-la 
ainsi  progressivement.  Si  le  foyer  est  suffisamment  actif,  on 
verra  bientôt  la  vapeur  se  former,  non  seulement  à  la  surface 
du  vase,  d'où  elle  s'échappe  en  se  condensant  sous  forme  de 
nuages  qui  s'élèvent  et  se  dissipent  dans  l'air,  mais  encore  au 
sein  du  liquide  même.  Sur  le  fond  et 
>■_  sur  les  parois  inférieures  du  vase, 

celles  qui  sont  en  contact  direct  avec 
les  charbons  ardents ,  des  bulles 
gazeuses  apparaissent,  se  détachent, 
puis  s'élèvent  en  forme  de  eônes  jus- 
qu'aux couches  supérieures  de  l'eau. 
Ces  premières  bulles  de  vapeur  dimi- 
nuent de  volume  en  s'clevant,  et  dis- 
paraissent avant  d'avoir  atteint  le 
niveau  supérieur  du  liquide.  On  en- 
tend alors  uu  bruissement  paiticulier 
causé  précisément  par  la  condensa- 
tion de  toutes  ces  bulles,  ou  mieuï 
par  le  mouvement  brusque  de  l'eau 
qui  se  précipite  dans  chacun  des  petits  vides  occasionnés  par  la 
condensation.  C'est  ce  qu'on  exprime  communément  en  disant 
que  l'eau  chante. 

En  ce  moment  l'eau  ne  bout  pas  encore;  en  d'autres  termes, 
la  surface  liquide  extérieure  reste  calme,  unie  et  horizontale. 
L'agitation  provenant  de  la  formation  active  de  la  vapeur  est 
restreinte  aux  couches  inférieures;  elle  n'atteint  pas  encore 
les  couches  les  plus  élevées.  C'est  que  l'élévation  de  la  tempé- 
rature n'est  pas  uniforme;  mais  les  courants  provoqués  dans  la 
masse  par  l'ascension  de  l'eau  la  plus  chaude  et  dès  lors  la 
plus  légère,  la  chaleur  abandonnée  par  les  bulles  qui  se  con- 
densent sans  intciTuption,  vont  bientôt  rendre  le  phénomène 


218  LE   MONDE   PHYSIQUE. 

dans  chacune  d'elles.  Comme  dans  la  grande  branche  ouverte, 
c'est  la  pression  almosplicrique  qui  agit  ;  on  voit  qu'elle  est 
précisément  égale  à  la  force  élastique  de  la  vapeur  à  la  tempé- 
rature de  l'ébullilion. 

La  seconde  loi  consiste  en  ce  que  îa  température  (VébullUion 
est  fixe,  pour  chaque  liquide,  pour  une  pression  extérieure 
dontiée,  et  reste  cmistante  pendant  tmde  la  durée  du  j)hén(h 
mèm'.  On  nomme  spé- 
cialement point  d'ébulli- 
tioti  la  température  d'uo 
liquide  qui  bout  sous 
la  pression  normale  de 
760  millimètres.  Nous 
retrouvons  là  une  loi  qui 
a  été  reconnue  également 
vraie  pour  les  autres 
changements  d'état  des 
«■Va  ^S^        corps,  la  fusion  et  la  so- 

t^Bi^  -*-^       \SÊÊf-'    l'*li''<^^'i<)'i-  Il  <^'i  résulte 
I^BF^  ""^r:     Qu'un  liquide  soumis  à 

un  foyer  de  chaleur 
s'échauffe  bien  de  plus 
en  plus  avant  que  le 
point  d'ébullilion  soit 
atteint,  mais  qu'arrivé  à  ce  point,  il  cesse  de  s'échauffer,  quelle 
que  soit  d'ailleurs  l'intensité  de  la  chaleur  du  foyer.  En  acti- 
vant ce  dernier,  on  ne  fait  que  rendre  la  vaporisation  plus 
prompte,  mais  la  température  du  liquide  ou  celle  de  sa  vapeur 


!I0.  —  Démonslmlion  de  la  seconde  loi 
de  l'ébullilion.  Appareil  de  Dalloii. 


1 .  Cotte  loi  fondamentale  du  jihénoméne  de  rébullilion  peut  encore  s'énoncer  ainxi  :  i  b 
teni|iérature  d'ébullilion  d'un  liijuide  est  celle  pour  laquelle  h  tension  maiimum  de  sa  npnr 
est  précisément  égale  à  la  pression  que  le  liquide  su|iparlc.  Dulong  la  démontrait  ei|)ériDMP- 
tnlement  ï  t'aide  de  l'appareil  que  représente  la  ligure  90.  el  qui  est,  pour  ainsi  dire,  Veifk- 
rience  rentersèe  de  Regnault  dans  sa  mesure  de  la  tension  des  vapeurs  pour  les  tempe ralures— 
éleiées.  Le  tube  incline  où  lu  vapeur  fonnéo  dans  la  cornue  vient  se  condenser,  cofoma— 
nique  !i  un  ballon  plein  d'air  en  relation  avec  un  manomètre.  Quelle  que  filt  la  valeur  A^m 
la  pression  accusée  par  le  manomètre,  cette  pression  était  toujours  exactement  égale  k    "% 
u  de  la  vapeur  cori'uspondant  à  la  température  marquée  par  le  tbermoiiièlv^ 
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reste  conslante.  Ainsi  se  trouve  justifié  le  choix  du  point  d'ébul- 
lition  de  l'eau,  sous  la  pression  de  760  millimètres,  comme 
second  point  fixe  de  l'échelle  thermométrique. 

Une  conséquence  importante  de  la  constance  de  la  tempé- 
rature pendant  toute  la  durée  du  phénomène  de  l'ébullition, 

c'est  que  la  chaleur  fournie  par  le  foyer  aux  liquides  pour  ce 

* 

changement  d'état,  est  entièrement  absorbée  par  la  vapeur  à 

mesure  qu'elle  se  forme.  C'est  ce  qu'on  nomme  chuletir  Mente 

dB  vaporisation,  chaleur  qui,  nous  le  verrons  bientôt,  rede- 

ricnl  libre  ou  sensible  dans  le  passage  inverse  de  la  vapeur  à 

l'état  liquide. 

TA  RIDEAU    DES    POINTS    D*ÉBDLLIT10?f    DE    QUELQUES    LIQUIDES   SOUS    LA    PRESSION    N0R3JALE 

DE   760   MILLIMÈTRES. 


LIQUIDES 


î^roloxy de  d'azote  .  .  .  . 
A.oîde  carbonique  .... 

CIHlore  liquide 

-^inrnoniaque  anhydre.  .' 

Cyanogène 

A. Cil  de  sulfureux ' 

K  ther  chlorhydrique  .  . 
-^^déhyde ' 

-^«îde  hypoazotique  ... 

-^«ide  cyanhydrique .  .  . 

-^«ide     sulfurique     an- 
hydre 

^2*her  sulfurique  .... 

^^Ifure  de  carbone  .  .  . 

^Morofonne 

^rome 

^  ther  acétique 

-^  Icool  absolu 

^^nzine 

*^<iide  azotique  monohy- 
driquc 

*^ther  sulfhydrique  .  .  . 

^^u  distillée 

^**lfate  de    soude  (solu- 
tion saturée)  

^«u  de  mer 

C^i*bonale  de  soude  (so- 

luUon  saturée)  .... 

*^êtrole 

^^lorore  de  sodium  (so- 
lution saturée)  .... 


TEMPERATURES 


-  88» 

-  78» 

-  ^0» 

-  350 

-  18» 

-  10» 
H  i1« 

200,8 

2G^2 

32» 

550,5 

48» 

600,8 

C30 

740,1 

780,3 

800,8 

860 

910 

iOOo 

103O 
1050, 7 

1040,6 
1060 

i  080,4 


LIQUIDES 


Chlorhydrate  d'ammonia- 
que  (solution  saturée). 

Bichiurure  d'élain.   .  .   . 

Acide  acétique  concentré. 

Acide  azotique  (4  équiv. 
d'eau) 

Carbonate  de  potasse 
(solution  saturée).   .  . 

Essence  de  térébenthine. 

Potasse  caustique  (solu- 
tion saturée) 

Iode 

lodure  d'argent 

Chlorure  de  calcium  (so- 
lution saturée)  .   .   .  . 

Éther  oxalique 

Créosote 

Camphre  du  Japon.  .  .  . 

Naphtaline 

Camphre  de  Bornéo.  .   . 

Phosphore 

Acide  sulfurique  mono- 
hydraté 

Mercure 

Paraffine  

Huile  de  lin 

Soufre 

Sélénium 

Sodium 

Cadmium 

Zinc 


TEMPERATURES 


-f  1140,2 
1150,4 
1200 

1230 

1550 
1560,8 

1750 
1760 

1760 

1790,5 

1830 

2050 

2050 

2100 

2150 

290O 

5260 
350O 
370O 
587^5 
440O 
650O 
700O 
860® 
1300O 
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§  5.    IKFLUE!(CE   DE    LA    PRESSION    SUR   LA   TEMPÉRATURE   d'ÉUULLITION. 

On  vicnl  de  voir  que  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  en 
ébullilion  est  égale  à  la  pression  extérieure,  ou  plus  géné- 
ralement à  la  pression  que  supporte  la  surface  du  liquide;  nous 
savons  d'autre  part  que  la  tension  varie,  pour  un  même  liquide, 
avec  la  température  et  croît  à  mesure  que  celle-ci  est  plus 
élevée.  La  conséquence  à  tirer  de  ces  deux  lois,  c'est  que  la 
température  d'ébullition  d'un  liquide  doit  varier  elle-même 
avec  la  pression,  s'accroître  si  la  pression  augmente,  dimi- 
nuer quand  la  pression  diminue.  L'expérience  confirme  com- 
plètement l'exactitude  de  celte  conséquence;  mais,  avant  de 
donner  des  exemples  des  variations  du  point  d'ébullition,  reve- 
nons au  phénomène  lui-même,  et  aux  circonstances  qui 
raccompagnent. 

Nous  avons  vu  plus  haut,  en  examinant  ce  qui  se  passe  dans 
un  vase  rempli  d'eau  cju'on  chauffe  progressivement  jusqu'à 
l'ébullition  complète  du  liquide,  que  les  premières  bulles  de 
vaj)eur  qui  se  forment  au  fond  du  vase,  ne  montent  pas  tout 
d'abord  juscpi'à  la  surface.  La  force  élastique  en  vertu  de 
laquelle  elles  se  dégagent  de  ce  fond,  doit  être  assez  grande 
pour  surmonter  la  pression  qui»  supportent  les  couches  infé- 
rieures du  liquide,  pression  qui  se  compose  de  deux  éléments, 
savoir  :  d'une  ()art  la  pression  de  l'eau,  d'autre  part  la  près» 
sion  atmosphéricpie,  si  le  vase  est  chauffé  à  l'air  libre.  Or  la 
force  élasticpie  de  la  vapeur  augmente  avec  la  température. 

A  l'origine,  cpiand  se  forment  au  fond  du  vase  les  premières 
bulles  de  vapeur,  c'est  que  la  tension  de  ces  bulles  estd^abord 
assez  forte  pour  faire  équilibre  à  cette  double  pression;  une 
fois  formées,  elles  s'élèvent  à  cause  de  leur  légèreté  spécifique; 
mais  comme  les  couches  d'eau  qu'elles  traversent  n*ont  pas 
toutes  encore  la  môme  température,  que  les  plus  élevées  sont 
momentanément  plus  froides,  les  bulles  se  refroidissent  en 
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iQoulaol,  elles  se  condensent  sous  l'iaflucnce  de  ce  refroidisse- 
meal,  diminuent  de  grosseur  et  linalement  s'évanouissent.  C'est 
ce  qui  explique  pourquoi  elles  repassent  entièrement  à  l'élat 
liquide  avant  d'avoir  pu  atteindre  le  niveau  de  l'eau  dans  le 
vase. 

Peu  à  peu  cependant,  l'eau  s'échauflc  partout,  soit  par  le 
mélange  provenant  des  courants  liquides  ascendants  et  descen- 
dants, soit  par  la  chaleur  que  lui  cèdent  en  se  condensant  les 
bulles  de  vapeur,  et  à  la  lin  la  tension  de  ces  dernières  est 
assez  forte  pour  qu'elles  puissent  con- 
server leur  état  en  faisant  leur  ascen- 
sion complète.  On  les  voit  apparaître 
à  la  surface  de  l'eau  envelop|)ées  de 
minces  couches  d'eau  hémisphériques. 
En  cet  état  elles  n'ont  plus  à  suppor- 
ter que  la  pression  de  l'atmosphère; 
elles  crèvent  alors,  provoquant  de  la 
sorte   à   la    surface   un   mouvement 
tumultueux,  indice  visible  de  l'ébul- 
lition  proprement  dite  (fig.  91).  Il  est 
«lonc  bien  évident  que  la  tension  de 
la  vapeur  est  en  ce  moment  |)récisé- 
mentégaleàla  pression  extérieure,  à 
Ja  pression  atmosphérique,  si  le  vase 
est  ouvert  et  que  l'ébullition  se  fasse 

à   l'air  libre.  Le  raisonnement  ne  fait  que  confirmer  là  ce  que 
^'expérience  nous  avait  déjà  démontré. 

Arrivons  maintenant  aux  faits  qui  prouvent  que  la  lempé- 
**ature  du  point  d'ébullition  d'un  liquide  diminue  quand  la 
P'*essiou  extérieure  diminue. 

Prenons  un  ballon  à  moitié  plein  d'eau  à  une  température 
inférieure  à  celle  de  l'ébullilion  à  l'air  libre  {fig.  92).  Par  la 
'■'^ifaulure  à  robinet  dont  il  est  muni,  mettons-le  en  communi- 
cation avec  la  machine  pneumatique;  puis  faisons  le  vide.  A 
'^'©sure  que  l'air  contenu  dans  le  ballon  est  enlevé,  la  pression 


Fig.  91.  —  Pliaso  de  l'ébullilion 
mplèle  ;  les  bulles  crcvent  à 


\ 
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que  cet  air  exerçait  à  la  surface  du  liquide  diminue.  Quand  la 
raréfaction  est  suffisante,  on  voit  l'eau  bouillir;  seulement  les 
bulles  de  vapeur,  au  lieu  de  partir  du  fond  du  vase,  comme  il 
arrivait  dans  notre  première  expérience,  prennent  naissance 
dans  les  couches  supérieures,  parce  que  c'est  dans  ces  couches 
que  la  pression  est  plus  faible.  Du  reste,  l'ébullition  s'arrête 
bientôt  ;  cela  lient  à  ce  que  la  vapeur  formée,  en  s'accumulant, 
presse  elle-même  la  surface  de  l'eau.  En  continuant  alors  de 
faire  le  vide,  on  voit  recommencer  l'ébullition.  En  faisant  un 
vide  aussi  complet  que 


Fig.  SS.  —  Ëbullilîon  de  l'eau  dans  le  tidi'. 


)Ie,  on  pourrait 
faire  bouillir  de  l'eau 
sans  que  sa  température 
dépassât  beaucoup  0", 
température  de  la  glace 
fondante. 

Voici  une  autre  expé- 
rience qui  met  en  évi- 
dence d'une  façon  très 
simple  le  même  fait  de 
l'ébullition  de  l'eau  dans 
le  vide,  à  une  tempéra- 
ture de  beaucoup  infé- 
rieure à  100'.  Elle  est 


due  à  Franklin.  De  l'eau,  contenue  dans  un  ballon  à  long  col, 
est  d'abord  soumise  à  l'air  libre,  et  sur  un  foyer  ardent,  à  une 
ébullition  assez  prolongée  pour  que  l'air  du  ballon  soit  chassé 
par  la  vapeur  qui  s'échappe.  On  bouche  alors  le  flacon,  qu'on 
relire  du  feu,  et,  pour  éviter  la  rentrée  de  l'air,  on  le  renverse, 
le  col  plongé  dans  l'eau.  Si  alors  on  refroidit  le  ballon,  en^^ 
l'aspergeant  d'eau  froide  (fig.  93),  ou  en  le  couvrant  de  mor — -  _ 
ceaux  déglace,  la  vapeur  intérieure  se  condense;  le  vide  qu^^ 
se  forme  détermine  une  diminution  de  pression,  et  l'ébullilic^ n 
recommence.  II  semble  ainsi  qu'on  fasse  bouillir  de  Veau  ^*n 
la  refroidissant. 
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Cette  expérience  nous  instruit  aussi  d'uu  fait  d'une  haute 
importance  :  c'est  qu'un  abaissement  de  température  ramène 
la  vapeur,  en  partie  du  moins,  à  l'état  liquide,  en  d'autres 
termes  la  condense.  Nous  reviendrons  plus  amplement  tout  à 
l'heure  sur  ce  phénomène,  inverse  de  celui  de  l'évaporation  ou 
de  la  vaporisation. 

Enfin,  il  y  a  un  autre  moyen  de  faire  bouillir  l'eau  à  une 
température  moins  élevée  que  100^  :  c'est  de  s'élever  en  des 
points  du  sol  où  la  pression  atmosphérique  soit  inférieure  à 
^760  millimètres.  Et,  en  effet, 
l'expérience  prouve  que  sur 
1  es  montagnes  l'eau  bout  à 
■oioins  de  100^  De  Saussure 
trouvé  86^  pour  la  tempé- 
rature de  l'ébullition  de  l'eau 
u  sommet  du  mont  Blanc  : 
Ksk  hauteur  du  baromètre 
BU  'était  alors  que  de  434  mil- 
ImiDètres.  Bravais  et  Martins 
il  fait  des  expériences 
mbiables  aux  Grands  Mu- 
ts,  sur  les  flancs  du  mémo 
ont  :  l'eau  bouillait  à  90' 
us  une  pression  de  529 
illimètres.   Ils  ont  trouvé 


r 


Fig.  93.  —  Ébullition  de  Teau  par  le  refroi- 

dissemenl. 


1^ 


ur  la  température  de  l'ébullition  au  sommet  du  mont  Blanc 

!*,4  pour  une  pression  barométrique  de  424  millimètres.  Au 

jnmet  du  mont  Rose,  Tyndall  a  trouvé  que  l'eau  bouillait  à 

*,95.  A  Mexico,  la  température  de  l'ébullition  est  de  92\ 

Paris,  au  premier  étage  de  l'Observatoire,  à  l'altitude  de 

mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  l'eau  bout  à  99%7. 

un  mol,  le  point  d'ébullilion  va  en  s'élevant  quand  l'alti- 

'^^^■-^e  décroît.  Comme  d'ailleurs,  en  chaque  point  d'une  altitude 

donnée,  la  pression  du  baromètre  est  variable,  il  en  est  de 

lof^^ine  du  point  d'ébullition.  Ainsi,  l'ébullition  de  l'eau  n'est 


s 
A. 


1 


2S4  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

pas  nécessairement  une  preuve  de  la  grande  élévation  de  sa 
température,  puisque  la  température  du  point  d^ébullition 
s^abaisse  en  même  temps  que  la  pression  extérieure.  Dans  les 
pays  dont  Faltitude  est  considérable,  Teau  bouillante  ne  per- 
mettrait  que  difficilement,  imparfaitement,  certaines  opérations 
culinaires.  «  A  Londres,  dit  Tyndall,  on  assure  que,  pour  faire 
du  thé  parfait,  Teau  bouillante  (à  100*)  est  absolument  néces- 
saire. S'il  en  est  ainsi,  on  ne  pourrait  pas  se  procurer  celle 
boisson  dans  toute  son  excellence  aux  stations  les  plus  élevées 
des  Alj)es.  » 

On  conçoit  dès  lors  que,  si,  au  lieu  de  diminuer  la  pression 
supportée  par  la  surface  du  liquide,  on  augmente  celte  pres- 
sion de  manière  à  lui  faire  dépasser  la  valeur  de  760  milli- 
mètres, TébuUition  en  sera  d'autant  plus  retardée  que  la  pres- 
sion sera  clle-môme  plus  forte.  Dans  ces  conditions,  l'eau  boul 
à  des  températures  qui  i)cuvenl  être  de  beaucoup  supérieures 
à  100^  Un  moyen  très  simple  d'accroître  cette  pression  con- 
siste à  employer  la  vapeur  elle-même ,  ou  la  force  élastique 
dont  elle  est  douée.  C'est  à  Papin,  à  l'immortel  inventeur  de  la 
machine  à  vapeur,  qu'on  doit  la  découverte  de  ce  moyen  de 
chauffer  l'eau  au  delà  de  100°;  la  marmite  connue  aujourd'hui 
sous  son  nom,  et  dont  il   publia   la  description  à  Londres, 
en  1G81,  sous  le  titre  de  New  Digester\  fournit  une  excel- 
lente démonstration  expérimentale  de  l'influence  de  la  pression 
sur  Félévation  du  point  d'ébullilion  d'un  liquide. 
Voici  en  quoi  consiste  la  marmite  de  Papin  : 
Un  vase  cylindrique,  en  fer  ou  en  bronze,  aux  parois  épaisses 
et  résistantes,  est  fermé  par  un  couvercle  de  même  mêlai, 
qu'une  vis  de  pression  maintient  appuyé  contre  les  bords  du 
vase.  Celui-ci  étant  empli  d'eau  aux  deux  tiers,  par  exemple, 

1.  La  tniduction  françiiise  du  New  Diyester  a  été  publiée  à  Paris  en  1682,  sous  le  titie  : 
La  manière  (ramollir  les  os  et  de  faire  cuire  toutes  sortes  de  viandes  en  fort  peu  de  temps 
et  à  peu  de  frais,  avec  une  Description  de  la  machine  dont  il  faut  se  servir  à  cet  effets  «jt 
propriétés  et  ses  usages  confirmés  par  plusieurs  expériences^  nouvellement  inventée  par 
M,  Papin,  docteur  en  médecine;  chez  Estienne  Michallet,  rue  Saint-Jacques.  Paris,  1682; 
un  petit  Tolume  in-1'2  de  175  pages.  (Histoire  des  machines  à  vapeur,  par  M.  Hachelle.) 
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cl  placé  sur  un  foyer  iocandesccnt,  de  la  vapeur  se  forine  en 
quantité  croissante;  mais  comme  elle  n'a  pas  d'issue,  elle 
s'accumule  au-dessus  du  liquide,  sur  la  surface  duquel  elle 
exerce  une  pression  de  plus  en  plus  grande.  L'eau  peut  ainsi 
atteindre,  sans  bouillir,  une  température  dépassant  de  beau- 
coup iOO%  capable,  par  exemple,  de  faire  fondre  certains 
métaux,  de  Tétain,  du  bismuth,  du  plomb'.  Les  légumes,  la 
viande  y  cuisent  plus  rapidement  que  dans  l'eau  bouillante 
ordinaire  :  les  substances  susceptibles  de  se  dissoudre,  comme 
la  gélatine  des  os,  se  ra- 
mollissent et  se  dissolvent 
1res  aisément.  Ou  a  obtenu 
ainsi  de  la  gélatine ,  en 
soumettant  à  l'action  de 
celle  eau  surchauffée  des 
os  fossiles,  ayant  appar- 
tenu à  des  mastodontes  et 
autres  animaux  antédilu- 
viens vivant  il  y  a  quel- 
ques milliers  de  siècles. 

La  pression  de  ta  vapeur 
fieul,  dans  certaines  con- 
ciliions, atteindre  une  force 
considérable,  qui,  s'exer- 
vant  à  la  fois  sur  la  surface 

liquide  et  sur  les  parois  du  vase,  risquerait  de  le  faire  éclater 
et  i^ndrait  dès  lors  l'expérience  dangereuse.  C'est  pourquoi 
ïa  marmite  est  munie  d'une  soupape  de  sûreté.  Un  trou  est 
pei"«c  dans  le  couvercle,  cl  sur  la  pièce  mobile  qui  ferme  ce 
'"^vi  s'appuie  un  levier  dont  la  grande  branche  supporte  un 
poi«Js  qu'on  peut  placer  à  une  distance  variable,  suivant  la 
Pr^^ssion  limite  qu'on  ne  veut  pas  dépasser.  Si  la  température 
*''^     l'eau  qui  correspond  à  cette  limite  est  franchie,  la  vapeur 

^-  flou  iioDS  TU  (Ubieau  de  la  page  161)  que  ViUia  fond  i  355»,  le  bismulh  i  Mb», 
«la     jloaib  i  5Î5«  oenligrido*. 


..  Oi.  —  Marmite  de  PapiD 
Digetleiir. 
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soulève  le  levier,  s'échappe  en  sifflant  au  dehors,  oii  elle  se 
condense  sous  Tapparence  d'un  nuage  ;  la  pression  intérieure 
diminue  par  le  fait  de  cette  projection  de  vapeur  et  tout  danger 
d'explosioii  se  trouve  conjuré.  Nous  verrons  la  soupape  de 
sûreté,  telle  que  l'a  imaginée  Papin,  employée  encore  aujour- 
d'hui dans  tous  les  générateurs  de  vapeur. 


g  6.    INFLUENCES   DIVERSES    SUR   LA   TEMPÉRATURE   d'ÉBULLITION   DES   LIQUIDES. 

La  variation  de  la  pression  extérieure  n'est  pas  la  seule 
circonstance  qui  influe  sur  la  température  d'ébullition  des 
liquides.  La  nature  de  la  matière  qui  forme  les  vases  où  on  les 
chauffe,  l'état  de  la  surface  de  ces  vases,  les  substances  dis- 
soutes ou  en  combinaison  dans  ces  liquides,  ont  une  influence 
quelquefois  considérable  sur  celte  température. 

Gay-Lussac  a  le  premier  constaté  l'influence  des  vases,  et 
reconnu  que  l'eau  entre  en  ébullition  dans  un  vase  de  verre  à 
une  température  plus  élevée  que  dans  un  vasç  métallique.  En 
i842,  Marcet  a  fait  sur  ce  point  des  expériences  intéressantes. 
Résumons  les  unes  et  les  autres. 

Dans  un  vase  de  métal,  l'ébullition  est  régulière  et  continue; 
les  bulles  qui  prennent  naissance  sur  les  parois  chauffées, 
sont  petites  et  nombreuses,  et  la  température  du  liquide  comme 
celle  de  sa  vapeur  est  100\ 

Dans  un  vase  en  verre  dont  la  surface  intérieure  a  été  préa- 
lablement bien  nettoyée,  la  formation  des  bulles  gazeuses  est 
plus  lente;  ces  bulles  sont  grosses,  peu  nombreuses  :  on 
dirait  qu'elles  ont  peine  à  se  détacher  du  fond  du  vase.  Fait- 
on  bouillir  l'eau  dans  un  vase  métallique,  on  voit  les  bulles 
plus  petites,  mais  beaucoup  plus  nombreuses,  partir  de  tous 
les  points  de  la  paroi  inférieure,  et,  comme  indice  caracté- 
ristique de  cette  formation  plus  aisée  de  la  vapeur,  on  trouve 
que  le  point  d'ébullition  est  moins  élevé  que  dans  le  verre  :  la 
différence  peut  s'élever  de  1  à  2  degrés.  Ce  dernier  point  est 
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facile  à  constater.  Prenons  un  vase  en  verre  renfermant  de 
Teau  dont  Tébullition  a  cessé  il  y  a  peu  d'instants,  c'est-à-dire 
dont  la  température  a  légèrement  baissé  :  projelons-y  de  la 
limaille  métallique.  Voici  Tébullition  qui  recommence;  et  ce 
cfui  montre  bien  quelle  est  l'influence  de  la  nature  de  la  sub- 
sl^^nce,  c'est  que  du  verre  en  poudre  projeté  de  la  même  ma- 
nière produit  moins  d'eflet  que  la  limaille  métallique.  Dans  un 
vat^se  en  verre,  en  verre  v^rt  notamment,  dont  la  surface  interne 
n^^^  pas  été  préalablement  bien  nettoyée,  les  poussières  qui 
ta  ^pissent  le  fond  provoquent  la  formation  de  la  vapeur,  tout 
co  vnme  il  arrive  quand  on  y  jette  des  parcelles  de  limaille. 
D'après  Marcet,  le  point  d'ébullition  de  l'eau  distillée,  dans 
ballons  de  verre,  varie  entre  100*^  et  i02%  selon  la  qua- 
du  verre  que  l'on  emploie;  de  plus,  la  température  de  la 
f>€ur  qui,  elle,  reste  sensiblement  la  même,  est  néanmoins 
stamment  inférieure  de  quelques  centièmes  de  degré  à  la 
pérature  de  100^  ou  de  l'eau  qui  bout  dans  un  vase  métal- 
lique. 

Si  la  surface  intérieure  du  vase  (qui  alors  peut  être  indiffé- 
reiriinent  en  métal  ou  en  verre)  a  été  recouverte  d'un  vernis  de 
soufre,  de  gomme  laque,  la  température  d'ébullition  est,  au 
contraire,  inférieure  à  iOO'  et  égale  à  99\75  ou  99\80.  Dans 
ce   cas,  la  vapeur  est  à  la  même  température  que  le  liquide 
l>ouîllant.  Mais  si  l'on  prend  un  vase  en  verre  oii  a  séjourné 
pendant  quelques  heures  de  l'acide  sulfurique  concentré,  puis 
qu'on  le  lave  à  plusieurs  reprises  à  Teau  bouillante,  l'eau  dis- 
lillce  qu'on  y  fait  chauffer  peut  être  portée  à  105"*  et  même  106"^ 
sans  bouillir.  A  iOO%  quelques  grosses  bulles  de  vapeur  se 
détachent  bien  du  fond  du  vase ,  mais  sans  que  le  thermo- 
mètre cesse  de  monter,  après  avoir  baissé  toutefois  de  quel- 
T^^s  dixièmes  de  degré  à  chaque  bouffée  de  vapeur.  La  potasse 
concentrée  produit  le  même  effet  que  l'acide  sulfurique.  Enfin, 
en  observe   un  retard  semblable   dans   l'ébullition  d'autres 
liquides,  de  l'alcool  par  exemple. 
Quelle  est  la  raison  de  ces  différences? 
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Qu'est-ce  qui,  dans  le  verre,  plutôt  que  dans  le  métal,  s'op- 
pose à  la  formation  des  bulles  de  vapeur? 

li  y  a  là  probablement  une  action  moléculaire,  radhérence 
des  molécules  liquides  qui,  très  considérable  pour  le  verre»  est 
bien  moindre  pour  une  surface  métallique.  I^  changement 
d'étal,  le  passage  de  l'état  liquide  à  l'état  gazeux,  éprouve,  pour 
se  produire  dans  le  premier  cas,  une  résistance  plus  grande 
que  dans  le  second.  Quand  une  première  bulle  a  réussi  à  se 
former  au  contact  du  verre,  elle  augmente  de  volume  pour 
deux  motifs  :  par  accroissement  de  température  d'abord, 
ensuite  par  la  formation  de  nouvelle  vapeur  sur  la  surface 
sphéiique  interne  de  la  bulle.  La  tension  de  la  vapeur  deve- 
nant tout  à  coup  plus  forte  que  la  pression  subie,  il  en  résulte 
les  soubresauts  ({ue  l'on  remarque  alors,  quelquefois  même  la 
[projection  violente  d'une  portion  de  liquide  hors  du  vase. 

Ce  n'est  pas  seulement  l'adhérence  de  l'eau  pour  le  verre 
(jue  doit  vaincre  une  molécule  d'eau  chauffée  à  iOO*  pour  se 
convertir  en  bulles  de  vai)enr,  c'est  encore  la  cohésion,  la 
force  qui  unit  cette  molécule  à  toutes  les  molécules  qui  Ten- 
tourent.  Cette  cohésion  est  d'autant  [)lus  grande  que  l'eau  est 
plus  pure  et  surtout  cpi'elle  est  mieux  purgée  d'air.  L'air  en 
dissolution  dans  Teau  semble  jouer  le  rôle  d'un  diviseur  qui 
a  ])réparé  les  molécules  liquides  à  la  séparation.  Et  de  fait, 
l'expérience  conlirme  celle  manière  de  voir. 

Le  physicien  Deluc  ayant  enfermé  dans  un  matras  à  long  col 
de  l'eau  purgée  d'air,  put  la  portera  une  température  de  112* 
sans  qu'elle  entrât  en  ébullilion.  Plus  lard,  un  grand  nombre 
d'expériences  décisives  dues  à  M.  Donny  ont  mis  en  évidence 
celte  action  de  l'air  dissous  dans  Teau  sur  Tébullition  du 
liquide.  Voici  l'une  de  ces  exj)ériences  : 

Un  tube  doublement  recourbé  et  terminé  à  l'une  de  ses 
extrémités  en  forme  de  boule  (fig.  1)5)  renferme  de  l'eau  corn* 
plèlemenl  purgée  d'air.  Celte  condition  essentielle  a  été  obtenue 
en  faisant  bouillir  l'eau  dans  le  tube  encore  ouvert;  la  vapeur 
qui  se  dégage  chasse  peu  à  peu  l'air  du  tube  ainsi  que  celui 
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qui  ^tait  dissous  dans  l'eau  ;  on  ferme  à  la  lampe  dès  qu'on  est 
assii  ïé  qu'il  n'y  a  plus  dans  le  tube  que  de  l'eau  et  sa  vapeur. 
Oo  SL  ainsi  une  sorte  de  marteau  d'eau,  dont  on  plonge  la  partie 
recourbée  contenant  le  liquide  refroidi  dans  un  bain  d'huile. 
On  erbaufTe  ce  dernier  à  l'aide  d'une  lampe  à  alcool,  et  l'on 
con  State  alors  par  le  thermomètre  que  la  lempcralurc  peut  ôlre 
port.^  à  plus  de  130*,  sans  que  l'cbullition  se  produise.  A  la 
tem  pérature  de  !38',  la  vapeur  se  forme  tout  à  coup  cl  si  brus- 
quement, que  l'eau  du  tube  est  projetée  à  l'exlrémilé  située 
hors  du  bain.  Le  choc  qui  eu  résulte  est  amorti  par  les  boules  ; 
il    peut  arriver  cependant  que  l'appareil  éclate  avec  explosion. 


Fig.  »5. 


Les  circonstances  dans  lesquelles  la  vapeur  se  produit  brus- 
<^iiemenl,  d'une  façon  irrcgulière  et  en  quantités  plus  consi- 
«iérablcs  que  dans  les  conditions  ordinaires  ou  normales,  mé- 
**îtent  un  examen  spécial,  parce  qu'elles  peuvent  se  rencontrer 
«ians  les  chaudières  de  machines  à  vapeur  et  donner  lieu  à  de 
graves  accidents,  à  des  explosions  dangereuses. 

On  doit  à  M.  L.  Dufour  de  curieuses  expériences  qui  mon- 
l-rent  que  le  retard  de  l'ébullilion  n'a  pas  toujouis  pour  cause 
l'adhésion  du  liquide  pour  la  matière  du  vase  ni  l'absence  d'air 
«in  dissolution.  Ce  savant  introduisait  dans  un  bain  formé 
d'essence  de  girofle  additionnée  d'une  pclile  quantité  d'huile 
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des  gouttes  d'eau  qui  se  maintenaient  en  équilibre,  sous  la 
forme  de  sphères  parfaites  et  librement  mobiles  à  rintérieur 
du  bain.  En  chauffant  ce  dernier  avec  précaution,  il  a  pu  dé- 
passer de  beaucoup  100*  sans  qu'il  y  eût  ébullition  de  Teau. 
a  On  arrive  facilement  et  habituellement,  dit-il,  à  120*,  130* 
et  au  delà.  J'ai  maintes  fois  eu  des  sphères  aqueuses,  de 
10  millimètres  de  diamètre,  à  140*  et  150*.  Des  sphères  plus 
petites,  de  1  à  2  millimètres  de  diamètre,  ont  été  plusieurs  fois 
amenées  à  170*  et  même  175*,  c'est-à-dire  à  des  températures 
où  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  est  de  plus  de  8  atmo- 
sphères. Il  s'agit  ici  d'eau  qui  n'a  subi  aucune  préparation; 
elle  n'est  ni  distillée,  ni  purgée  d'air.  »  M.  Dufour  a  obtenu 
(les  phénomènes  tout  semblables  avec  d'autres  liquides  :  le 
chloroforme,  qui  bout  à  61*,  a  pu  cire  porté  à  90*  et  à  100*. 

11  y  a  une  évidente  analogie  entre  ces  phénomènes  des  liqui- 
des surchauffés  et  ceux  que  nous  avons  décrits  plus  haut  en 
traitant  de  la  surfusion  et  des  dissolutions  sursaturées.  Ainsi, 
le  contact  d'un  corps  solide  avec  les  sphères  liquides  en  sus- 
pension dans  le  bain  de  M.  Dufour  amène  brusquement  la 
vaporisation  de  ces  sphères.  11  est  probable  que  là  encore 
c'est  l'influence  de  l'air  qui  provoque  la  vaporisation  :  le  corps 
solide  mis  en  contact  avec  la  bulle  liquide  retient  toujours  à 
sa  surface  une  mince  couche  de  ce  fluide.  Des  que  cette  sorte 
d'atmosphère  gazeuse  vient  à  toucher  un  point  de  la  surface  du 
liquide,  elle  permet  à  l'évaporatîon  de  commencer  en  ce  point, 
et  la  haute  température  la  fait  propager  aussitôt  dans  la  masse 
tout  entière. 

Dans  tout  ce  qu'on  vient  de  voir,  il  n'a  été  question  que  de 
liquides  ne  renfermant  poinl  de  matières  étrangères.  Voyons 
quel  genre  d'influence  est  particulier  à  la  nature  des  sub- 
stances introduites  dans  les  liquides  soumis  à  l'ébullition. 

L'expérience  montre  que  les  substances  simplement  mélan- 
gées ou  en  suspension  dans  l'eau  ne  modifient  pas  la  tempé- 
rature d'ébullilion.  11  n'en  est  plus  de  même  quand  ces  sub- 
stances sont  combinées  ou  en  dissolution. 
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liquide  dissous,  l'alcool  par  exemple,  est-il  plus  volatil 
que  l'eau,  en  ce  cas  le  point  d'ébullition  s'abaisse;  il  s'élève, 
aa  <3ontraire,  si  c'est  un  liquide  dont  la  vapeur  se  forme  moins 
facilement^,  comme  l'acide  sulfurique.  Mais  la  vapeur  produite 
ii*est  plus  de  la  vapeur  d'eau  :  c'est  un  mélange  ou  une  com- 
bina^ison  des  vapeurs  de  chaque  liquide. 

Enfin,  quand  la  substance  dissoute  dans  l'eau  est  un  sel,  la 
teixâpérature  du  point  d'ébullition  est  toujours  plus  élevée  que 
celle  de  l'eau  pure,  et  cette  élévation  est  d'autant  plus  grande 
qixe  la  proportion  du  sel  en  dissolution  est  plus  forte  elle- 
même.  C'est  ainsi  qu'une  dissolution  de  sel  marin  bout  : 

A  lOi',5,  si  la  proportion  est  de  10  pour  100. 
A  102«,5,  —  20      — 

A  105^5,  —  50      — 

A  108^0,  —  40      — 

Aussi  qu'arrive-t-il  quand  on  porte  une  dissolution  saline 

^      l'ébullition?  C'est  que  l'évaporation   la   concentre.   Quand 

*  ^bullition  est  obtenue,  la  vapeur  d'eau  se  fermant  en  grande 

^l^i^nlité,  la  proportion  relative  du  sel  qui  reste  dissous  aug- 

'^^Dle,  la  température  monte  progressivériienl,  jusqu'à  ce  que, 

'*  cîissolution  ayant  atteint  son  maximum  de  concentration,  ou 

^^-^Kt,  comme  on  dit,  saturée,  la  température  d'ébullition  à  ce 

'^^Oment  devienne  fixe,  comme  celle  de  l'ébullilion  de  l'eau 

P^^re,  mais  toujours  plus  élevée  qu'elle. 

XJne  dissolution  de  sel  marin  est  saturée  quand  la  quantité 
^*^     poids  de  sel  dissous  dans  100  parties  d'eau  est  M  ,2  ;  le 
l^^^înt  fixe  d'ébullition  est  alors  108\4.  La  dissolution  saturée 
sel  ammoniac  renferme  88,0  pour  100  et  bout  à  114\2; 
le  de  chlorure  de  calcium  renferme  325  pour  100  et  ne 
it  qu'à  17^,5. 

g  7.  PHéNOMÈNES  DE  CALÉFACTION.  —  ÉTAT  SPHÉROÏDAL. 

^uand  on  projette  quelques  gouttes  d'eau  sur  un  métal  incan- 
descent, ces  gouttes  conservent  leur  formé  sphérique,  comme 
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celles  du  mercure  sur  le  verre  ou  sur  loul  aulre  corps  qu'il  n 
mouille  pas;  le  liquide  reste  transparent,  et  bien  que  la  ten 
péralurc  du  métal  surpasse  de  beaucoup  100°,  un  ne  remarqu 
aucune  trace  d'ébullilion  dans  les  gouttes  d'eau,  qui  lout^oi 
s'évaporent  lentement,  puisque,  au  bout  d'un  certain  tempt 
(.'Iles  finissent  par  disparaître.  M.  Boiiligny,  qui  a  étudié  a« 
soin  les  faits  de  ce  genre,  nomme  état  sphérdidal  cette  forni 
particulière  d'un  liquide  en  contact  avec  un  corps  dont  la  ten 
pérature  est  très  élevée.  Le  même  physicien  a  aussi  adopl 
le  terme  de  caléfaction,  qi 
nous  semble  préférable,  put 
qu'il  n'implique  aucune  icU 
théorique  préconçue. 

Décrivons  les  principale 
circonstances  du  pliénomènt 
Prenons  pour  cela  une  cap 
suie  métallique,  dont  la  siu 
lace  intérieure  soil  bien  nett 
cl  polie,  de  plaline.  de  fei 
d'argent,  et  portons-la  a 
rouge  sur  un  fourneau  o 
mieux  sur  la  lampe  éoUpyl 
de  M.  Breuzin  (fig.  96).  Je 
tons  alors  dans  la  capsnl 
une  certaine  quantité  d'eai 
froide  ;  les  gouttes  du  liciuide  réunies  sur  le  fond  du  cren 
set  formeront  un  globule  qui  va  se  mettre  à  tourner  rapide 
ment  sur  lui-môme.  Ce  globule,  dont  la  forme  générale  es 
celle  d'un  ellipsoïde  aplati,  est  dentelé  sur  ses  bords  et  sa 
les  contours  de  ses  parallèles.  Le  nondjre  des  dents  de  ce 
sortes  d'étoiles  est  toujours  pair,  ainsi  que  l'a  remarqué  u 
savant,  M.  Laurent,  qui  attribue  cette  apparence  aux  oscil 
lalioDS  ou  vibrations  du  globule  refoulé  par  la  vapeur  jaillis 
sant  par-dessous.  Cette  évaporalion,  venons-nous  de  dire,  es 
ordinairement  fort  lente,  et  l'on  cîle  une  expérience  de  Poui- 


)lipïle  de  Breu 
Ut  SI' hé  roi  (]  il. 
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let,  qui  a  pu  coDscrver  pendant  plusieurs  heures,  dans  un 
creuset  de  platine  incandescent,  l'eau  dont  ce  creuset  était 
rempli,  sans  que  le  poids 
du  liquide  eût  sensiblement 
diminué. 

Le  globule  n'est  pas  rcel- 

lemont  en  contact  avec  le 

métal  sur  lequel  il  semble 

re|ioser  ;     voici     comment 

M-     Boutigny  est  paiTenu  à 

démontrer  ce  fait,  qui   du 

teste    s'explique    aisément 

car    l'interposilion  entre  le 

g^oljulc  et  le  creusel  d'une 

ittî  née    couche    de    vapeur 

•loiîl  la  force  élastique  suffit  à  maintenir  le  liquide  à  distance. 

''orlant  au  rouge  un  mince  disque  d'argent  parfaitement  hori- 

zontal,  il  versait  à  sa  surface  la  guuUe  d'eau   (U'éalablement 

*'®ridue  opaque  par  le  noir  de  fumée,  ou  encore  noircie  avec  de 


-  Forme  étoiléc  d'ui 
sphéroidal. 


globule  Ji  l'élal 


^ricre;  puis  il  essayait 


l 


regarder  au  travers. 

^  la  hauteur  du  disque, 

'^    flamme  d'une  bougie. 

*-'ï*     lumière,  interceptée 

^*»     haut  par  le  globule, 

^'^     dessous  par  l'épais- 

Secir  de  la  plaque,  était 
Pî»  ï-faitementvisibledans 
■^  très  petit  intervalleen 

■**ï*»ne  de  ménisque  qui  les  séparait.  On  a  reconnu  en  outre 
*ï*i'un  courant  électrique  est  interrompu,  du  globule  au  disque 
***étallique,  quand  on  met  en  communication  l'une  des  élec- 
***o des  avec  le  liquide  et  l'autre  électrode  avec  le  métal.  Cette 
^^Oonde  expérience  est  due  à  Poggendorff. 

Pour  expliquer  cette  persistauce  de  l'état  liquide  du  globule 


Fig.  98.  —  EipcrKmce  de  H.  Boutigny.  Non-contact 
du  globule  liquide  et  de  la  plaque  iocandcscente. 
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en  présence  d*une  source  de  chaleur  aussi  intense  et  aussi 
voisine,  on  admet  que  toute  la  chaleur  rayonnée  est  absorbée 
dans  le  phénomène  de  la  lente  évaporation  que  subit  la  surface 
du  liquide.  Ce  qui  prouve  qu'il  en  est  réellement  ainsi,  c'est  1 
basse  température  que  conserve  le  globule  j)endant  toule  1 
durée  du  phénomène.  M.  Baudrimont  a  le  premier  évalué  cetl 
température.  Dans  ce  but,  il  projetait  le  globule  dans  un 
masse  d'eau  déterminée  de  température  connue,  et,  par  la  mé 
thode  des  mélanges  (dont  il  sera  bientôt  question),  il  calculai 
sa  propre  température  au  moment  de  l'immersion.  Il  a  reconn 
qu'elle  était  toujours  inférieure  à  100^  mais  qu'elle  s'éleva 
avec  celle  du  métal  incandescent.  Quant  à  cette  dernière,  el 
a  une  limite  qui  dépend  de  la  nature  du  liquide,  et  qui  e 
d^autant  moins  élevée  que  son  point  d'ébullition  est  moi 
élevé  lui-môme.  Les  recherches  de  M.  Boutigny  sur  la  mên 
question  lui  ont  donné  les  nombres  142\  134%  61^  pour  l'ea 
l'alcool  absolu  et  l'éther.  Telles  sont  les  limites  inférieures 
la  température  que  doit  avoir  le  métal,  pour  que  les  liquid 
qu'on  vient  de  nommer  prennent  l'élat  globulaire  ou  splm 
roïdal.  Aussi,  lorsqu'on  vient  à  laisser  refroidir  la  capsim 
métallique  au-dessous  de  ces  températures,  aussitôt  le  conta, 
du  globule  avec  le  métal  s'établit,  et  l'ébullition  se  prod 
spontanément  el  avec  violence.  On  fait  une  expérience  qui 
bien  en  évidence  le  fait  de  cette  brusque  vaporisation 
liquide.  Une  bouteille  de  cuivre  étant  fortement  chaufïî^c 
(flg.  99),  on  y  introduit  une  certaine  quantité  d'eau  qui  prem^^^l 
immédiatement  l'état  sphéroïdal.  On  bouche  hermétiquem^  "*^l 
la  bouteille  et  on  la  laisse  refroidir.  Dès  que  sa  températU- ^■'^ 
baisse  au-dessous  de  142\  l'eau  se  réduit  en  vapeur  et  la  vap^^"-^ 
ainsi  formée  a  une  tension  telle,  que  le  bouchon  est  proj^^^^ 
aussitôt  avec  violence. 

Le  globule  à  l'état  sphéroïdal  est  toujours,  comme  on  vi^  *' 
de  le  voir,  à  une  température  inférieure  au  point  d'ébulliti^^'' 
du  liquide  dont  il  est  formé.  Si  c'est  de  l'eau,  cette  tempéi*-^" 
ture  est  moindre  que  100\  moindre  que  78"^  si  c'est  de  l'alcac^^' 
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denfrosl,  puis  par  Klaprolh  et  Rumford;  mais  depuis  1842 
M.  Bouligny  en  a  fait  une  élude  très  détaillée.  Les  ouvriers  des 
verreries  et  des  fonderies  connaissaient  depuis  longtemps  quel- 
ques-unes des  propriétés  qu'acquièrent  les  liquides  en  présence 
des  corps  incandescents,  et  les  premiers  savaient  même  en 
tirer  parti  pour  leur  industrie.  Quand,  à  l'aide  de  la  canne, 
tube  de  fer  creux  qui  constitue  son  principal  outiU  Touvriei 
verrier  a  pris  dans  la  masse  de  verre  en  fusion  une  cerlaim 
quantité  de  matière,  il  la  plonge  dans  une  cavité  remplie  d'eai 
creusée  dans  un  bloc  de  bois,  puis  la  faisant  tourner,  il  l'ar- 
rondit peu  à  peu.  Soufflant  ensuite  dans  la  canne,  il  forme  une 
petite  cavité  dans  la  masse  de  verre  et,  par  le  tube,  y  introduil 
de  l'eau.  Celle-ci,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  s'évapore  lente- 
ment sans  toucher  le  verre  toujours  incandescent,  et  la  vapeui 
formée  agrandit  la  cavité  par  sa  pression.  La  masse  de  verr( 
prend  la  forme  d'une  boule  creuse  en  forme  de  poire. 

Les  forgerons  savent  qu'une  barre  de  fer  chauffée  au  roug< 
blanc  et  brusquement  plongée  dans  l'eau  y  reste  quelque  tempi 
incandescente;  le  refroidissement  n'est  pas  immédiat;  lou 
autour  de  la  barre  il  se  forme  une  gaine  de  vapeur  qu 
empêche  le  contact.  Mais  dès  que,  en  quelques-uns  de  seî 
points,  le  refroidissement  est  suffisant,  le  contact  se  produit 
et  la  vaporisation  se  fait  avec  bruit  et  se  manifeste  par  m 
bouillonnement  et  la  projection  violente  du  liquide  hors  di 
vase  qui  le  contient. 

Les  fondeurs  savent  aussi  de  temps  immémorial  qu'il  es 
possible  de  plonger  le  doigt  ou  même  la  main  tout  entière  dam 
un  bain  métallique  en  fusion  sans  se  brûler;  certains  d'entn 
eux  font  jaillir  avec  leurs  mains  des  gouttes  de  métal  hors  di 
creuset,  ou  même  lèchent  impunément  avec  leur  langue  du  fei 
chauffé  à  blanc.  Ces  expériences,  qui  ont  semblé  longtemps 
extraordinaires,  inexplicables  et  qui,  pour  cette  raison,  rencon- 
traient de  nombreux  incrédules,  ont  été  conflrmées  par  lef 
constatations  personnelles  de  M.  Boutigny,  et  répétées  fird 
quemmeut  depuis.  L'explication  de  cette  incombustibililé  lem- 
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poi*dire  de  la  peau  et  en  général  des  tissus  vivants  est  celle-ci  : 
ist  surface  de  notre  peau  est  toujours  humide,  et  cette  moileur 
aug'inente  naturellement  lorsque  nous  sommes  sous  Timpres- 
siori  involontaire  d'une  épreuve  qui  motive  noire  répulsion  ou 
nos  craintes;  en  plongeant  la  main  dans  une  masse  incandes- 
ee:n  te,  nous  lui  faisons  jouer  le  rôle  des  liquides  contenus  dans 
los  ^ases  très  chauds;  il  n'y  a  pas  contact  réel  entre  la  peau 
et  le  mêlai.  Quand  on  tente  celle  épreuve,  on  ne  doil  évidem- 
]xiei:it  laisser  la  main  qu*un  temps  assez  court;  mais  le  double 
nmouvement  d'immersion  et  d'émersion  ne  doit  pas  être  trop 
ue,  comme  le  recommande  M.  Bouligny,  parce  que  la 
pi  dite  du  mouvement  pourrait  déterminer  le  contact  avec  le 
tal  en  fusion.  Enfîn  les  personnes  qui  ont  la  peau  sèche 
doivent  prendre  la  précaution  de  l'humecter  préalablement 
d'eau  ou  d'élher. 


§  8.    FROID   PRODUIT   PAR   l'ÉVAPORATION   ET    PAR   LA    VAPORISATION. 

Pour  se  réduire  à  Tétai  de  vapeur,  par  évaporalion  spontanée 
^u  par  ébullition,  une  masse  liquide  exige  toujours  une  cer- 
taine quantité  de  chaleur  :  nous  verrons  plus  loin  les  pro- 
cédés qu'on  emploie  pour  en  obtenir  la  mesure.  La  chaleur 
ainsi  absorbée  est  prise  dans  le  foyer  s'il  s'agit  d'ébuUition  ; 
^Ue  est  enlevée  aux  corps  ambiants,  à  la  partie  du  liquide  non 
encore  évaporée,  s'il  s'agit  d'évaporation.  Ce  dernier  phénomène 
^si  donc  caractérisé  par  un  refroidissement  plus  ou  moins  pro- 
noncé, dont  l'intensité  dépend  de  l'activité  ou  de  la  rapidité 
*vec  laquelle  il  se  produit,  cl  qu'on  a  cherché  à  utiliser  indus- 
*''*i^Uemenl,  comme  nous  le  verrons  dans  les  chapitres  consa- 
^'"es  aux  applications  de  la  chaleur.  Plus  tard,  nous  en  étudie- 
''^tts  les  lois,  si  importantes  pour  l'explication  de  plusieurs 
phénomènes  naturels;  en  ce  moment,  bornons-nous  à  décrire 
^^Iques  expériences  qui  servent  à  en  démontrer  la  réalité. 
ï--a  première  est  connue  sous  le  nom  d'expérietice  de  Leslie, 
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parce  qu'elle  a  été  imaginée  par  le  physicien  de  ce  nom.  Ai 
dessus  d'un  large  vase  en  verre  ou  en  porcelaine,  remj 
d'acide  sulfurique  concentré,  on  dispose  sur  un  support  méU 
lique  une  mince  capsule  en  cuivre  dans  laquelle  on  verse  i 
peu  d'eau.  On  met  le  tout  sous  la  cloche  d'une  machine  pnei 
matique  (fig.  100)  et  on  fait  le  vide.  L'évaporation  se  fait  auss 
lot  avec  d'autant  plus  d'activité  que  la  vapeur  d'eau,  à  mesu 
qu'elle  se  forme,  est  absorbée  par  l'acide  sulfurique,  dont  Taf 
nité  pour  ce  liquide  est,  comme  on  sait,  cx)nsidérable.  Le  refrc 
disscment  qui  en  résulte  se  fait  aux  dépens  de  l'eau,  qui  e 

bientôt  congelée,  et  l'on  peut  retirer  i 
glaçon  de  la  capsule. 

Si  l'on  remplit  d'eau  la  boule  d'i 
tube  thermométrique ,  qu'on  la  plat 
dans  un  vase  renfermant  de  l'élher, 
qu'on  dispose  le  tout  sous  le  récipiei 
de  la  machine  pneumatique,  quelque 
coups  de  piston  suffisent  pour  congeh 
^l°*  ?.^^n ""  .^T" j"^p  "^^     l'eau,  ffrâce  au  refroidissement  produ 

Leslio.  Congélation  de  1  eau  . 

par  évaporation.  par  la  rapide  évaporation  de  l'éther.  C 

peut  même  se  dispenser  de  faire  le  vid 
et  activer  seulement  l'évaporation  en  injectant  de  l'air  à  Tint 
rieur  de  la  masse  d'éther  au  moyen  d'un  soufflet  (fig.  101). 
La  figure  102  représente  un  petit  appareil  connu  sous 
nom  de  cryophore,  imaginé  par  le  docteur  Wollaslon  poi 
congeler  l'eau  par  le  fait  de  son  évaporation  dans  le  vide.  Ce 
xm  tube  doublement  recourbé,  terminé  par  deux  boules,  do: 
Tune  B  est  à  moitié  remplie  d'eau,  et  dont  l'air  a  été  chassé  p= 
ébullition.  On  plonge  la  seconde  boule  A  dans  un  mélani 
réfrigérant.  La  vapeur  qui  se  forme  en  B  se  répand  dans 
boule  A,  où  elle  se  condense  sous  l'influence  de  la  basse  temp- 
rature  du  mélange,  et  l'eau  qui  reste  en  B  se  congèle. 

En  répétant  rexpérience  de  Leslie  et  en  entourant  la  clocl 
elle-même  d'un  mélange  réfrigérant,  Gay-Lussac  a  obtenu  a 
froid  beaucoup  plus  intense,  suffisant  pour  congeler  le  mercun 
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On  arrive  au  même  résullat  sans  employet'  le  vide,  mais  en  fai- 
sant usage  de  l*acide  sulfureux  liquide.  Voici  comment  on  dis- 


Fig.  101.  —  CoDgélatioD  do  l'eau  par  l'évaporalion  de  l'âther. 


pose  l'opération  :  Dans  un  tube  de  verre,  on  introduit  une  cer- 
taine quantité  de  mercure,  qu'on  recouvre  d'acide  sulfureux 


T 


"8-  103.  —  Crjophore-  Eipérience  de  Wollaslon        Pig,  103.  —  Congélation  du  mercure 
**"'  b  congéUUon  de  reau  par  évaporalion.  parcvaporalion  de  l'acide  sulfureux. 

"<ïuide.  Le  tube  est  fermé  par  un  bouchon  en  ébonile,  percé  de 
aeux  trous  donnant  passage  à  deux  tubes  plus  petits.  L'un  d'eux 
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pénètre  dans  Tacide  et  sert  à  insuffler  au  moyen  d'une  vessie, 
à  l'intérieur  du  liquide,  de  l'air  qui  s'échappe  par  le  secon 
tube  en  entraînant  la  vapeur  de  l'acide  sulfureux,  à  mesu 
qu'elle  est  formée.  L'évaporation  déterminée  par  ce  courant  a 
sein  du  liquide  éminemment  volatil  qu'il  traverse,  produit  u 
froid  assez  intense  pour  qu'en  un  temps  assez  court  le  mercur 
soit  solidifié. 


§  9.    LES    VAPEURS   ET    LES    GAZ;    NOTIONS    HISTORIQUES   SUR    LEUR    NATURE. 

Y  a-t-il  une  différence  essentielle  entre  les  gaz  et  les  vapeurs 
Celte  question,   qu'on  pouvait  agiter  encore  il  y  a  quelques 
années,  l'expérience  n'ayant  point  alors  complètement  pro- 
noncé, ne  laissait  d'ailleurs  plus  subsister  aucun  doute  dans 
l'esprit    des   physiciens  contemporains.   On  distinguait  bien 
encore  entre  les  gaz  susceptibles,  dans  certaines   conditions 
de  pression  et  de  température,  d'être  amenés  à  l'état  liquide, 
et  ne  différant  plus    dès   lors  des   vapeurs   émises  par   les 
corps  qui  affectent  cet  état  à  la  température   ordinaire  et 
sous  la  pression  atmosphérique,  et  les  gaz  dits  permanents 
parce  qu'on  ne  réussissait  point  à  les  condenser  sous  forme 
liquide.  Mais  on  pensait  généralement  que  cette  impuissance 
élait  toute  relative,  que  la  science  trouverait  un  jour  des  pro- 
cédés capables  de  ramener  ces  gaz  à  la  loi  commune.  Gomme:^ 
on  le  verra  dans  le  chapitre  suivant,  ce  jour  est  arrivé  :  lou 
ces  gaz,  sans  exception,  ont  été  liquéfiés  et  même  solidifiés 
tous  sont  donc  des  vapeurs,  comme  toutes  les  vapeurs  son 
elles-mêmes  des  gaz. 

Les  notions  sur  les  gaz  et  les  vapeurs  étaient  bien  autremeA.  * 
confuses  il  y  a  un  siècle  tout  au  plus.  Par  exemple,  il  n'y  a  p^^ 
si  longtemps  qu'on  le  pourrait  croire,  qu'on  sait  avec  netteté 
qu'est  la  vapeur  d'eau.  On  a  utilisé  ses  propriétés  mécaniqu< 
avant  de  la  connaître.  La  raison  en  est  bien  simple  :  les  déco 
vertes  toutes  modernes  des  physiciens  et  des  chimistes  sur  les 
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gàx  n'avaient  pas  encore  appris  qu'il  y  a  des  différences  de  con- 

stiivXion  entre  les  substances  qui  affectent  Tétat  gazeux  ou  aéri- 

/î>i*ine.  Aussi  croyait-on  que  la  vapeur  était,  soit  de  Teau  que 

/'action  du  feu  change  en  air,  soit  de  Tair  ou  tout  autre  fluide 

fclil  qui  était  primitivement  renfermé  dans  l'eau.  VEneyclo- 

is  de  D'Alembert  et  Diderot  définit  ainsi  le  mot  vapeur  : 

oc    ^^^'est  l'assemblage  d'une  infinité  de  petites  bulles  d'eau  ou 

(l*s^  litres  matières  liquides,  remplies  d'air  raréfié  par  la  chaleur 

et    élevées  par  leur  légèreté  jusqu'à  une  certaine  hauteur  dans 

Tsi  tiTiosphère,  après  quoi  elles  retombent,  soit  en  pluie,  soit  en 

ro^^e,  soit  en  neige,  elc,  »  C'était,  comme  on  voit,  confondre 

\sL    "%rapeur  proprement  dite,  toujours  invisible,  avec  les  nuées 

TÎSBLles,  comme  le  prouvent  d'ailleurs  les  lignes  suivantes: 

ce  IL.^s  masses  de  cet  assemblage,  qui  flottent  dans  l'air,  sont 

u'on  appelle  nuages.  » 

oici  comment  s'exprime  sur  le  même  sujet  Bossut,  qui 
vait  en  1755,  c'est-à-dire  quatre-vingts  ans  après  l'inven- 
lio:ri  de  la  machine  à  vapeur  :  ((  Le  feu  fait  sortir  de  l'eau,  en 
fori3Qe  de  vapeur,  un  fluide  très  léger,  très  subtil,  très  élas- 
tique, capable  de  faire  équilibre  à  des  poids  considérables.... 
Cette  vapeur  n'est  pas  de  l'air  qui  se  dégage  de  l'eau,  comme 
<iuelques  personnes  pourraient  le  penser.  »  Il  cite  alors,  pour 
appuyer  cette  manière  de  voir,  une  expérience  de  Désaguliers 
qu^il  est  superflu  de  reproduire,  et  il  ajoute  en  matière  de 
<^onclusion  :  «  Il  paraît  que  la  vapeur  est  un  fluide  particulier, 
ïnêlé  dans  l'eau,  ou,  si  l'on  veut,  la  partie  la  plus  subtile  de 
l'eau,  que  le  feu  met  en  action,  et  qui  perd  subitement  sa  vertu 
<^xpansive,  jusqu'à  n'occuper  qu'un  volume  presque  infiniment 
petit,  quand  on  la  refroidit  d'une  manière  quelconque.  » 

L'idée  que  la  vapeur  n'est  autre  que  l'eau  elle-même  trans- 
formée en  gaz  par  l'action  de  la  chaleur,  n'était  pas  claire 
g^  ;.  encore  à  cette  époque  j  on  le  voit  par  les  passages  que  je  viens 
^ip;^  ^^  transcrire.  Mais  aucun  doute  n'existe  plus  désormais  sur 
jgfji^      l^s  circonstances  de  cette  transformation,  comme  nous  l'avons 


ï 


i\n  ^ 
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Aujourd'hui  encore  cependant,  bien  des  personnes  ne  se 
font  pas  une  idée  exacte  de  ce  qu'est  une  vapeur  et  confon- 
dent avec  elle  le  produit  de  sa  condensation.  Pour  elles,  les 
nuages,  les  brouillards  sont  des  vapeurs.  Le  langage  ordinaire 
autorise  sans  doute  cette  confusion,  mais  il  n'en  importe  que 
plus  de  la  dissiper. 

Les  nuages,  les  brouillards,  les  brumes  plus  ou  moins 
épaisses  ou  légères  sont  bien  le  produit  de  l'évaporation 
aqueuse  à  la  surface  du  globe,  des  continents  ou  des  mers  ; 
mais  il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  la  vapeur  d'eau  elle- 
même,  qui  est  toujours  invisible  dans  l'air.  La  vapeur  d*eau 
est  un  gaz  d'une  parfaite  transparence,  dont  l'accumulation 
dans  l'atmosphère  ne  produit  immédiatement  aucun  trouble. 
Quand  l'eau  dont  elle  est  formée  devient  visible  sous  Tappa- 
rence  de  nuages,  de  brouillards,  c'est  qu'une  certaine  quantité 
de  celte  vapeur  s'est,  pour  une  cause  quelconque,  condensée, 
a  repassé  à  l'état  liquide.  Par  les  temps  froids,  l'haleine  des  per- 
sonnes et  celle  des  animaux  laissent  échapper  une  légère  traînée 
qu'on  prend  pour  de  la  vapeur,  tout  comme  le  panache  blan- 
chAtre  qui  s'échappe  par  bouffées  de  la  cheminée  d'une  loco- 
motive. L'idée  qu'on  se  fait  ainsi,  répétons-le,  est  fausse;  elle 
provient  d'une  locution  inexacte.  Dans  tous  les  exemples  qu*on 
vient  d'indiquer,  c'est  bien  la  vapeur  d'eau  qui  a  donné  nais- 
sance à  la  nuée  ])lus  ou  moins  blanche  et  plus  ou  moins  opaque 
qu'on  observe  ;  mais  ce  qu'on  voit  n'est  plus,  à  dire  vrai,  de  la 
vapeur.  C'est  la  réunion  d'une  multitude  de  gouttelettes  très 
fines,  de  particules  d'eau  très  ténues,  qui  quelquefois  s'évaporent 
à  nouveau,  et  d'autres  fois  se  réunissent,  se  condensent  davan- 
tage, tombent  en  pluie  |)]us  ou  moins  fine,  quand  le  poids  de 
chacune  d'elles  est  devenu  assez  fort  pour  vaincre  la  résistance 
de  l'air  qui  jusque-là  les  a  supportées.  Pourquoi,  quand  on 
chauffe  de  l'eau  dans  un  vase,  voit-on  une  buée  s'échapper  à 
travers  les  fissures  du  couvercle?  N'est-ce  pas  là  le  phénomène 
lui-môme  de  l'évaporation,  que  suit  d'ailleurs  la  vaporisation 
proprement  dite,  des  que  la  température  de  l'ébullition  se 
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trouvera  atteinte?  Oui,  mais  ces  nuages  qui  s'élèvent  à  la  sur- 
face de  Teau  ne  sont  plus  de  la  vapeur  ;  celle-ci,  en  traversant 
les  couches  qui  surplombent  le  vase,  couches  plus  froides  que 
Teau,  se  condense  immédiatement  à  cause  du  refroidissement 
qu'elle  éprouve  ;  elle  se  répand,  en  vertu  de  sa  force  expan- 
sive,  dans  l'espace  environnant,  où  sa  dissémination  extrême 
Ja  rend  invisible.  Mais   alors  on  peut  observer  le  dépôt  de 
gouttelettes  humides  sur  les  corps  voisins,  et  notamment  sur 
la  face  interne  du  couvercle  du  vase;  elles  s'y  accumulent  en 
gouttes  plus  grosses  qui  ruissellent. 

Les  remarques  qui  précèdent  ont,  pour  l'explication  et  l'in- 
ftelligence  des  phénomènes  météorologiques,  une  grande  impor- 
tance, ainsi  que  nous  aurons  l'occasion  de  le  voir  par  la  suite; 
'est  la  raison  qui  nous  a  fait  autant  insister  sur  ce  point. 


CHAPITRE   IX 

CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES   CORPS  —  CONDENSATIO 
DES  VAPEURS  —  LIQUÉFACTION  DES  GAZ 


g  1.    PASSAGE   DES   VAPEURS   A    l'ÉTAT   LIQUIDE.    SUBUMATIOM  ;    C05DENSAT101f« 

On  a  vu,  dans  le  chapitre  précédent,  quelles  conditions  sont 
nécessaires  pour  qu'une  vapeur  reprenne  en  totalité  ou  en 
partie  l'état  liquide  qu'elle  possédait  avant  sa  formation.  Si  l'es- 
pace qu'elle  occupe  est  salure,  tout  refroidissement  peut  préci- 
piter ou  condenser  une  certaine  quantité  de  cette  vapeur;  si 
l'espace  n'est  point  saturé,  il  faudra  le  refroidir  d'abord  assez 
pour  déterminer  la  saturation  eu  égard  à  la  quantité  de  vapeur 
qu'il  renferme;  un  nouvel  abaissement  de  température  produira 
alors  la  condensation  cherchée.  Une  vapeur  saturée  peut  encore 
être  ramenée  à  l'état  liquide  par  compression,  c'est-à-dire  en 
diminuant  son  volume.  Ces  deux  moyens,  l'abaissement  de 
température  ou  la  compression,  dont  chacun  est  suffisant  lors- 
qu'il s'agit  d'une  vapeur  proprement  dite,  peuvent  être  dès  lore 
employés  isolément,  comme  nous  l'avons  vu  quand  nous  avons 
décrit  les  expériences  fondamentales  de  Dalton  ;  si  on  les  em- 
ploie simultanément,  la  précipitation  des  vapeurs  se  fait  natu- 
rellement avec  plus  d'abondance  et  de  rapidité. 

Le  passage  d'un  liquide  à  l'état  gazeux,  par  évaporation  ou 
vaporisation,  exige  l'absorption  d'une  certaine  quantité  de  cha- 
leur, qu'on  est  convenu  d'appeler  chaleur  latente  de  vaporisa- 
lion»  parce  que»  emmagasinée  pom*  ainsi  dire  dans  la  vapeur 
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produite^  et  nécessaire  pour  maintenir  Tétat  gazeux,  elle  ne  se 

manifeste  pas  d'une  manière  sensible  au  thermomètre.  Or,  dans 

ia  transformation  inverse,  dans  le  retour  de  la  vapeur  à  Tétat 

liquide,  cette  chaleur  se  trouve  restituée  :  nous  verrons  plus  loin 

^iie  la  quantité  de  chaleur  qu'on  retrouve  ainsi  par  la  liquéfac- 

f,£on  d'un  poids  donné  de  vapeur,  est  exactement  égale  à  celle 

l'avait  exigée  l'acte  de  la  vaporisation  lui-même.  En  un  mot, 
lois  de  la  condensation  des  vapeurs  sont  inverses  de  celles 

le  nous  avons  vues  présider  à  leur  formation,  et  ce  que  nous 
élisons  ici  des  vapeurs  s'applique  pareillement  aux  gaz,  que 

us  devons  considérer  comme  des  vapeurs  plus  ou  moins  éloi- 

ces  de  leur  point  de  saturation. 

Xa  précipitation  de  la  vapeur  d'eau  dans  l'air  sous  l'influence 
refroidissement  est  un  des  phénomènes  les  plus  fréquents 

les  plus  aisés  à  observer  (au  moins  dans  ses  efi'ets)  que  nous 
ofFre  l'atmosphère  ambiante  :  la  rosée,  les  brouillards  et  les 
nixages,  les  pluies  ont  pour  cause  principale  la  condensation 
de  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air  produite  par  un  abais- 
sement de  température  au-dessous  du  point  de  saturation.  Nous 
deviendrons  plus  tard  sur  ces  phénomènes,  dans  les  chapitres 
de  ce  volume  qui  seront  consacrés  à  la  Météorologie. 

Nous  avons  vu  certains  corps  solides  se  transformer  direc- 
^naent  en  vapeur,  sans  passer  par  l'étal  liquide.  En  refroidis- 
sant, par  des  procédés  convenables,  les  vapeurs  de  ces  corps  ou 
d'autres  corps  liquéfiés,  on  peut  également  les  ramener  à  leur 
Pï'einier  état,  l'état  solide,  sans  qu'ils  se  liquéfient,  et  l'on  donne 
'^  nom  commun  de  sublimation  à  la  double  opération  que  nous 
^^nons  de  définir.  L'avantage  qu'on  trouve  à  ce  retour  direct 
^^  la  vapeur  à  l'état  solide,  c'est  qu'il  permet  d'obtenir  de  beaux 
^^îstaux  du  corps  en  expérience.  Voici,  d'après  M.  Schûlzen- 
^^ger,  quelques  exemples  de  ce  mode  de  cristallisation,  qui 
^^Ussit  surtout  pour  les  substances  ayant  une  tension  de  vapeur 
^^nslble  à  une  faible  distance  au-dessus  ou  au-dessous  de  leur 
ï^int  de  fusion  : 

^  Pour  obtenir  de  beaux  cristaux,  dit-il,  il  faut  s'an*anger  de 
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façon  à  maintenii'  et  à  renouveler  constamment  les  vapew 
dans  une  enceinte  dont  une  partie  des  parois  conserve  vm 
température  inférieure  au  point  de  liquéfaction.  Plus  le  pbéno 
mène  sera  lent,  plus  les  cristaux  obtenus  seront  voluminem 
Les  conditions  à  remplir  sont  donc  celles-ci  :  un  compartimeD 
de  l'enceinte  contient  le  corps  solide  ou  fondu  qui  doit  serrù 
de  générateur  de  vapeurs  ;  il  est  maintenu  à  une  températnn 
aussi  basse  que  possible,  quoique  suffisante  pour  détermina 
une  volatilisation  lente  et  continue.  Les  vapeurs  qui  se  difiusen 
rencontrant  les  parois  plus  froides  d'une  autre  partie  de  l'en- 
ceinte, s'y  condenaeu' 
sous  forme  de  cristaiu 
qui  serviront  de  cen- 
tres d'attraction  poui 
les  vapeurs  incessam- 
ment renouvelées. 

«  Quand  le  corps  ) 
une  tension  de  vapeoi 
appréciable  à  la  tem< 
péralure  ambiante,  il 
sulBl  d'une  légère  iné 
galilé  de  températm^ 
d'uu  point  à  un  autre 
des  parois  du  vase  poui 
déterminer  le  transport.  C'est  ainsi  que  le  camphre,  l'iode,  le 
protochlorure  d'iode,  placés  dans  un  flacon  dont  Tune  des 
faces  est  tournée  vers  une  fenêtre,  se  subliment  lentement  et 
viennent  former  des  dépôts  cristallins  contre  cette  paroi,  si  la 
température  du  dehors  est  plus  basse  que  celle  de  l'appar^ 
tement. 

<c  On  emploie  avec  avantage,  pour  la  sublimation  de  petites 
quantités  de  matière,  deux  verres  de  montre  de  même  diamètre, 
dont  les  bords  rodés  (fig.  104)  s'appliquent  exactement  l'un  sar 
l'autre,  et  que  l'on  maintient  au  moyen  d'une  lame  de  clinquant 
à  deux  feutes.  La  substance  est  placée  dans  le  verre  inférieur, 


Fig.  104.  - 


Apiinreil  pour  la  siibliinutiDii  de  petilet 
<jiianlil('s  de  malioi-c. 


Fig.  10S.  —  SublimatioD  de  l'aliiaiino. 
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qui  repose  sur  un  disque  annulaire.  En  chauiïant  doucement 
/a  partie  inférieure  avec 
an  bain  de  sable  ou  de 
/'air  chaud,  on  Irans- 
j>oi"te  toute  la  matière 
volatile  contre  le  verre 
so^érieur,  qui   se  ta- 
pi^ se  intérieurement  de 
cristaux.   Cette  opéra- 
tïoTm  peut  aussi  se  faire 
dans  un  petit  creuset 
de   jjorcelaine  (fig.  105) 
feiTMjaé  par  son  couvercle 
et  vine  feuille  de  papier 
à  filtre,  et  chauffé  par  en  bas  sur  un  bain  de  sable.  On  sublime 
ainsi  très  bien  l'alizarine, 
Tar»  thracène ,     l'anthraqui- 
iïOï>.€  et  des  corps  à  point 
^e     fusion  élevé  et  rappro- 
ché  du  point  de  volatilisa- 
^ox».  a   L'appareil    suivant 
(fig.  106)  sert  à  la  sublima- 
tion  de   la   naphtaline,  de 
'  ^cide  benzoïqiie,  etc.,  sur 
^ie   plus    grande  échelle. 
*-^*iemarmiteen  tôle  est  coil- 
"=G    d'un  cône  de  carton  ou 
^®  papier,  contre  les  parois 
****-^rDes  duquel  viennent  se 
**^f»oser  les  cristaux.  Si  l'on 
^^*i  l  éviter  les  produits  hui- 
*^^3t  qui  se  dégagent  sou- 
y^*it  d'une  matière  impure, 
*'   Suffit  de  couvrir  en  outre 
'•^  ïïiarmite  avec  un  papier  à  filtre  poreux,  que  l'on  colle  contre 


-  Subiimalion  de  l'acide  beoioïque 
de  la  Dajihblinc. 
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SCS  |)aiois\  La  sublimation  s'effectue  aussi  dans  une  fiole  à 
fond  plat,  dans  une  cornue  dont  la  partie  inférieure  est  chauffée; 
les  cristaux  se  déposent  à  la  partie  supérieure,  dans  le  col  ou 
le  dôme.  » 

Il  est  des  substances  fixes,  comme  le  tellure,  qu'on  ne  peut 
sublimer  directement;  mais  on  arrive  à  les  volatiliser  par 
entraînement  en  faisant  passer  sur  le  corps  convenablement 
chauffé  un  courant  gazeux  n'exerçant  pas  sur  lui  d'action  chi- 
mique. L'air,  l'acide  carbonique,  la  vapeur  d'eau  surchauffée, 
l'hydrogène  sont  employés  suivant  les  cas.  Pour  le  tellure,  on 
dirige  un  courant  lent  d'hydrogène  au  travers  d'un  tube  de 
porcelaine  chauffé  au  rouge  ;  le  corps  contenu  dans  une  nacelle 
est  placé  à  l'intérieur  du  tube,  et  les  cristaux  de  tellure  vont  se 
dé[)oser  sur  les  parois  de  la  partie  froide  du  tube. 

§  2.    LIQUÉFACTION    DES    GAZ. 

Lavoisier,  dans  son  remarquable  Mémoire  sur  la  formation 
et  la  coustitution  de  V atmosphère*,  émettait  l'hypothèse  qu'un 
refroidissement  suflisant  pourrait  condenser  l'air,  ou  du  moins 
une  partie  des  substances  aériformes  qui  le  composent,  au 
point  de  les  faire  passer  à  l'état  licjuide.  Peu  d'années  après 
celte  prévision  du  grand  chimiste,  rammoniaque  était  liquéfiée. 
D'une  part,  Guyton  de  Morveau  obtenait  ce  résultat  en  abaissant 
à  49"*  au-dessous  de  zéro  la  température  d'un  ballon  plein  de 
ce  gaz,  à  l'aide  d'un  mélange  de  neige  et  de  chlorure  de  cal- 
cium. D'un  autre  côté.  Van  Maruin  ayant  comprimé  à  plusieurs 
atmosphères,  sous  le  récipient  d'une  machine  de  compression, 
le  gaz  ammoniac  contenu  dans  une  é[)rouvette  qui  reposait  sur 
le  mercure,  vil  ce  dernier  liquide  monter  dans  l'éprouvelle  et 
la  remplir  tout  à  fait.  Ce  qui  donne  un  intérêt  particulier  à  ces 
doux  [>reinières  tentatives  de  liipiéfiiction  des  gaz,  c'est  que  cha- 
cune (relies  fournil  un  exemple  de  l'application  des  deux  mé- 

1 .  Ti'dii  *  (h  (Chimie  (jênhalCy  |»:ir  P.  ScliUlzeiibergor,  t.  I,  j).  43. 
tî.  Voir  plus  haut,  paj^o  15. 
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thbdes  susceptibles  de  résoudre  le  problème  :  le  refroidissement 
du  gaz  et  sa  compression. 

C*est  à  Faraday  que  revient  Thonneur  des  premiers  travaux 
suivis  dans  cette  voie.  Dès  1823,  le  savant  physicien  anglais 
obtenait  à  rétat  liquide  les  gaz  suivants  :  le  chlore,  Tacide  sul- 
fureux, l'acide  sulfhydrique,  l'oxyde  de  chlore,  l'acide  carbo- 
nique, l'ammoniaque,  le  protoxyde  d'azote  et  le  cyanogène. 
L'acide  chlorhydrique  fut  liquéfié  de  la  même  manière  par  Davy, 
qui  avait,  parait-il,  suggéré  à  son  élève  et  préparateur  l'expé- 
xience  qui  donna  le  chlore  liquide*. 

La  méthode  et  l'appareil  de  Faraday  étaient  également  sim- 
j)les,  mais  les  expériences  exigeaient  de  grandes  précautions:  à 
oause  du  danger  des  explosions  et  de  la  fracture  des  vases,  il 
avait  soin  de  garnir  ses  mains  de  gants  et  de  se  couvrir  la  figure 
d'un  masque.  II  introduisait  dans  un  tube  recourbé  en  forme 
c3e  V  renversé  (fig.  107)  les  substances  propres  à  donner  nais- 
sance au  gaz  à  liquéfier  \  les  rassemblait  à  l'extrémité  bouchée 

1.  Voici  comment  Tyndall  raconte  le  fait  dans  sa  remarquable  notice  intitulée  Faraday 

inventeur  :  •  Dans  les  heures  de  loisir  que  ses  occupations  lui  laissaient,  Faraday  se  donnait 

toujours  à  lui-même  des  sujets  de  recherches.  C'est  ainsi  que,  duns  le  printemps  de  1823, 

il  commença  de  sa  propre  inspiration  Fétudc  d'une  substance  que  Ton  avait  longtemps  prise 

pour  du  chlore  solide,  mais  dans  laquelle  Davy  avait  reconnu  en.  1810  un  hydnile  de  chlore, 

c'est-à-dire  un  compose  de  chlore  et  d*eau.  Faraday  le  premier  analysa  cet  hydrate  et 

i>^digea   une  note  sur  sa  composition.  Cette  note  fut  lue   par  Davy,  qui  lui  conseilla  de 

chauffer  son  hydrate  sous  pi*cssion  dans  un  tube  de  verre  scellé.  Il  le  fit.  L*hydrate  entra 

On  fusion  à  la  température  du  sang,  le  tube  se  remplit  d'un  gaz  jaune,  et  Ton  constata  qu'il 

Contenait  deux  liquides.  Le  docteur  Paris  entra  par  hasard  dans  le  laboratoire  pendant  que 

faraday  était  h  l'œuvre.  Ayant  aperçu  le  liquide  huileux  dans  le  tube,  il  railla  le  jeune  chi- 

'■liste  du  peu  de  soin  qu'il  apportait  à  nettoyer  ses  verres.  Quand  Faraday  lima  le  bout  de 

Son  tube,  le  contenu  fît  explosion  et  la  matière  huileuse  disparut.  Le  lendemain  matin,  le 

docteur  Paris  reçut  ce  petit  mot  :  «  Cher  monsieur,  celle  huile  que  vous  avez  vue  hier  était 

^«^cidément  du  chlore  liquide.  Votre  fîdèlc,  M.  Faraday.  »  Le  gaz  s'était  liquéfîé  sous  sa 

pi^ipre  pression.  Faraday  essaya  ensuite  la  compression  par  une  pompe,  et  réussit  encore  à 

^Ijtenir  du  chlore  liquide. 

•  Au  compte  rendu  qui  fut  publié  de  cette  cx|>éricncc,  Davy  ajouta  cette  note  :  «  En  con- 
^oillant  à  M.  Faraday  de  chauffer  l'hydrate  de  chlore  dans  un  tube  fermé,  je  pensais  qu'il 
^rrÎTcrait  de  trois  choses  l'une  :  qu'il  se  liquéfierait  à  l'étal  d'hydrate,  ou  que  l'eau  serait 
^ôcomposée,  ou  que  le  chlore  se  séparerait  à  Tétai  liquide.  »  Davy,  en  outre,  appliqua  im- 
Oiëdiatemènt  la  méthode  de  la  compression  des  gaz  par  eux-mêmes  à  la  liquéfaction  de 
l^aicide  chlorhydrique.  Faraday  poursuivit  ses  expériences  et  parvint  à  liquéfîer  un  certain 
Nombre  de  gaz  que  l'on  avait  rangés  jusqu'alors  parmi  les  gaz  permanents.  En  1844,  il 
v^prit  ce  trafàil  et  étendit  beaucoup  ses  limites.  » 

3.  Par  exemple,  en  chauffant  de  l'acide  sulfuriquc  anhydre  et  du  mercure,  Faraday  obte- 

nr.  33 
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et  fermait  l'autre  extrémité  à  la  lampe.  Puis,  chaufTant  la  partie 
du  tube  contenant  les  matières  introduites,  tandis  que  l'autre 
branche  était  plongée  dans  un  mélange  réfrigérant,  le  gaz  se 
dégageait  ;  sa  tension  allait  en  augmentant,  et  dès  qu'elle  dépas- 
sait la  tension  maximum  correspondant  à  ta  température  de  la 
partie  froide,  ta  condensation  commençait  et  le  gaz  liquéfié 
s'accumulait  dans  l'extrémité  i)iongéc  dans  le  mélange  réfrigé- 
rant. Faraday  mesurait  la  pression  du  gaz  à  l'aide  d'un  pelil 


Fi^.  107.  —  Appareil  ilc  taniUv  jiuur  la  liquélàclion  des  gaz. 

manomètre  à  air,  préalablement  gradué  cl  introduit  dans  le 
tube.  La  densité  du  liquide  se  mesurait  approximativement  an 
moyen  de  petites  boules  de  verre,  dont  le  degré  d'enfoncement 
dans  des  liquides  de  densités  différentes  avait  été  d'avance 
constaté. 

Six  ans  avant  l'importante  découverte  de  la  liquéfaction  des 


nail  le  gu  tultureux  ;  jiour  l'ai;ide  sulfliydriquc.  il  mctlait  du  sulfure  d'anlimoim  et  de 
l'acide  chtorhydriqiie  ;  du  cai'bonale  d'amman laque  cl  de  l'acide  siitruritjuc  lui  donnaient 
l'acide  carbonique;  la  décompogilion  du  nilratc d'ammoniaque  bien  <ec,  le  pi-oloajdcd'anolc; 
du  cvinure  de  mercure  bien  «ec,  le  cjanoi;Ène-,  du  chlorure  amrooniacsl  d'argent,  l'amm»- 
niaque;  de  l'amnoniaque  el  de  l'acide  «ulfurique,  l'acide  clilorhjdrique,  etc.  Le  degré  de 
température  ï  laquelle  il  fallait  élever  la  partie  cliauffée  du  tube,  le  degré  de  froid  aui|Ml 
était  soumise  la  partie  opposée  variaient  nalurellcment,  telon  la  nature  de  gaz  k  produire 
ou  des  substances  cinpiojées  dans  ce  but. 
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gaz  par  Faraday.  Despretz  avait  obtenu  de  l'euchlorine  liquide, 
eu  faisaut  passer  le  gaz  desséché  dans  un  tube  de  verre  entouré 
d'un  mélange  réfrigérant  exposé  à  une  très  légère  chaleur;  ec 
liquide,  de  couleur  verdâtre,  avait  produit  une  détonation  pa- 
reille à  celle  d'un  coup  de  fusil,  et  le  tube  qui  le  contenait  avait 
^lé  réduit  en  poudre. 

En  1824,  Bussy  obtint  l'acide  sulfureux  liquide,  sous  la  pres- 
sion normale,  à  l'aide  d'un  mélange  réfrigérant  dont  la  tempé- 
m'aturc  accusait  — 10'.  La  ligure  108  représente  l'appareil  ainsi 
«qu'on  le  dispose  pour  reproduire  l'expérience  dans  les  cours.  Le 


Fig.  1D8.  —  Appareil  de  Bus^t  pour  la  liquéfaction  de  l'acide  sulfureux. 

l>£Kllon  qu'on  voit  à  gauche  reçoit  l'acide  sulfurique  et  le  métal 

(«:>  M.'dinai rement  du  mercure)  qu'on  chauffe  pour  obtenir  le  déga- 

^^smcnt  du  gaz.  Ce  dernier  se  rend  d'abord  à  un  flacon  laveur 

***■     à  une  éprouvelte  renfermant  du  chlorure  de  calcium.  Ainsi 

Ï^V-arilté  et  desséché,  il  aboutit  h  un  tube  en  U  plongé  dans  un 

■*»  ^lange  réfrigérant  (glace  et  sel  marin  ou  chlorure  de  calcium), 

***-■.  il  se  refroidit,  se  condense  cl  se  liquéfie.  De  là  on  le  recueille 

^^*  ms  un  ballon  pareillemenl  plongé  dans  un  mélange  réfrigérant. 

^^**  le  conserve  ordinairement  dans  des  tubes  scellés  à  la  lampe 

***-*   dans  des  flacons  analogues  à  ceux  qui  servent  à  contenir 

*  ^au  de  Seitz  ;  comme  à  la  température  ordinaire  de  -h  15  à  20*, 

^^    tension  du  gaz  n'est  que  de  2  à  3  atmosphères,  la  résistance 


\ 
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(les  vases  dont  nous  parlons  est  parfailemeiit  suffisante  pour 
qu'il  n'y  ait  pas  à  craindre  de  rupture. 

Les  gaz  liquéfiés,  notamment  l'acide  carbonique,  ayant  été 
utilisés  pour  produire  des  abaissements  considérables  de  tem- 
pérature, on  a  dû  chercher  des  pi-océdés  qui  permissent  de  les 
obtenir  en  quantités  un  peu  grandes  et  des  appareils  d'une 
solidité  exceptionnelle.  Dès  iSZô,  Thilorier  imagina  l'appareil 


c  Thilorier  pour  la  lii|Utir3clion  en  grand  de  l'icido  carbonique. 


qui,  convenablement  modifié,  sert  encore  à  la  production  de 
l'acide  carbonique  liquide. 

Deux  jtarties  princijialcs  composent  cet  appareil.  La  première 
est  le  générateur,  vase  hermétiquement  fermé,  oii  se  forme  le 
gaz  acide  carbonique,  par  la  réaction  de  l'acide  sulfurique  sur 
le  bicarbonate  de  soude.  I,a  seconde  partie,  le  récipient  ou 
récepteur,  est  un  vase  semblable  au  premier,  où  se  rend  l'acide 
carbonique,  par  voie  de  distillation,  et  où  j)cut  s'accumuler  le 
produit  d'une  série  d'opérations  successives. 

A  l'origine  les  parois  de  ces  vases  étaient  en  fonte  de  fer  très 
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épaisse;  mais  le  terrible  accident  qui  coûta  la  \ie  à  Hervy  ^  fit 
proscrire  remploi  de  ce  mêlai  dangereux.  On  lui  substitua  le 
cuivre  doublé  de  plomb  à  l'intérieur,  comme  Tétait  d'ailleurs 
la  fonte,  pour  éviter  Faction  de  Tacide  sulfurique.  Des  bandes 
de  fer  forgé  et  des  cercles  du  même  métal  enveloppent  ces  sortes 
de  chaudières,  dont  la  forme  est  celle  de  cylindres  terminés  par 
des  calottes  sphériques.  La  solidité  des  deux  appareils,  généra- 
teur et  récepteur,  est  ainsi  assurée  à  toute  épreuve.  L'un  cl 
Tautre  sont  fermés  par  des  bouchons  à  vis  percés  suivant  leurs 
axes,  et  munis  de  tubulures  à  robinet  RR,  pouvant  communi- 
quée l'une  avec  l'autre  par  un  tube  de  cuivre  t.  Les  deux  réser^ 
voîrs  sont  d'ailleurs  suspendus  entre  les  pointes  de  supports 
en  fonte,  ce  qui  permet  de  les  faire  basculer  autour  d'un  axe 
horizontal,  disposition  qui  n'est  d'ailleurs  nécessaire  que  pour 
celui  des  cylindres  qu'on  emploie  comme  générateur. 

Quand  on  veut  faire  une  préparation  d'acide  carbonique 
liquide  à  l'aide  de  l'appareil  Thilorier,  on  enlève  le  bouchon 
du  générateur,  et  on  y  introduit  1800  grammes  de  bicarbonate 
de  soude  avec  4'", 5  d'eau  à  35^  ou  40%  puis  un  vase  cylin- 
drique a  renfermant  1  kilogramme  d'acide  sulfurique  con- 
centré. Ce  cylindre,  reposant  par  une  pointe  sur  le  fond  et  dans 
l*axe  du  générateur,  reste  vertical  tant  que  ce  dernier  l'est 
ïui-même,  de  sorte  qu'il  n'y  a  pas  de  contact  entre  l'acide  et  le 
^bicarbonate  de  soude  m.  Serrant  alors  le  bouchon  et  fermant 
ïc  robinet  de  communication  avec  le  tube  f ,  on  incline  le  géné- 
ï'aleur  de  manière  à  lui  faire  dépasser  l'horizontale.  Par  ce 
'ïïouvement  de  bascule  répété  plusieurs  fois,  l'acide  se  répand 
^^  le  sel,  et  la  réaction  se  manifeste  instantanément. 


*•    «  Le  29  décembre  1840,  on  avait  disposé  reipérience  de  Thilorier  pour  une  leçon  de 

^^ie  à  rficole  de  pharmacie  de  Paris  :  Ucrvy,  préparateur  du  cours,  était  resté  seul  à  côte 

I     ''appareil.  Tout  à  coup  une  forte  détonation  se  fît  entendre,  et  les  professeurs  qui  se 

J^^aient  dans  une  pièce  voisine  étant  accourus,  virent  le  malheureux  jeune  homme  étendu 

^^^T^  et  mutilé  par  les  éclats  du  récipient  qui  avait  cédé  à  Ténorme  pression  du  gaz 

^k^gé.  Transporté  à  Thôpital  après  cet  accident,  Hervy  dut  subir  Tamputation  des  jambes, 

^^Igré  les  soins  qui  lui  furent  prodigués,  il  mourut  trois  jours  après.  »  (P.  Deleveau, 

^  Matière  et  ie$  irans formations,  ï  vol.  de  la  Bibliothèque  des  merveilles.) 
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Dix  minutes  au  plus  suffisent  ordinairement  pour  le  d^- 
gement  complet  du  gaz.  On  ouvre  alors  les  robinets,  et  Pacidc 
carbonique,  dont  la  tension  dans  le  générateur  atteint  jusqu'à 
75  atmosphères  (pour  une  température  de  SO""),  se  précipite 
dans  le  récepteur,  où  il  se  condense  en  vertu  de  la  différence 
des  températures  et  par  suite  de  celle  des  tensions.  Si  le  récep- 
teur est  à  15%  la  tension  maximum  de  Tacide  carbonique  pour 
cette  température  étant  de  50  atmosphères,  la  différence  sera 
de  25  atmosphères.  Aussi  suffil-il  d'une  minute  pour  que  la 
distillation  du  gaz  produit  soit  complète  et  que  le  gaz  du  géné- 
rateur ait  passé  à  l'état  liquide  dans  le  récepteur. 

En  recommençant  cinq  ou  six  opérations  semblables,  on 
obtient  aisément  deux  lilrcs  d'acide  carbonique  liquide.  Le 

.,  récepteur  se  trouve  donc  en 

^^^#M     ^hHB^^B       grande  partie  rempli  par  ce 

^^^^Hpp    IS^P^^^^        dernier,  que  surmonte  une 

^™^      «k^  atmosphère  gazeuse  d*une 

''•'•  ""•  -  «toTurLidr"""^  '*""•'    tension  de  50  atmosphères. 

Si  alors  on  ouvre  le  robi- 
net, le  liquide  est  projeté  avec  une  grande  violence  au  dehors  ; 
le  courant  gazeux  qui  en  résulte  détermine  un  abaissement  de 
température  considérable;  une  partie  du  liquide  se  solidifie 
sous  l'action  de  ce  froid  intense,  et  l'on  voit  un  nuage  blanc 
sur  le  passage  du  jet.  On  peut  recueillir  l'acide  carbonique 
solide  sous  la  forme  d'une  neige  floconneuse,  à  Taide  d'une 
boîte  d'une  construction  spéciale  que  Thilorier  joignit  à  son 
appareil,  et  dont  la  figure  ilO  indique  l'agencement.  Elle  se 
compose  de  deux  parties  séparées  qui  s'emboîtent  aisémeol 
l'une  dans  l'autre,  chacune  étant  munie  d'une  poignée  garnie 
de  drap  pour  éviter  le  contact  des  parois  métalliques  excessi- 
vement  refroidies.  La  boîte  s'ajuste  par  une  tubulure  à  une 
pièce  du  robinet  du  récepteur,  et  quand  on  ouvre  ce  robinet, 
le  jet  d'acide  carbonique  liquide  pénètre  dans  la  boîte,  frappe 
une  languette  a,  se  divise,  s'évapore  en  partie  et  se  solidifie 
pour  le  surplus,  à  une  température  de  — 1S\  Sous  sa  forme 
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solide^  ou  de  neige  blanche  floconneuse,  Tacide  carbonique  a 
une  faible  conductibilité,  qui  permet  de  le  conserver  plus  long- 
temps qu*à  rélat  liquide.  On  peut  en  tenir  sur  la  main  sans 
inconvénient,  à  cause  du  courant  gazeux  qui  s'en  dégage  et 
empêche  le  contact  (de  la  même  manière  que  la  vapeur  dans 
le     phénomène  de  caléfaclion)  ;  mais  si  on  Tappuie  contre  la 
peau,  de  manière  à  le  comprimer  et  à  rendre  le  contact  intime, 
an,    éprouve  une  sensation  douloureuse  analogue  à  celle  que 
cause  une  brûlure  :  la  peau  conserve  des  traces  toutes  pareilles 
de  désorganisation. 

Ep  1861,  MM.  I^ir  et  Drion  ont  obtenu  l'acide  carbonique 
liquide  sous  la  pression  de  Talmosphère.  Voici  comment  ces 
savants  procédaient  :   «  Si  Ton  introduit  de  Tammoniaque 
liquide  dans  un  ballon  de  verre,  et  qu'on  mette  l'intérieur  de 
ce  ballon  en  communication  avec  une  bonne  machine  pneu- 
matique,  par  l'intermédiaire   d'un  vase  contenant  du   coke 
inaprégné  d'acide  sulfurique,  la  température  du  liquide  s'a- 
baisse rapidement  dès  les  premiers  coups  de  piston.  Ce  liquide 
Commence  à  se  solidifier  vers  — 81^;  bientôt  il  se  prend  en 
*^^sse,  et  si  la  machine  pneumatique  permet  de  réduire  la 
J^**€ssion  jusqu'à  1  millimètre  de  mercure  environ,  la  tempé- 
'^ture  de  l'ammoniaque  solide  s'abaisse  de  quelques  degrés 
6K^core  et  atteint  — 89^5.  Cette  limite  est  suffisante  pour  dé- 
tex^miner  la  liquéfaction  de  l'acide  carbonique  sous  la  pression 
d^^    l'atmosphère  ;  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  carbo- 
nîcjue  sec  dans  un  petit  tube  en  U  plongeant  dans  l'ammo- 
lÂaque,  nous  avons  constaté  en  ef/et  que  le  gaz  se  liquéfiait; 
mais,  comme  la  température  obtenue  est  inférieure  d'un  petit 
DoinLre  de  degrés  seulement  à  celle  qui  correspond  à  la  satu- 
ration, on  n'obtient  jamais  qu'une  liquéfaction  très  peu  abon- 
dante*, » 

Kq  faisant  intervenir  une  pression  de  5  à  4  atmosphères,  la 
même  expérience,  convenablement  modifiée,  donne  en  très 

*  ^^^mptes  rendue  de  F  Académie  des  ecience»  pour  1861 , 1. 1. 
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peu  de  temps  de  notables  quantités  d'acide  carbonique  solide. 
Le  gaz  est  produit  en  chauffant  du  bicarbonate  de  soude  bien 
sec  dans  un  matras  de  cuivre  rouge  et  se  rend  par  un  tube 
fermé  dans  une  cloche  renversée  contenant  Tammoniaque  qu'on 
refroidit  comme  précédemment  par  l'évaporation  dans  le  vide. 
Un  manomètre  à  air  comprimé  donne  la  tension  du  gaz  dans 
le  matras  et  dans  le  tube.  On  voit  bientôt  alors  apparaître  sur 
les  parois  du  tube  qui  plonge  dans  Tammoniaque,  des  cristaux        ^ 
transparents  dont  la  masse  augmente  rapidement  et,  au  bout       ^^ 
d'une  demi-heure,  atteint  environ  25  grammes.  «  L'acide  car-      ^^ 
bonique  solide,  disent  MM.  Drion  et  Loir,  obtenu  dans  les 
conditions  que  nous  venons  de  faire  connaître,  se  présente 
sous  la  forme  d*une  masse  incolore,  ayant  la  transparence  de  ^^ 

la  glace.  On  la  détache  aisément  des  parois  du  tube  conden ^^^^i. 

seur,  au  moyen  d'une  baguette  de  verre  :  elle  se  divise  alors^r-:^^!^ 
en  gros  cristaux  d'apparence  cubique,  ayant  de  3  à  4  milli-*^  Jfj. 
mètres  de  côté.  Ces  cristaux,  exposés  à  l'air,  reprennent  len-^cs^'o. 
tement  l'état  gazeux  ;  ils  s'évaporent  sans  laisser  de  résidu  Mimi, 
Déposés  sur  la  main,  ils  ne  font  éprouver  aucune  sensatiov ^zDn 
immédiate  de  chaleur  ou  de  froid;  ils  se  laissent  difBcilemenrzv^nt 
saisir  entre  les  doigls,  et  s'échappent,  sous  une  faible  pre^^Bs- 
sion,  comme  s'ils  étaient  enveloppés  d'une  matière  éminemiHzaD- 
ment   onctueuse.   Lorsqu'on  réussit  à  maintenir  un  de  c^^z:^ 
cristaux  enlre  le  pouce  et  l'index,  il  ne  tarde  pas  à  produis  iire 
une  brûlure  insupportable.  » 

Mélangé  avec  un  liquide  qui  ne  se  combine  pas  chimiqu»  .Kuie- 
mentavec  lui,  tel  que  Félher,  Tacide  carbonique  neigeux  subJrJ)it 
une  évaporation  très  rapide,  due  à  l'accroissement  de  condu -■cjic^ 
tibilité  que  lui  donne  le  liquide  interposé.  La  substance  pâteu^Ki^flisè 
ainsi  formée  constitue  un  mélange  réfrigérant  d*urie  gran^  mr^à 
énergie.  Sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique,  révapr:^T)o^ 
ration  en  est  plus  rapide  encore  et  l'on  peut  ainsi  abaisser  "^fa 
température  à  — 100\  Un  kilogramme  de  mercure  est  congés  "^^'^ 
par  ce  mélange  en  quelques  minutes,  et  en  y  plongeant  un  tu^cube 
hermétiquement  fermé  plein  d'acide  carbonique  liquide,  ^     ^ 
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dernier  se  solidifie  sous  la  forme  d'une  masse  vitreuse  parfai- 
temcDl  transparente. 

Avant  d'aborder  la  description  des  expériences  récentes,  qui 
ont  achevé  la  démonstratiou,  si  heureusement  commencée  par 
Faraday,  de  la  possibilité  de  liquéfier  les  gaz  jusqu'alors  réputés 
permanents,  disons  un  mot  de  l'appareil  con- 
struit dès  1844  par  un  savant  professeur  de 
l'université  de  Vienne,  M.  Naltercr.  Cet  appa- 
reil, représenté  en  coupe  dans  la  figure  111,  per- 
met de  comprimer  mécaniquement  les  gaz  dans 
un  réser\'oir  où  ils  se  liquéfient  sous  la  double 
influence  de  la  pression  et  du  refroidissement. 
Un  simple  coup  d'œil  jeté  sur  la  figure  per- 
mettra de  comprendre  aisément  comment  il 
fonctionne.  Un  récipient  métallique  en  forme 
de  poire  allongée,  à  parois  épaisses,  est  plongé 
dans  un  vase  contenant  un  mélange  de  glace 
et  de  sel.  Il  communique  inféricuremeut  avec 
un  long  corps  de  pompe  cylindrique  oij  se 
meut  un  piston  plein  ;  l'orifice  de  commu- 
nication est  muni  d'une  soupape  qui  s'ouvre 
de  bas  en  haut.  Le  gaz  arrive  par  une  tuhu-    f'gHJ— ^p!»'*'' 

or  de  Nallercr  pour 

lure  latérale  et  se  trouve  refoulé  dans  le  ré^       1=  compression  ei 

,      .  ,      ,  T         1     I  l3  liquéficlion  des 

servoir  par  le  jeu  de  la  pompe.  La  chaleur       gn, 
dragée  par  la  compression  dans  le  cylindre  se 
trouve  absorbée  par  un  manchon  oiî  l'on  enti'etient  une  circu- 
lation d'eau  froide. 

M.  Natterer  a  liquéfié  ainsi  l'acide  carbonique  et  le  protoxyde 
d'azote. 

Tous  les  gaz  dont  nous  avons  parlé  jusqu'ici  forment  des 
liquides  incolores,  le  chlore  excepté,  qui  donne  un  liquide 
jaune  oléagineux.  On  vient  de  voir  que  l'acide  sulfureux  se 
solidifie  à  — 79";  il  a  alors  l'apparence  de  flocons  blancs  cris- 
laflins.  L'acide  sulfliydriquc  se  solidifie  également  à  — 85\5' 
en  une  masse  transparente;  le  cyanogène  se  solidifie  à  — 40°., 
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en  masse  radiée  et  cristalline  ayant  l'aspect  de  la  glace;  enGn 
le  protoxyde  d'azote  prend  aussi  Télat  solide,  à  une  tempé- 
rature de  100  degrés  au-dessous  de  zéro.  Mais  ni  le  chlore  ni 
Tacide  chlorhydrique  n'ont  pu  encore  être  solidifiés. 

Terminons  ce  paragraphe  par  quelques  nomhres  exprimant 
les  tensions  de  vapeur  de  quelques  gaz  avec  la  température  de 
liquéfaction  correspondante  : 

Température  Pression 

Gaz.  de  liquéfaction,      en  atnio!(|ilièrcs. 

AciHc  sulfureux —  W  1 

—  00  1,5 

—  -h  W  3,5 

Acide  sulfliydriquc —  74°  \ 

—  '  —  50'»  2 

—  —    iM  9,9 

—  -h  iiM  14,6 

Acide  cldorlivdrique 0*  26,2 

—  ^  -h    4^4  30,7 

Proloxvde  d'azote —  87^  1 

^—  —W  8,7 

—  +  ^^^>        33,4 

Ammoniaque —  35*^,7  \ 

—  00  4,4 

—  -^  W  7 

Cvanogène —  22'^  i 

'    —      0«  2,2 

Chlore 0^  6,5 

—      ....       entre  —  54^5  et  —  50*  i  ■ 

Acide  carbonique —  59°, 4  4,6 

—  —  15*  24,7 

—  0"  38,5 

—  4-  iO"  42 

—  4-  31*  74 

Deux  points  frappent  dans  ce  tableau  :  c'est  la  tension  consi- 
dérable des  vapeurs  de  ces  gaz  liquéfiés,  pour  de  basses  tem- 
pératures ;  c'est  aussi  la  rapidité  avec  laquelle  croissent  ces 
tensions  quand  la  température  s'élève.  Nous  compléterons  ces 
brèves  notions  dans  les  paragraphes  qui  vont  suivre. 
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§  3.  POIKT  CRITIQUE  ;   HYPOTHÈSE   DE  LA  CONTINUITÉ  DES  ÉTATS   DE   LA  MATIÈRE. 

Malgré  les  efforts  tentés  par  divers  physiciens,  malgré  la 
puissance  des  moyens  qu^ils  avaient  à  leur  disposition  pour 
essayer  de  les  ramener  à  Tétat  liquide*,  un  certain  nombre  de 
LZ  semblaient  incoercibles,  et  se  refusaient  à  toutes  les  tenta- 
ives  faites  pour  obtenir  ce  changement  d*état.  Si,  théorique- 
lent,  il  devenait  certain,  grâce  aux  succès  précédemment 
J[)tenus,  que  tous  les  gaz  doivent  être  considérés  comme  des 
ipeurs  diversement  éloignées  du  point  où  leur  force  élas- 
Cm^ue,  atteignant  sa  limite,  est  vaincue  par  la  cohésion  de 
I^^^rs  molécules,  du  moins  dans  la  pratique  il  ne  semblait  pas 
€j^  -«jM^on  pût  atteindre  ce  point,  même  en  combinant  les  procédés 
€l^3  compression  et  de  refroidissement.  Ces  gaz  réfractaires 
lient  encore  en  1877  au  nombre  de  six,  à  savoir  :  Toxy- 
«16,  l'azote,  l'hydrogène,  l'oxyde  de  carbone,  l'hydrogène 
l>*:*olocarboné  ou  formène  et  le  bioxyde  d'azote. 

LsL  question  toutefois  avait  fait  un  pas,  grâce  aux  recherches 
^t  aux  expériences  de  quelques  savants,  recherches  et  expé- 
^*i^iîces  dont  nous  allons  essayer  de  donner  une  idée. 

Déjà  en  1822  Cagniard  de  La  tour  avait  observé  qu'il  n'y  a 
toujours  une  transition  brusque  entre  l'état  liquide  et  l'état 
Z€ux  d'un  même  corps.  Ayant  renfermé  successivement  dans 
tubes  de  verre  à  parois  résistantes  de  l'eau,  de  Téther 
*^^l£urique,  de  l'alcool ,  de  manière  à  ne  remplir  qu'une  partie 
*^    chaque  tube,  puis  les  ayant  scellés  à  la  lampe  et  chauffés 
*^^^xcement,  il  constata  les  phénomènes  suivants.  Le  liquide 
^^^^Oimençait  par  se  dilater;  puis,  à  certaine  limite  de  tempé- 

'  •    H.  Nalterer  a  poussé  ses  expériences  sur  la  compression  des  gaz  jusqu'à  la  pression 

•^^rme  de  2790  atmosphères.  En  1861,  M.  Andrews  a  soumis  Toxygène,  rhjdrogène, 

^^^ote,  Toxyde  de  carbone  à  des  pressions  supérieures  à  toutes  celles  qu*on  avait  jusqu'alors 

***^PU>jée8,  tout  en  exposant  ces  gaz  au  froid  produit  par  un  mélange  d*acide  carbonique  et 

^^ther  :  c  Aucun  de  ces  gaz,  dit-il  lui-même,  n'a?ait  manifesté  la  moindre  apparence  de 

M|uèfaction  ;  et  cependant  les  effets  réunis  du  refroidissement  et  de  la  compression  les 

^^uiaaient  à  un  cinq-centième  et  mâme  moins  de  leur  volume  normal.  • 
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lyant  recours  à  des  pressions  de  300  à  400  atmosphères.  Le 
>rotoxyde  d'azote  donne  des  résultais  du  même  genre.  » 

Il  paraissait  donc  qu'il  y  avait,  tout  au  moins  pour  le  gaz 
icide  carbonique,  une  limite  de  température  au-dessus  de 
aquelle  ce  gaz  n'est  plus  liquéfiable 
)ar  simple  compression.  Mais  M.  T. 
bidrews  a  étendu  Fétude  de  cette 
particularité  si  intéressante  à  d'au- 
tres gaz  pour  lesquels  il  a  également 
troafé  une  pareille  limite.  Il  a  donné 
le  nom  de  point  critique  à  cette  tem- 
pérature qui  varie  d^une  substance 
k  Tautre. 

Pour  étudier  la  loi  de  la  compres- 
sibilité  des  gaz  quand  on  fait  varier 
la  pression  et  la  température,  le 
savant  physicien  anglais  s'est  servi 
l'on  appareil  dont  la  figure  112  ser- 
râa  à  faire  comprendre  le  fonction- 
nement. Le  gaz  parfaitement  dessé- 
shë  et  purgé  d'air  était  introduit 
dans  un  tube  à  parois  épaisses  et 
à  diamètre  capillaire  fermé  par  un 
bout;  une  petite  colonne  de  mercure 
l'isolait  de  Textrémité  ouverte  du 
tube  qui,  dans  cette  moitié  de  sa 
longueur,  avait  un. diamètre  double 
de  l'autre.  Le  tube  était  gradué  avec 
k>in  en  parties  d'égale  capacité  dans 

oute  sa  longueur,  de  façon  qu'on  pouvait  à  tout  instant  mesu- 
er  le  volume  du  gaz  avec  une  rigoureuse  exactitude.  Puis  il  était 
ngagé  dans  un  tube  de  cuivre  garni  de  deux  montures  à  vis, 
lont  Tune  laissait  passer  la  partie  capillaire  du  tube  de  verre, 
andis  que  Fautre  portait  une  vis  d'acier.  Les  montures  et  la  vis 
ttaient  soigneusement  garnies  de  façon  à  empêcher  toute  fuite, 


Fig.  il2.  —  Appareil  d'Andrew» 
pour  rétude  de  la  compressibilité 
des  gaz. 
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SOUS  les  pressions  les  plus  considérables.  On  remplissait  d*eu 
l'appareil  avant  qu'il  fût  vissé,  et  la  pression  s'obtenait  en  fei* 
sant  pénétrer  dans  cette  eau  la  vis  d*acier  :  la  pression  se  com- 
muniquait au  gaz  par  l'intermédiaire  de  l'index  mobile  de 
mercure. 

Pour  faire  une  expérience,  la  partie  capillaire  du  tube  était 
entourée  d'un  manchon  rectangulaire  en  laiton  dont  deux  faces 
opposées  étaient  formées  de  glaces  transparentes  ;  un  courant 


ig.  113.  —  Courbes  de  compressibililv  du  gaz  acide  carbonique  et  de  l'air  k  dîimn 
lempératurcs,  d'^jprÙB  Andrews. 


d'eau  continu  passant  dans  le  manchon  permettait  de  main- 
tenir le  gaz  à  toute  température  voulue.  Quant  au  corps  de 
l'appareil  lui-même,  il  était  renfeimé  dans  un  vase  extérieur  de 
cuivre,  rempli  d'eau  à  la  température  ambiante. 

M.  Andrews  a  représenté  par  des  courbes  les  résultats  de 
ses  expériences  :  un  coup  d'oeil  jeté  sur  la  figure  HZ  où  cea 
courbes  sont  tracées  pour  l'acide  carbonique  et  pour  Tair,. 
aidera  à  en  faire  saisir  le  caractère.  Les  abscisses  de  ces  courbes. 
représentent  les  pressions  en  atmosphères,  et  les  ordonnées 
sont  les  volumes  correspondants  du  gaz  pour  une  température 
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décrire  comme  un  état  d'instabilité,  et  il  passe  brusquement 
avec  développement  de  chaleur,  et  sans  application  de  pression 
additionnelle  ou  changement  de  température,  au  volume  qu*il 
aurait  pu  atteindre  seulement  en  suivant  la  route  longue  et 
détournée  d'un  procédé  continu.  Dans  le  changement  rapide 
qui  se  produit  alors,  une  difiereuce  marquée  se  manifestet 
pendant  que  se  produit  le  phénomène,  entre  les  caractères 
optiques  et  les  autres  propriétés  physiques  de  Tacide  carbo- 
nique qui  sVst  abaissé  au  volume  le  plus  petit,  et  ceux  de 
Tacide  carbonique  non  encore  transformé;  il  n*y  a  donc  pas 
de  difliculté  dans  ce  cas  à  faire  la  distinction  entre  le  liquide 
et  le  gaz.  Mais  dans  certains  autres  cas  cette  distinction 
devient  impossible  ;  et  dans  beaucoup  des  conditions  que  j*ai 
décrites,  on  essayerait  en  vain  d*assigner  à  Tacide  carbonique 
l'état  liquide  plutôt  que  l'état  gazeux*.  » 

Toutefois  ces  conclusions  paraissent  infirmées  par  de  ré- 
centes expériences  dues  à  un  autre  physicien  anglais,  M.  Han- 
nay.  D*après  ce  savant,  «  h  continuité  des  états  liquide  el 
gazeux  énoncés  par  M.  Andrews  n'est  qu'apparente  »;  un  très 
grand  nombre  d'expériences,  ramènent  à  affirmer  que,  «  quel 
que  soit  le  degré  de  pression,  Télat  liquide  cesse  à  la  tempé- 
rature critique  et  que  Tétat  gazeux  survient  alors  ». 

La  considération  du  point  criticpie  a  fourni  à  M.  Andrevrs  un 
moyen  de  définir  d'une  fa(;on  plus  précise  la  différence  à  éta- 
blir eutio  un  gaz  el  une  vapeur.  Cotte  distinction  a  été  fondée 
jusqu'ici,  selon  lui,  sur  des  princi|H3s  entièrement  arbitraires. 
On  appelle  vaf}eur  Téther  à  l'état  gazeux,  tandis  que  Tacide 
sulfureux  dans  le  mémo  état  se  nomme  un  gaz.  Tous  deux 
coponiiant  sont  dos  va|)eurs  émanoos,  la  première  d*un  liquide 
qui  bout  à  +55*,  la  socoiule  d'un  liipiide  qui  bout  à  — \(t. 
La  distinction  n'est  donc  basée  que  sur  une  condition  toute 
relative,  la  position  du  point  d'ébullition  au-dessus  ou  au- 
dessous  de  la  température  ordinaire  ;  elle  n'a  pas  de  valeur 

I.  Thomas  Andrews,  ContmuUè  des  étaU  liquides  ci  tjauux  de  ia  matière^  lectara  biké- 
noone  ù  \îà  Société  l'OTale  de  Loudii's, 
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scientifique.  «  Le  poinl  critique  de  température,  dit-il,  nous 
fournil  un  critérium  pour  distinguer  un  gaz  d'une  vapeur,  si 
]*on  croit  important  de  conserver  cetle  distinction.  Beaucoup 
des  propriétés  des  vapeurs  dépendent  de  la  présence  simul- 
tanée du  gaz  et  du  liquide  au  contact  Tun  de  Tautre  ;  or  nous 
avons  vu  que  cette  présence  simultanée  ne  peut  exister  que 
lorsque  la  température  est  au-dessous  de  son  poinl  critique, 
Nous  pouvons  donc  définir  une  vapeur  :  un  gaz  à  toute  tem- 
pérature au-dessous  de  son  point  critique.  D'après  celle  défi- 
nition, une  vapeur  peut,  sous  l'action  de  la  pression  seule,  se 
ir'ansformer  en  liquide;  un  gaz,  au  contraire,  ne  peut  pas  être 
liquéfié  par  pression,  de  manière  à  devenir  un  liquide  visible, 
s^    distinguant  de  S07i  gaz  par  une  surface  de  séparation.  Si 
Ton  accepte  cette  définition,  Tacide  carbonique  sera  une  vapeur 
aua -dessous  de  31%  un  gaz  au-dessus  de  cette  température; 
r^ther  sera  une  vapeur  au-dessous  de  200%  et  un  gaz  au- 
dessus  \  » 

lin  rapprochant  ces  vues,  suggérées  par  des  expériences  posi- 
li^rcs,  des  remarques  de  Thilorier  sur  la  grande  dilatation  de 
Tacide  carbonique  liquide,  des  recherches  de  Drion  sur  le 
rapide  accroissement  de  la  dilatation  des  liquides  volatils  avec 
la  température,  des  expériences  de  Natterer  sur  la  compressi- 
bilité  des  gaz  qui  décroît  à  mesure  que  la  pression  augmente, 
on  est  amené  à  les  considérer  comme  exactes ,  et  si  la  conti- 
Duîté  des  états  de  la  matière  reste  un  point  douteux  et  contro- 
versé, il  n'en  est  pas  de  même  de  Texistence  du  point  crilique, 
dox^t  la  considération,  depuis  les  travaux  de  M.  Andrews,  a  eu 
Qn^  réelle  importance,  puisqu'elle  a  nettement  montré  aux 
<^Xf>^rimentateurs  la  cause  de  l'insuccès  de  leurs  tentatives  pour 
%u:i.éfier  les  derniers  gaz  permanents.  Les  énormes  pressions 
^^i^c<{uelles  ces  gaz  avaient  été  soumis  étaient  insuffisantes, 
P^ï^cîe  que  la  température,  quelque  basse  qu'elle  fût,  dépassait 
cncicïre  celle  de  leurs  points  critiques.  Les  moyens  si  énergiques 

■  -     Th.  Andrews,  loc.  cil. 


i 
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^^«;urité.  il  est  bon  d'enlourer  celte  partie  de  rap|>areil  d'un 
^^r  iindre  plus  lai^e  rempli  d'eau. 

u  On  comprime  le  gaz  au  moyen  d'une  pompe  hydraulique 
-yj^B.  T  l'intermédiaire  d'une  couche  de  mercure'.  » 

lEn  soumettant  l'acétylène  à  une  pression  de  85  atmosphères 

^   ■  .£1  température  de  -f- 18*,  M.  Cail-  

I  ^  K.  ^t  vit  de  nombreuses  gouttelettes 

s^       former  et  couler  contre  les  pa- 

[-0  M.  £  inférieures  du  tube.  Refroidi 

ik     dy,  le  liquide  se  transforma  en 

virm      composé  blanc,  neigeux,  qui 

se    «détruisait  en  dégageant  de  nom- 

t>i.-«:5  uses   bulles  de  gaz  quand  on 

le     «zhauflait  légèrement  ou  qu'on 

*l>a»issait   la    pression.   L'hydrure 

d'éthylène  s'était  pai-eillement  li- 

*ï»»^fié  à  46  atmosphères,  à  la  lem- 

Pé*-alure  de  +  4'. 

Ce  n'était  que  le  prélude  de  suc- 
*^ès  plus  décisifs.  En  effet,  moins 
*^'*in  mois  après  cette  communi- 
*^tion,  M.  Cailletet  parvenait  à 
'**ïviéfier  le  bioxyde  d'azote,  en  le 
*^***»iprimanl  à  d04  atmosphères, 
^       température   étant  de  — H'. 

*  — 1-8',  ce  corps  était  resté  gazeux 
®***As  la  pression   de   270  atmo- 

(-       -»^  '  nj.  11*.  —  uiupe  lie  i  ippareii 

■Ï**»ère8.   M.    Berthelot,    en    faisant  compresseur  de  tl.  Caillelel. 

P****l  de  ce  résultat  à  l'Académie, 

'**sistait  en  ces  termes  sur  cette  nouvelle  conquête  de  la  science: 

*  Oelte  découverte,  dit-il,   offre   une  importance  exception- 
'^^lle,  parce  qu'elle  fait  avancer  la  science  au  delà  d'une  limite 

'■^■^inteil  y  a  cinquante  ans  par  Faradiiy,  qui  le  premier  réus- 


CompUt  rtndu  dt  tAcadimU  de*  teitaca  pour  1877,  t.  Il  (sùaDCo  du  5  noTcinbre). 
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sit  à  liquéfier  des  gaz  permanents.  Jusqu^îci  aucun  des  gaz  qui 
obéissent  sans  écart  sensible  à  la  loi  de  Mariotte,  au  Yoisinagc 
de  la  pression  normale,  n'avait  pu  être  liquéfié,  malgré  \ei 
lenlalives  réitérées  des  expérimentateurs  les  plus  habiles 
J*avais  moi-même  poussé  la  compression  de  quelques-uns  d 
ces  gaz  jusque  vers  800  atmosphères,  mais  sans  succès.  Dam 
les  dernières  années,  M.  Andrews  nous  a  montré  la  raison  d 
cette  impuissance,  en  rattachant  les  propriétés  des  gaz  noi 
liquéfiables  à  celles  des  liquides  qui  se  vaporisent  entièrement 
presque  sans  changer  de  volume.  Il  existe,  dit  M.  Andrews 
pour  chaque  vapeur  un  point  critique  de  température,  au*dessu! 
duquel  la  vapeur  ne  peut  être  ramenée  à  Tétat  liquide  pai 
aucune  pression,  si  grande  qu'elle  soit.  Les  expériences  d 
M.  Caillctet  montrent  que  ce  point  critique  est  situé  entre  +8 
et  — 11°  pour  le  bioxyde  d'azote.  Il  me  paraît  bien  probable 
que  la  plupart  des  gaz  non  liquéfiés  jusqu'à  présent,  telsqu< 
l'oxygène,  qui  s'écarte  déjà  de  la  loi  de  Mariette  sous  les  grandes 
pressions,  et  l'oxyde  de  carbone,  ne  résisteront  pas  aux  non 
veaux  procédés  que  M.  Cailletet  met  en  œuvre  avec  tant  d 
bonheur.  » 

Il  faut  ajouter  que  le  formène  pur,  comprimé  à  180  aUno 
sphères  à  7°,  avait  donné  naissance  à  un  brouillard,  qui  appa- 
raissait dès  qu'une  diminution  brusque  de  pression  avait  lieu 
C'est  en  profitant  du  refroidissement  considérable  qui  résulti 
de  cette  détente  que  M.  Cailletet  réalisa  la  prédiction  de  M.  Ber 
Ihelot.  Nous  allons  voir  l'oxygène,  l'azote,  l'hydrogène,  Toxyd 
de  carbone,  céder  à  l'emploi  de  ce  moyen. 

Dans  la  séance  de  l'Académie  du  24  décembre  1877,  séanci 
qui  restera  mémorable  dans  l'histoire  de  la  science,  deux  com 
munications  furent  faites  simultanément  sur  ce  même  impor 
tant  sujet.  M.  Cailletet  annonçait  la  liquéfaction  de  l'oxygène  c 
celle  de  Tuxyde  de  carbone,  et  M.  Raoul  Pictet  adressait  d 
Genève  au  Président  de  l'Académie  la  courte  dépêche  qui  suit 
«  Oxygène  liquéfié  aujourd'hui  (22  décembre)  sous  300  aima 
sphères  et  140  de  froid  par  acides  sulfureux  et  carboniqu. 
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accouplés.  »  Les  expériences  de  M.  Caillelel  avaient  précédé 
de  quelques  jours  celles  du  savant  genevois,  de  sorte  que  la 
priorité  revient  incontestablement  à  notre  compatriote;  mais, 
ainsi  que  M.  Henri  Sainte-Glaire  Deville  en  lit  l'observation, 
tf  le  travail  remarquable  de  M.  Raoul  Pielel  n'en  reçoit  aucune 
fil'teinte  »,  les  modes  opératoires  des  deux  physiciens  étant 
nbsolumenl  différents,  comme  nous  allons  le  voir  tout  à  l'heure, 
e'^  décrivanl  les  appareils  de  M.  Pictet. 


Kîg.  113.  —  Appareil  de  ï.  Caillctel  pour  li  liquL-fjcliou  des  giz. 

d'est  encore  à  la  détente  brusque  de  la  compression  que 
*  -  Cailletet  avait  eu  recours  pour  obtenir  l'abaissement  de 
*®'*i j)éralure  nécessaire  à  la  liquéfaction.  Comprimés  à 
"^JO  atmosphères,  à  — 29'  (froid  produit  au  moyen  de  l'acide 
***!  r»ireux),  l'oxygène  et  l'oxyde  de  carbone  avaient  conservé 
®B*l«ment  leur  état  gazeux.  «  Mais  si  on  les  détend  subitement, 
^^  *ïui  doit  produire,  d'après  la  formule  de  Poisson,  une  tempé- 
^'^^^Xire  d'au  moins  200  degrés  au-dessous  du  point  de  départ, 
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on  voit  apparaître  immédiatement  un  brouillard  intense,  pro- 
duit par  la  liquéfaction  et  peut-être  par  la  solidification  de 
l'oxygène  ou  de  l'oxyde  de  carbone.  Ce  brouillard  se  produit 
pour  l'oxygène,  même  lorsque  ce  gaz  est  à  la  température  ordi- 
naire, pourvu  qu'on  lui  laisse  le  temps  de  perdre  la  chaleur 
qu'il  acquiert  par  le  fait  seul  de  la  compression.  » 

Dans  les  mêmes  conditions  de  température  et  de  pression, 
M.  Cailletet  ne  put  d'abord  rien  obtenir  de  l'hydrogène;  la 
détente  même  la  plus  rapide  ne  donna  aucune  trace  de  matière 
nébuleuse.  Peu  de  temps  après,  il  obtint  la  liquéfaction  de 
l'azote,  puis  celle  de  l'hydrogène  lui-même,  et  enfin  celle  de 
l'air,  qui  ne  pouvait  d'ailleurs  être  douteuse,  ses  deux  gaz  con- 
stituants ayant  été  séparément  liquéfiés.  Voici  quelques  détails 
sur  ces  nouveaux  résultats.  C'est  à  -f- 13*  et  sous  une  pres- 
sion de  200  atmosphères  que  l'azole  pur  et  sec,  subitement 
détendu,  se  condense  de  la  manière  la  plus  nette  dans  le  tube 
à  expérience  de  M.  Cailletet.  «  Il  se  produit  d'abord,  dit^l, 
une  matière  semblable  à  un  liquide  pulvérisé,  en  gouttelettes 
d'un  volume  appréciable,  puis  ce  liquide  disparaît  peu  à  peu  des 
parois  vers  le  centre  du  tube,  en  formant  à  la  fin  une  sorte  de 
colonne  verticale  dirigée  suivant  l'axe  du  tube  lui-même.  La 
durée  totale  du  phénomène  est  d'environ  trois  secondes.  » 

L'hydrogène  pur,  comprimé  vers  280  atmosphères,  puis 
brusquement  détendu,  donna  «  un  brouillard  excessiTement 
fin  et  subtil,  suspendu  dans  toute  la  longueur  du  gaz  et  qui 
disparaissait  subitement  ».  D'après  M.  Berthelot,  qui  fut  témoin, 
avec  MM.  II.  Sainte-Claire  Deville  et  Mascart,  de  ces  intéres- 
santes expériences,  la  liquéfaction  de  l'hydrogène  n'était  pas 
douteuse,  bien  que  les  signes  en  fussent  moins  complets  et 
plus  difficiles  à  saisir  que  pour  Pazole.  Ce  qui,  d'après  le  même 
savant,  dont  l'opinion  a  une  si  haute  valeur,  donne  aux  expé- 
riences de  M.  Cailletet  «  leur  caractère  et  leur  certitude  propre  ; 
c'est  qu'elles  manifestent  et  permettent  de  comparer,  dam  un 
même  état  transparent  et  limité,  le  gaz  sous  ses  trois  états 
successifs  de  fluide  élastique  comprimé,  de  liquide  pulvérisé, 
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La  mélhode  adoptée  par  ce  savant  n'est,  comme  celle  de 
M.  Caillelet,  que  la  combinaison  des  deux  moyens  de  conden- 
sation jusqu'alors  employés  dans  toutes  les  expériences  de 
liquéfaction  :  l'abaissement  de  ta  température  du  gaz  à  liqué- 
licr;  l'action  sinniltance  des  plus  fortes  pressions  possibles. 
En  évaporant  dans  le  vide  de  l'acide  sulfureux  liquide,  M.  Pictel 
obtient  une  première  cliulc  de  température  (de  — 65*  ou 
—  75°),  qu'il  utilise  }iuur  préparer  des  masses  d'acide  carbo- 
nique liquide,  uu  de  protoxyde  d'azote  liquide,  sous  une  pres- 


Fig.  116.  —  Vue  d'ensemble  doi  >|ip)rcils  île  II.  Raoul  PicteL 

sion  de  4  à  G  atmosphères  seulement.  L'évaporation  dans  le 
vide  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  gaz  liquéfiés  détermine  une 
seconde  cbute  de  température,  qui  permet  d'obtenir,  tout 
autour  du  tube  renfermant  le  gaz  en  expérience,  un  froid  de 
— 120*  à  — 140*.  Knlin,  la  détente  brusque  de  la  haute  pres- 
sion du  gaz  à  la  pi-ession  atmosphérique  vient  ajouter  son 
influence,  pour  abaisser  encore  la  température  et  amener  la 
liquéfaction  uu  nifime  la  solidification.  Telle  est,  d'une  manière 
générale,  la  partie  de  la  méthode  de  M.  Pictet  qui  a  pour  objet 
de  soumettre  le  gaz  a  un  refroidissement  assez  grand  |)our  que 
la  tem|>érature  tombe  au-dessous  du  point  critique  propre  à  ce 
gaz.  Quant  à  la  pression,  ce  n'est  point  à  des  moyens  méc^ 
niques  qu'il  la  demande  ;  le  gaz,  en  se  produisant  et  se  d^- 
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nt  en  espace  clos,  sous  l'acliou  de  la  chaleur,  se  comprime 
f- ^  ^^ — ^méme. 


isons  maintenant  comment  ont  été  disposés  les  appareils 
^  -^— ^i::^pres  à  réaliser  les  opérations  indiquées  par  la  méthode  que 
^  us  venons  de  résumer  dans  ses  traits  essentiels.  Pour  arriver 


n 


a 


liquéfaction  des  gaz  permanents,  ces  appareils  devaient, 
^  ^:^  j^rès  1  auteur  lui-même,  remplir  les  conditions  suivantes  : 
^      -^     '^  agir  sur  un  gaz  absolumeiit  pur,  sans  aucune  trace  de  gaz 
éLa:--^E^nger  ;  2"*  disposer  d'une  compression  méthodique  de  ce  gaz, 
pc:>-«_::MLVoir  atteindre  des  pressions  énergiques,  et  pouvoir  mesurer 
c^^       pressions  exactement;  3°  avoir  à  sa  disposition  les  tempé- 
rant, -^^^res  les  plus  basses  possibles  cl  pouvoir  les  maintenir  indé- 
fi 1^:1.  m  xnonl  tout  en  soustrayant  de  la  chaleur  à  ces  basses  tempé- 
rai ^^^res;    4*"   disposer  d'une  grande  surface  de   condensation 
nciîm  s  nlenue  à  ces  basses  températures;  5"  pouvoir  utiliser  la 
d€3 1  ^^nte  des  gaz  de  la  pression  considérable  à  la  pression  atmo- 
si;>l^^  brique,  détente  qui,    s' ajoutant   aux   moyens  précédents, 
obt-mi^je  la  liquéfaction  ^  » 

^ZHela  posé,  décrivons  les  appareils  et  les  opérations  néces- 

saî  ».^es,  par  exemple,  pour  la  liquéfaction  de  l'oxygène.  Suivons 

P^=>^^:».r  cela  les  détails  des  ligures  \\1  et  118,  dont  l'une  repré- 

s^ï"^  ie  le  plan  et  la  seconde  l'élévation  des  apjiareils  de  M.  Pictel. 

^-^.a  préparation  de  l'oxygène  se  fait  dans  le  vase  B.  C'est  un 

^"^^^  s  en  fer  forgé  de  1059  centimètres  cubes  de  capacité,  et  dont 

^^s       parois  ont  une  épaisseur  moyenne  de  35  millimètres,  pou- 

^'^^"^  l  résister  à  une  pression  de  plus  de  1500  atmosphères.  On  y 

^^^  *^oduil  un  poids  connu  d'un  mélange  de  chlorate  de  potasse 

^^  ^ie  chlorure  de  potassium.  Sous  l'obus  on  dispose  alors  une 

^^^-^ronne  de  gaz,  telle  qu'on  en  emploie  dans  les  fours  Perrot. 

^^    allumant  et  réglant  la  flamme,  on  amène  progressivement 

^  ^V>us  aux  485  ou  500  degrés  nécessaires  pour  le  dégagement 

^^ïiQplel  de  l'oxygène.  Le  gaz  produit  se  rend,  de  Tobus  B,  dans 

^^  tube  en  cuivre  A,  d'un  peu  plus  de  4  mètres  de  longueur, 

i.  Mémoire  mr  la  liquéfaction  de  V oxygène,  par  Raoul  Pictet.  ^   . 

nr.  55 
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(le  4  millimclrcs  de  diamètre  intérieur  et  de  15  millimèlres  dâ 
diamètre  extérieur,  olTrant  ainsi  une  grande  résistance  et  uo.^ 
surface  considérable. 


i 
ê. 


C'est  dans  ce  tube  que  l'oxygène  se  comprime  par  sa  propre 
formation.  Un  manomètre  m',  adapté  à  un  orifice  pratiqué  près 
de  l'extrémité  opposée  à  l'obus,  donne  la  mesure  directe  de  la 
pression  du  gaz  :  il  est  gradué  de  manière  à  indiquer  jusqu'à 
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800  atmosphères.  Le  tube  A  contenant  le  gaz  oxygène  est  en- 
touré, sur  un  peu  plus  des  quatre  cinquièmes  de  sa  len- 
teur, par  un  second  tubei  de  plus  grand  diamètre,  qui  reçoit, 
par  le  luy«iu  t,  Tacrde  carbonique  provenant  du  réservoir  S. 
C'est  le  froid  intense  produit  par  l'évaporation  de  ce  liquide 
qui  ,  abaissant  la  température  du  tube  A  et  de  Toxygène  qu'il 
contient,  va  déterminer  la  condensation  et  la  liquéfaction  de 

ce   gSLZ. 

Mais  comment  Tacide  carbonique  liquide  a-t-il  été  produit  et 
par  quel  procédé  obtient-on  son  évapora tion  dans  le  réservoir  S? 
C'est  ce  qu'il  nous  reste  à  faire  voir.  Nous  avons  dit  que  rabais- 
sement de  température  nécessaire  à  la  liquéfaction  de  l'acide 
carbonique  s'obtenait  par  l'évaporation  de  Tacide  sulfureux. 
A  cet  effet,  dans  une  caisse  U,  située  au-dessus  de  la  caisse  V 
9^î    renferme  le  tube  à  oxygène,  est  disposé  un  grand  lube  n 
enveloppant  le  réservoir  S  destiné  à  recevoir  Tacide  carbonique 
"9[0.ide.  C'est  ce  tube  qui  reçoit  l'acide  sulfureux  ;  il  est  muni 
"®  cleux  tuyaux  de  communication  z  et  x^  le  premier  servant  à 
'  ^'^t.roduction  de  l'acide  sulfureux  liquide  comprimé  par  une 
P^^Xipe  F  dans  le  condenseur  en  forme  de  chaudière  tubu- 
«aip^  C,  le   second  faisant  le  vide  sur  l'acide  sulfureux  du 
^Ub^  n  par  l'action  d'une  seconde  pompe  P  accouplée  à  la 
^^^ïnière.  L'association  des  deux  pompes  P  et  P'  est  telle,  que 
aspiration  de  la  seconde  se  fait  au  même  moment  que  la 
pression  de  la  première.  L'acide  sulfureux  qui  s'évapore 
s  le  tube  n  passe  par  le  robinet  o,  se  rend  dans  la  première 
ipe  P,  de  là  dans  la  seconde,  qui  le  refoule  par  y  dans  le 
^^^denseur.  Là,  la  vapeur  repasse  à  l'état  liquide.  Comme  le 
^t^inet  de  réglage  q,  par  où  s'introduit  l'acide  sulfureux  liquide, 
^*-     ouvert  de  façon  à  en  laisser  écouler  une  quantité  égale  à 
"^^le  qui  s'évapore  par  o,  il  en  résulte  que  le  niveau  du  liquide 
^^^s  le  tube  n  est  constant.  On  voit  déjà  comment,  par  suite  de 
*^t.te  évaporation,  se  produit  autour  du  tube   S  la  première 
^^ute  de  température,  à  — ôS"*  ou  — 75°  au  plus. 

Un  second  système  0  et  0'  de  pompes  accouplées  sert  à  la 
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condensation  de  Facidc  carbonique  et  à  son  évaporation.  Ce 
gaz  est  fabriqué  dans  deux  grands  bocaux  en  verre  remplis  de 
fragments  de  marbre  de  Carrare,  sur  lesquels  on  fait  arriver 
de  l'acide  chlorhydrique.  Le  gaz  produit,  lavé  et  desséche  au 
chlorure  de  calcium,  est  emmagasiné  dans  un  gazomètre  G, 
puis  aspiré  par  le  jeu  des  pompes  0  et  0'  et  comprimé  dans  le 
tube  S,  où  la  basse  température  que  provoque  révaporalion  de 
l'acide  sulfureux,  le  liquéfie  aisément.  On  peut  en  accumuler 
ainsi  2  kilogrammes  en  moins  d'un  quart  d'heure.  Nous  avons 
déjà  vu  comment  par  le  luyau  t  l'acide  carbonique  liquide  s'in- 
troduit dans  le  long  tube  qui  enveloppe  le  tube  à  oxygène* 
Quand  ce  dernier  est  rempli,  on  tourne  un  robinet  à  trais 
voies  K,  et  l'aspiration  de  la  pompe  0  se  produit  alora*  ^ 
les  tuyaux  c  et  d'y  à  la  partie  supérieure  du  tube.  Le  Yide>ifc 
fait  à  la  surface  de  l'acide  carbonique  liquide,  qui  se  congilii 
et  la  seconde  chute  de  température,  à  — 120*  ou  — 130^- 't 
lieu  tout  autour  du  tube  qui  renferme  le  gaz  oxygène.    .  '.*.:: 

Nous  avons  laissé  de  côté,  dans  cette  description,  beanoM^ 
de  détails  qui  ont  certainement  dans  la  pratique  une  gnullr 
importance,  mais  qui  nous  eussent  entraîné  dans  des  longoMiri 
non  indispensables  pour  rinlelligence  des  expériences. 

Disons  maintenant,  en  citant  l'auteur  lui-même,  à  quels 
résultats  il  est  parvenu.  La  première  expérience  décisive  ayant 
pour  objet  la  liquéfaction  de  l'oxygène  eut  lieu  le  22  dé- 
cembre 1877.  En  voici  les  diverses  phases;  nous  croyons  que 
le  lecteur  en  lira  le  détail  avec  intérêt,  puisqu'il  y  retrouvera 
les  opérations  successives  décrites  plus  haut  et  l'ordre  dans 
lequel  elles  doivent  se  suivre  : 

«  Les  pompes  sont  mises  en  action  vers  neuf  heures  du 
matin.  La  température  s'abaisse  rapidement  dans  le  tube  n. 

a  9*"  30™.  La  température  est  — 55\  On  met  les  pompes 
d'acide  carbonique  en  fonctionnement.  Le  gazomètre  descend. 
Pression  de  l'acide  carbonique,  6  atmosphères.  Elle  monte  len- 
tement pendant  la  marche  jusqu'à  8  atmosphères. 

«  9'' 50".  La  température  est — 49^  la  pression  8,5  almo- 
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spbères.  Je  ferme  radmission  de  l'acide  carbonique  aux  pompes. 

«  i(^20".  Température  — 65',  pression  3,9  atmosphères. 
Je  rouvre  Tadmission  du  gaz,  mais  légèrement. 

«  10'' "Mr.  Température  — 60',  pression  5  atmosphères. 
800  litres  de  gaz  acide  carbonique  sont  déjà  liquénés.  Le  givre 
couvre  le  bas  du  manomètre  m'  à  oxygène. 

«  10^50".  On  visse  l'obus  au  tube  A.  L'obus  est  chargé  de 
700  grammes  de  chlorate  de  potasse  mélangé  à  250  grammes 
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Fig.  ti!>.  —  LiquéCicCion  de  l'iixigène  pir  M.  Raoul  Pk'IcI. 

de  chlorure  de  potassium  piles  ensemble,  tamisés  et  parfaite- 
^nenl  desséchés. 

«  11".  On  allume  la  couronne  de  gaz  sous  l'obus.  L'acide 
•^^r-bonique  est  introduit  plus  abondamment  ilans  les  pompes. 
*^*  pression  monte  à  10  atmosphères,  température  — 48°.  On 
®^*-  oertain  que  l'acide  carbonique  a  passé  en  totalité  dans  le 
*^S  tube  t,  parce  que  le  givre  apparaît  sur  le  tube  (f  qui 
**^l>ciuche  au  haut  du  tube  ». 

**    ll^lS".  On  met  en  communication  le  tube  c'  avec  l'aspi- 
^t-ion  des  pompes,   la   température    de    l'acide  carbonique 
^~^ient  un  minimum,  — 130°. 
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«  11'' 55".  Le  manomètre  de  l'oxygène  indique  un  commen- 
cement de  pression,  environ  5  atmosphères.  Ix;  régime  de^ 
deux  circulations  d'acide  sulfureux  et  d'acide  carbonique  es^^ 
parfaitement  établi. 

«  1 2''  lO".  Le  manomètre  à  oxygène  marque  50  atmosphères.    ,  __^ 

«  l'i''  16"".  La  pression  monte  à  60  atmosphères,  puis  s'élèr^»  -^^ 
progressivement.  (Elle  atteignit  le  maximum    de   526  atmo-^p-^ 
sphères  à  12''42",  pour  redescendre  à  470  atmosphères  i       ^ 
l''10'",  où  elle  resta  stationnai re.) 

A  ce  moment,  ajoute  M.  Piclet,  tous  les  phénomènes  ph^^^-. 


Fig.  130.  —  Liquéracli 


'oiygùne  par  11.  Raoul  Pîctel. 


siqucs  et  chimiques  de  l'expérience  sont  terminés,  et  toute 
capacité  intérieure  du  tube  A  est  pleine  d'oxygène  liquid< 
Pour  le  rendre  manifeste,  il  tait  alors  agir  la  détente  en  ot 
vrant  le  robinet  à  vis  R  qui  ferme  ce  tube  (fig.  119  et  120 
«  Un  jet  liquide  J  sort  avec  une  grande  violence  et  revêt  l'a] 
purcnce  d'un  pinceau  blanc  éclatant.  Une  auréole  bleuâtre  ei 
toure  ce  jet,  surtout  dans  la  partie  inférieure.  La  longueur  d 
pinceau  liquide  est  d'environ  10  à  12  centimètres  sur  un  di; 
mètre  de  1,5  à  2  centimètres.  Le  jet  dure  3  ou  4  secondi 
environ.  »  Après  avoir  refermé  le  robinet  et  constaté  l'abai: 
sèment  de  la  pression  à  552  atmosphères,  oti  elle  demeure  c 
nouveau  stalionnaire  pendant  environ  5  minutes,  H.  PicU 
ouvrit  à  nouveau  le  robinet  et  un  second  jet  liquide  sorti 


/ 
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semblable   au  premier.  Après  cela,  le  gaz,  conliimant  de  se 
(/étendre,  ne  donna  plus  qu'un  fort  brouillard  par  sa  conden- 
sation partielle.  En  examinant,  à  Taide  de  la  lumière  électrique 
condensée  par  un  réflecteur,  l'apparence  des  jets  à  l'orifice  de 
sortie,  M.  Piclet  a  distingué  nettement  dans  la  veine  fluide  deux 
parties  :  l'une  centrale,  assez  diaphane,  ayant  2  à  3  milli- 
ïûètres  de  diamètre;  l'autre,  d'un  blanc  éclatant,  enveloppant 
la"première,  ayant  de  10  à  15  millimètres.  M.  H.  Dufour,  ayant 
éiixdié  celte  lumière  blanche  avec  un  prisme  de  Nicol,  y  saisit 
des  indices  de  polarisation,  ce  qui  ferait  croire,  ajoute  M.  Pic- 
tet^   «  que  l'oxygène,  au  sortir  du  tube,  se  volatilise  avec  une 
telle  énergie  que  les  particules  liquides  sont  transformées  en 
Petits  cristaux  solides,  vraie  poussière  d'oxijgène  gelé.  La  cha- 
'^larde  l'air  ambiant  retraiisformc  presque  instantanément  ces 
staux  en  gaz.  » 

^oici  maintenant  les  résultats  obtenus  par  le  même  savant 
le  gaz  hydrogène,  dans  le  courant  de  janvier  1878.  Le  gaz 
it  produit  par  la  réaction  du  formiate  de  potasse  et  de  la 
potasse  caustique,  chauffés  dans  Tobus  de  l'appareil  décrit 
plu. s  haut.  L'expérience  est  rapportée  en  ces  termes  dans 
3  lettre  de  M.  Raoul  Pictet,  adressée  le  11  janvier  à  M.  Du- 
s,  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  des  sciences  : 
<:<  L'hydrogène  s'est  dégagé  avec  une  régularité  parfaite.  La 
pression  a  atteint  650  atmosphères  avant  de  devenir  station- 
ï^aiire.  Le  dégagement  de  l'hydrogène  correspondait  à  252  litres 
^  as^ro.  Le  froid  était  de  — 140°  environ.  Lorsque  j'ouvris  le 
net  de  fermeture,  l'hydrogène  liquide  sortit  avec  véhémence 
l'orifice,  en  faisant  entendre  un  son  aigu  de  sifflement.  Le 
i^^  €ut  une  couleur  bleu-acier  et  fut  complètement  opaque  sur 
^^^  longueur  d'environ  12  centimètres.  Au  même  moment, 
entepdit  sur  le  sol  un  crépitement  semblable  au  bruit  que 
t  de  la  grenaille  qui  tombe  à  terre,  et  le  sifflement  se  trans- 
^^"^aia  en  un  bruissement  très  particulier,  ressemblant  à  celui 
"^^fait  entendre  un  morceau  de  sodium  jeté  sur  l'eau. 

^  Presque  aussitôt,  le  jet  devint  intermittent,  et  Ton  sentit 
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(It's  secousses  dans  le  robinet  à  chaque  sortie,  La  pression 
baissa,  tUivanl  ce  premier  jel,  de  650  almosphères  à  Ô70. 
Après  la  fcrmelurc,  la  pression  baissa  graduel lenienl  durant 
plusieurs  minulcs  jusqu'à  215  almosphères,  juiis  elle  remonla 
lenlemenl  jusqu'à  2'25,  où  elle  lui  de  nouveau  slalionnairc.  Je 
rouvris  le  robinet,  mais  le  jet  sorlil  d'une  manière  si  inter- 
millente,  qu'il  était  évident  que  la  congéiatiou  de  l'hydrogène 
s'était  opérée  dans  le  tube.  Olte  hypothèse  fut  démontrée  par 
la  sortie  progressive  de  tout  Tliydrogèiie,  lorsque  j'eus  aritMé 
les  pompes  ol  la  production  du  fi-oid.  » 


Ku  comprimant  un  mélange  d'ozone  et  d'oxygène,  mainlenii 
à  — 25*  dans  le  tube  capillaire  de  l'appareil  Cailletet,  MM.  Hau- 
lefeuille  et  Chapuis  nul  observé  dans  le  lube  une  couleur  bleu 
d'azur,  qui  ()asse  au  bleu  ind.igo  quand  on  augmente  la  pres- 
sion. Une  brusque  délenic  succédant  à  une  compression  de 
75  atmosplières  a  donné  lieu  à  la  formalion  momentanée  d'un 
brouillard,  signe  manifeste  d'une  liquéfaction  ou  même  d'une 
congélation.  Eu  mélangeant  à  l'oxygène  ozonisé  du  gaz  acide 
carbonique,  les  mômes  expérîmenlaleurs  eut  obtenu  dans  le 
tube  (à  — 25°)  sous  l'action  d'une  compression  Icnle.  un 
liquide  sépare  du  gaz  par  un  ménisque  visible.  La  coulcui'  du 
liquide  étant  franchement  bleue,  ils  en  ont  conclu  que  sa  colo- 
ration étaildueà  l'ozone  liquéfie.  Les  expériences  de  MM.  ilaulc- 
fouille  el  Chaïuiis  daleiil  de  l'année  1880. 

Tel  est,  en  résumé,  l'ensemble  des  remarquables  exp»5- 
riences  qui  ont  achevé  la  démonslraliou  de  la  possibilité  de 
liquéfier  tous  les  gaz  jusque-là  réputés  permanents.  A  la 
vérité,  ni  M.  Cailletet.  ni  M.  Raoul  l'iclel  n'ont  réussi  à 
obtenir  l'oxygène,  l'azote,  l'hydrogène  à  l'étal  liquide  en 
quantité  sulfisante  et  pcnitanl  un  temps  assez  long  pour  que 
leurs  pro|iriélés,  sous  cette  forme  nouvelle,  puissent  être  étu- 
diées comme  on  a  |tu  l'aire  des  propriétés  de  l'acide  carbonique 
liquide  par  exemple.  L'un  et  l'autre  les  ont  obtenus  à  l'élat 
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dynamique  pour  ainsi  dire;  il  restait  à  les  obtenir  et  à  les 
conserver  à  Télat  statique,  comme  on  sait  le  faire,  par  exemple, 
depuis  Faraday  et  Tliilorier,  pour  Tacide  carbonique.  Cette 
seconde  partie  d'un  problème  qui  a  si  longtemps  déjoué  les 
efforts  et  les  tentatives  des  physiciens,  n'est  probablement  pas, 
dans  l'état  actuel  de  la  science,  plus  difficile  à  résoudre  que 
la  première;  on  peut  môme  espérer  le  contraire. 

En  elTet,  an  moment  où  nous  écrivons  (mai  1883),  il  semble 
que  la  science  est  sur  le  point  de  faire,  si  elle  ne  Ta  fait  déjà, 
cette  nouvelle  conquête.  On  va  en  juger  par  les  notes  que  vient 

de  recevoir  l'Académie,  dans  ses  séances  du  16  et  du  25  avril 

* 

de  cette  même  année.  La  première  est  relative  à  la  liquéfac- 
lion  de  l'oxygène,  et  à  la  solidification  de  l'alcool  et  du  sul- 
fure de  carbone  ;  la  seconde  à  la  liquéfaction  de  l'azote.  Les 
expériences  ont  été  faites  àCracovie,  au  laboratoire  de  M.  Wro- 
Llcwski,  et  avec  la  collaboration  de  M.  Olszewski.  11  n'est  que 
juste  d'ajouter  que  le  premier  de  ces  savants  avait  assisté  aux 
expériences  de  M.  Caillelet  à  Paris  et  qu'il  s'y  était  familiarisé 
avec  le  maniement  de  ses  appareils.  Voici  la  teneur  de  la  pre- 
mière note  : 

«  Les  beaux  travaux  de  MM.  Cailletet  et  Raoul  Piclet  sur  la 
1  iquéfaction  des  gaz  ont  permis  d'espérer  qu'un  jour  on  arri- 
érerait à  pouvoir  observer  l'oxygène  réduit  à  l'élal  liquide  dans 
vin  tube  de  verre,  ainsi  que  cela  se  fait  à  présent  pour  l'acide 
carbonique.  La  condition  était  seulement  d'obtenir  une  tempé- 
i*ature  suflîsamment  basse.  M.  Caillelet,  dans  une  note  publiée 
il  y   a  un  an,  a  recommandé  l'élbylène  liquéfié   comme  un 
moyen  pour  obtenir  un  froid  très  intense.  Ce  liquide,  soiis  la 
pression  d'une  atmosphère,  bouta  — 105®  C,  si  l'on  mesure 
la  température  avec  un  thermomètre  à  sulfure  de  carbone. 
Ayant  comprimé  l'oxygène  dans  un  tube  peu  capillaire  et 
refroidi  dans  ce  liquide  à  — 105*  C,  M.  Cailletet  a  observé  au 
moment  de  la  détente  a  une  ébullition  tumultueuse  qui  per- 
siste pendant  un  temps  appréciable  et  ressemble  à  la  projection 
d'un  liquide  dans  la  partie  du  tube  refroidie.  Cette  ébullition 
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se  forme  à  une  certaine  distance  du  fond  du  tube.  Je  n'ai  pu 
reconnaître,  ajoute  M.  Cailletet,  si  ce  liquide  préexiste  ou  s*il 
se  forme  au  moment  de  la  détente,  car  je  n'ai  pu  voir  encore 
le  plan  de  séparation  du  gaz  et  du  liquide.  » 

«  Ayant  profité  d'im  appareil  nouveau  construit  par  l'un  de 
nous  et  (jui  permet  de  mettre  des  quantités  de  gaz  relativement 
considérables  sous  des  i)ressions  de  quelques  centaines  d'at- 
mospbçrcs,  nous  nous  sommes  proposé  d'étudier  les  tempé- 
ratures que  présentent  les  gaz  pendant  la  détente.  Ces  expé- 
riences nous  ont  menés  bientôt  à  la  découverte  d'une  tempé- 
rature à  laquelle  le  sulfure  de  carbone  et  l'alcool  se  laissent 
geler,  et  à  laquelle  l'oxygène  se  liquéfie  complètement  avec 
une  très  grande  facilité.  Chi  obtient  cette  température  en  fai- 
sant bouillir  Véthylène  dans  le  vide.  La  température  déjien- 
dant  du  degré  du  vide  obtenu,  le  minimum  que  nous  avons 
pu  oblcMiir  jusqu'à  présent  est  — I06'*  (].  Nous  avons  déter- 
miné cette  température,  comme  toutes  les  autres,  avec  un 
Ibermomèlre  à  hydrogène.  La  température  critique  de  l'oxy- 
gène est  plus  basse  que  celle  à  laquelle  bout  l'étliylène  sous 
la  pression  atmosphérique,  dette  dernière  n'est  pas  — 105*  C» 
comme  on  l'a  admis  jusqu'à  présent,  mais  elle  se  trouve  entre 
—  102M].  et  — 103"  (1.,  comme  nous  l'avons  trouvé  avec  nos 
thennon)èlres. 

«  D'une  série  d'expériences  que  nous  avons  exécutées  le 
9  avril,  nous  donnons  comme  exemples  les  nombres  suivants  : 

Prassion  en  atmoitplières 
8out  laquelle  Toxygène  a  commencé 
Tcmpcraliii*e«.  Â  se  liquéfier. 

—  i31^^) 26,5 

—  I5r>«,4 24,8 

—  i35«,8 22,5 

«  En  publiant  ces  nombres,  nous  réservons  pour  une  note 
prochaine  la  communication  de  nombres  définitifs. 

«  L'oxygène  liquide  est  incolore  et  transparent  comme 
l'acide  carbonique.  Il  est  très  mobile  et  forme  un  ménisque 
très  net.  Quant  au  sulfure  de  carbone,  il  gèle  vers  — ilÔ*  C.  et 
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fond  vers  —  110''  C.  L'alcool  devient  visqueux  comme  Thuile 
vers  — 120'  C.  et,  se  solidifiant  vers  —  150%5  C,  il  devient  un 
corps  blanc.  » 

La  seconde  note  de  MiM.  Wroblewski  et  Olszewski  a  pour 
objet  la  liquéfaction  de  l'azole;  elle  est  ainsi  conçue  : 

«  Ayant  liquéfié  l'oxygène  d'une  manière  complète,  nous 
avons  essayé  de  liquéfier  l'azote.  Ce  gaz,  refroidi  dans  un  tube 
de  verre  jusqu'à  — 156*  C.  et  soumis  à  la  pression  de  150  atmo- 
sphères, ne  se  liquéfie  pas  encore.  Rien  ne  se  laisse  voir  dans 
le  tube.  Si  l'on  fait  une  détente  brusque,  il  y  a  dans  tout  le  tube 
une  ébullition  tumultueuse.  Elle  peut  être  comparée  seulement 
avec  l'ébuUition  de  l'acide  carbonique  liquide  dans  un  tube  de 
Nalterer  en  verre,  lorsqu'on  plonge  ce  lube  dans  de  l'eau 
chauffée  à  une  température  un  peu  supérieure  à  la  tempéra- 
ture critique  de  l'acide  carbonique.  Mais,  si  l'on  fait  la  délente 
lentement  et  si,  en  diminuant  la  pression,  on  ne  dépasse  pas 
la  pression  de  50  atmosphères,  l'azote  se  liquéfie  d'une  ma- 
nière complète  :  le  liquide  présente  alors  un  ménisque  bien 
distinct  et  s'évapore  très  vite. 

«  Ainsi  l'azote  ne  reste  que  quelques  secondes  dans  l'étal 
statique  des  liquides  stables.  Pour  pouvoir  le  maintenir  plus 
longtemps  dans  cet  état,  on  devrait  disposer  d'une  température 
inférieure  au  minimum  que  nous  avons  été  en  état  d'obtenir 
jusqu'à  présent  par  notre  procédé.  Nous  nous  sommes  occupés 
de  rechercher  les  moyens  d'obtenir  cette  température. 

a  L'azote  liquide  est  incolore  et  transparent  comme  l'oxy- 
gène et  comme  l'acide  carbonique\  » 

Les  mêmes  savants  ont  annoncé  en  outre  la  liquéfaction 
de  l'oxyde  de  carbone,  liquéfaction  effectuée  dans  les  mêmes 
conditions  que  celle  de  l'azote,  et  donnant  un  liquide  inco- 
iore  avec  un  ménisque  visible. 

i.  Comptes  rendus  pour  V Académie  des  sciences  pour  1885,  1.  1. 


CHAPITRE  X 

CALORIMÊTRIE 
CHALEURS  SPÉCIFIQUES  DES   SOLIDES,   DES  LIQUIDE! 

ET  DES  GAZ 


g  1.  INÉGALE  CAPACITÉ  DES  CORPS  POUR  LA  CHALEUR. 

Dans  les  deux  ordres  de  phénomènes  que  nous  avons  élu — -  • 
diés  jusqu'ici,  et  qui  sont  produits  par  les  variations  de  \c^^ 
chaleur  dans  les  corps,  changements  de  volume  ou  change — ^^" 
ments  d'étal,  le  thermomètre  est  l'instrument  qui  a  servi  ^^  ^ 
préciser  les  conditions  de  ces  changements.  Qu'il  s'agisse  di^^'  ^ 
thermomètre  à  mercure  ou  du  thermomètre  à  air,  les  indica-  -^3* 
tions  que  donne  son  échelle  mesurent  les  variations  de  sor*^  ^^ 
propre  volume  à  partir  d'un  point  arbitraire,  et  suffisent  pai-""-*'' 
faitemenl  à  définir  la  température,  ou  l'état  d'équilibre  qui  sm^^ 
produit  ou  tend  à  se  produire,  quand  on  met  l'instrument  dan:  M^^s 
un  milieu  plus  chaud  ou  plus  froid,  c'est-à-dire  possédau  m:^1 
une  température  plus  élevée  ou  plus  basse  que  celle  du  iher-""^*- 
momètre  lui-même.  Mais  on  comprend  bien,  et  nous  avon:  -^3S 
déjà  insisté  sur  ce  point,  que  les  degrés  du  thermomètre  n»  -^^ 
donnent  pas  la  mesure  des  quantités  de  chaleur  absorbées  o^  ^^ 
dégagées  dans  les  phénomènes  de  variations  de  volume  ou  d-^B^ 
changements  d'état.  Ils  ne  la  donneraient  pas  davantage  ^^^ 
ces  degrés,  au  lieu  d'être  comptés  à  partir  d'un  point  fii^ss^ 
arbitrairement,  avaient  pour  point  de  départ  le  zéro  absoir   '^• 

Nous  allons  voir  en  effet  que  la  quantité  de  chaleur  absorb^^ 
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OU  dégagée  pour  produire  raugmenlation  ou  la  diminution  de 
Tolume  d'un  corps,  d'un  certain  poids  d'une  substance  donnée 
par  exemple,  ne  dépend  pas  seulement  de  la  variation  corres- 
|)ondante  de  température  de  ce  corps,  mais  aussi  de  son  poids, 
de  la  nature  de  sa  substance,  et  quelquefois  de  sa  température 
initiale.  Il  en  est  de  même  de  la  quantité  de  chaleur  qui  est 
absorbée  ou  dégagée  dans  les  phénomènes  de  fusion  ou  de 
vaporisation,  et  dans  les  phénomènes  inverses,  de  solidification 
on  de  liquéfaction. 

On  doit  regarder  comme  évident  que  la  quantité  de  chaleur 
uécessaire  à  la  production  d'un  phénomène  est  proportionnelle 
au  poids  du  corps  qui  en  est  le  siège  ;  que  si,  pour  s'échauffer 
par  exemple  de  10*  à  15\  1  kilogramme  d'eau'exige  une  quantité 
ionnée  de  chaleur,  2,3,...,  10  kilogrammes  d'eau  demanderont 
2,  3,...,  10  fois  plus  de  chaleur,  pour  être  également  portés 
ie  la  température  de  10°  à  celle  de  15\  De  même,  si  le  corps 
revient  à  sa  température  primitive,  il  dégagera  précisément 
toute  la  chaleur  qu'il  avait  absorbée.  On  doit  donc  pareillement 
:u>nsidérer  comme  évident  que  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
>u  dégagée  par  un  corps  d'un  poids  donné,  lorsque  sa  tempé- 
rature s'élève  ou  s'abaisse  d'un  certain  nombre  de  degrés  au- 
iessus  on  au-dessous  d'un  point  déterminé,  est  égale  à  celle 
ju'il  dégage  ou  qu'il  absorbe  lorsqu'il  est  ramené  à  cette  tem- 
pérature primitive.  L'expérience  confirme  d'ailleurs  Texacti- 
ude  de  ces  principes. 

Mais  le  second  de  ces  principes  est-il  encore  vrai,  si  l'on 
empare  les  quantités  de  chaleur  absorbées  ou  dégagées  à 
îartir  de  températures  différentes?  Interrogeons  pour  cela 
'expérience.  Dans  un  vase  qu'on  a  chauffé  à  la  température 
le  25*,  on  verse  1  kilogramme  d'eau  à  0**  et  1  kilogramme 
d'eau  à  50%  puis,  après  avoir  remué  rapidement  le  mélange, 
on  y  plonge  un  thermomètre.  On  trouve  que  la  température 
du  mélange  est  de  25%  Ainsi  la  chaleur  cédée  par  le  kilo- 
^amme  d'eau  à  50*  au  kilogramme  à  O""  a  suffi  pour  élever 
le  25*  la  température  du  second  ;  en  même  temps  cette  perte 
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de  chaleur  subie  par  le  premier  a  abaissé  de  50^  à  25*  sa 
température.  En  définitive,  celle  expérience   prouve  que  la 
chaleur  nécessaire  pour  élever  de  0*"  à  25*  un  poids  d'eau 
déterminé  élèverait  de  SS""  à  50"  le  même  poids  d'eau.  La 
température  initiale  n'a  donc  pas  d'influence  sur  la  quanlilé 
de  chaleur  absorbée.  Cela  esl  vrai  pour  l'eau  et  aussi  pour 
quelques  autres  corps,  mais  seulement  dans  certaines  limites 
de  température,  qui  varient  avec  les  diflerents  corps,  comme 
nous  aurons  l'occasion  de  le  voir  plus  loin.  Ainsi  deux  poids 
égaux  de  mercure,  l'un  à  200%  l'autre  à  0%  mélangés  ensemble, 
donnent  deux  kilogrammes  de  mercure,  non  plus  à  100\  tera 
pérature  moyenne  entre  les  deux  extrêmes,  mais  bien  à  102*,85 
température  supérieure  à  cette  moyenne.  Au  delà  de  100*,  I 
mercure  absorbe  ou  dégage  plus  de  chaleur,  pour  une  mêm 
variation  de  température,  qu'au-dessous  de  100% 

Enfin,  une  troisième  expérience  montre  que  les  quantités  d 
chaleur  que  nous  venons  de  comparer  varient  avec  la  natur 
des  substances.  Mélangeons  séparément  1  kilogramme  d'eau  s  à 
0°  avec  un  môme  poids  de  mercure  ou  d'essence  de  lérében—  -•- 
thine  à  100%  ou  encore  plongeons-y  1  kilogramme  de  cuivi^i 
à  100^  11  y  aura,  comme  précédemment,  gain  de  chaleur  pou: 
l'eau,  perle  pour  les  autres  substances,  et  dans  chaque  expé- 
rience il  est  bien  évident  que  le  gain  sera  égal  à  la  perte.  Mai  S  is 
dans  le  premier  cas  la  température  du  mélange  sera  3%2  ^; 
dans  le  second,  50°;  dans  le  troisième  cas,  enfin,  8%6.  0»  ^û 
voit  donc  de  combien  il  s'en  faut  que  des  quantités  de  chaleu 
égales  produisent  la  même  variation  de  température  sur  de: 
poids  égaux  de  substances  différentes.  C'est  ce  qu'on  exprim»  ^^ 
en  disant  que  chaque  substance  a  une  capacité  calaiifique,  o^'  ^u 
une  chaleur  spécifique  y  qui  lui  esl  propre. 

On  doit  à  Tyndall  une  expérience  assez  curieuse  propre  ^     ^ 
mettre  en  évidence  la  différence  qui  existe  entre  les  diver 
corps   au  point  de  vue  de  leur  capacité  pour  la    chaleu 
«  Voici  d'une  part,  dit-il,  un  gâteau  de  cire  d'abeilles  d 
15  centimètres  de  diamètre  et  de  12  millimètres  d'épaisseu 
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l&     l*aulre  un  vase  contenant  de  l'huile,  actuellement  à    la 
l*ï»ipérature   de  180*.  J'ai  plongé  dans   l'huile    chaude    des 
^Hes  de  différents  métaux,  de  fer,  de  plomb,  de  bismuth, 
^  ^lain,  de  cuivre.  Elles  ont  toutes  à  présent  la  même  lempé- 
f^lure,  à  savoir  :  celle  de  l'huile.  Très  bien!  Je  les  tire  de 
»  Vuile,  et  je  les  pose  sur  ce  gâteau  de  cire  CD  (fig.  121)  qui 
est  porté  par  la  rondelle  d'un  support  de  cornue  ;  elles  font 
foodre  la  cire  et  s'y  enfcmccnt;  mais  je  vois  qu'elles  s'en- 
Jbncent  avec  des  vitesses  différentes.  Le  fer  et  le  cuivre  s'im- 
plantent dans  la  masse  fusible  bien  plus  vigoureusement  que 
les   autres   métaux  ;    l'éUiin 
vient  ensuite,  mais  le  plomb 
et  le  bismuth  restent  tout  à 
fait  en  arrière.  Voici  que  le  a 

fer  a  traversé  la  cire  de  part 
en  part  et  tondtc  ;  le  cuivre  A 

le  suit  ;  je  puis  voir  le  fond 
de  la  boule  d'élain  poindre 
tout  juste  à  la  surface  infé- 
rieure du  gâteau,  mais  il  ne 
peut  aller  plus  loin,  tandis 
que  te  plomb  et  le  bismuth  Fig.  m.  —  Kipvricncc  de  T]ndaii. 
n'ont  fait  que  bien  peu  de 

chemin,  incapables  qu'ils  sont  de  dépasser  la  demi-épaisseur 
du  gâteau'.  » 

Les  expériences  rapportées  plus  haut  datent  du  milieu  du 
dix-huitième  siècle;  c'est  au  physicien  écossais  Black  que 
revient  l'honneur  de  les  avoir  faites  pour  la  première  fois. 
Après  lui  vinrent  Wilcke,  Crawforl,  puis  Lavoisier  et  Laplace, 
et  la  branche  si  importante  de  la  science  de  la  chaleur  qu'on 
nomme  GALoniHÉTniË  fut  fondée. 

On  dut,  dès  l'origine,  faire  choix  d'une  unité  pour  la  mesure 
des  quantités  de  chaleur.  Voici  ta  défmition  et  le  nom  univer- 
sellement adoptés  pour  cette  unité. 

1.  La  ChaUtw  ntode  de  mouvetnenl. 
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On  nomme  calorie  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
élever  de  0*  à  -i-l*  centigrade  un  poids  d*eau  distillée  de 
1  kilogramme.  Comme  nous  venons  de  voir  que  pour  l'eau, 
entre  0*  et  100*,  cette  quantité  reste  constante  quelle  que  soit 
la  température  initiale,  on  peut  dire  d'une  façon  plus  géné- 
rale qu'une  calorie  est  la  quantité  de  chaleur  absorbée  ou 
dégagée  par  1  kilogramme  d'eau  distillée  dont  la  température 
s'élève  ou  s'abaisse  de  1  degré  centigrade. 

Si  l'on  prend  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  pour  unité,  il  est 
clair  que  la  chaleur  spécifique  d'un  corps  quelconque  devra  se 
définir  le  nombre  de  calories  absorbées  ou  dégagées  par  i  kilo- 
gramme de  ce  corps,  quand  sa  température  s'élève  ou  s^abaisse 
de  1  degré.  De  même,  on  entendra  par  chaleur  latente  de 
fusion^  de  vaporisation,  etc.,  le  nombre  de  calories  qu'un  kil 
gramme  de  chaque  substance  demandera  pour  passer  de  l'éta 
solide  à  Télat  liquide,  de  celui-ci  h  l'état  de  vapeur,  etc.  Non 

compléterons  et  préciserons  bientôt  la  valeur  de  ces  exprès ^ 

siens;  mais  ce  qui  précède  suffit  à  faire  voir  que  la  calorimé —  ^» 
Irie  doit  se  diviser  en  deux  parties  correspondant  aux  procé — ^ 
dés  démesure  qui  ont  pour  objet  les  deux  questions  suivantes 

l"*  Mesurer  les  chaleurs  spécifiques  des  solides,  des  liquider  ^s 
et  des  gaz,  c'esl-à-dire  les  quantités  de  chaleur  absorbées  ^s 
ou  dégagées  dans  les  variations  de  température  des  diverser 
substances  à  ces  divers  étals; 

2'  Mesurer  les  chaleurs  latentes,  ou  évaluer  les  quantité 
de  chaleur  dégagées  ou  absorbées  dans  les  divers  changement..:^^  ts 
d'état  des  mêmes  substances. 

Commençons  par  les  chaleurs  spécifiques. 


g  2.    CHALEURS    SPÉCIFIQUES   DES    COUPS    SOLIDES   ET   LIQUIDES.    MÉTHODES 

DES   MÉLAKGESy    DU   CALORIMÈTRE   DE   GLACE,    DU   RBFROIDISSElfElIT. 

Les  expériences  de  Black  rapportées  plus  haut  lui  ont  four 
le  principe  d'une  première  méthode  pour  la  mesure  des  cb 
leurs  spécifiques,  de  celle  qu'on  nomme  la  méUiode  des 


i 


CHALEUR  SPÉCIFIQUE  DES  SOLIDES.  i89 

langes.  Elle  consiste  à  prendre  un  poids  donné  du  corps  dont 
on  cherche  la  chaleur  spécifique,  et  dont  la  température  au 
moment  de  Texpérience  est  connue,  à  le  plonger  dans  une 
masse  d*eau  de  poids  et  de  température  également  connus.  Au 
bout  d'un  certain  lemps,  l'eau  et  le  corps  arrivent  à  prendre 
une  température  commune,  l'un  perdant  une  certaine  quantité 
4de  chaleur  qui  est  évidemment  égale  à  la  chaleur  absorbée  par 
Montre.  L'équation  à  écrire  pour  résoudre  le  problème  serait 
liosi  des  plus  simples.  Dans  le  premier  membre,  on  aurait  le 
►oids  P  du  corps,  multiplié  par  l'inconnue,  c'est-à-dire  par  le 
ombre  de  calories  qu'un  kilogramme  exige  pour  une  varia - 
on  de  température  de  l\  et  par  le  nombre  de  degrés  dont  la 
iiipérature  primitive  T  s'est  abaissée  pour  arriver  à  la  tempé- 
ture  commune  0.  Ce  premier  membre  est  donc  Vx  (T  —  0). 
:ïs  le  second,  si  p  est  le  poids  de  l'eau,  t  sa  température  ini- 
tiât I^,  on  aura  ;;(ô  —  f),  puisque  à  chaque  degré  d'élévation  de 
t^MMrÊ  pérature  correspond  1  calorie,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
|>uiisque  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  est  prise  pour  unité.  On 
f^ait  ainsi  : 


p.^(T_e)=p(ô-t);         d'où        .T  =  ^iL_^. 

ais,  en   réalité,  la   solution  n'est  pas   tout  à  fait  aussi 

SI ^«3:^^16,  parce  que  l'expérience  ne  peut  se  faire  sans  qu'il  y  ait 

d&^     causes  d'erreur  provenant  de  diverses  circonstances  acces- 

s^ii^es.  Toutes  ces  circonstances  sont  relatives  aux  échanges 

d^      c^haleur  qui  se  font  nécessairement  entre  les  deux  corps 

^^     cixpérience  et  le  milieu  ambiant.  Énumérons  ces  diverses 

<^ VI ses  d'erreur. 

l-«e  vase  qui  contient  l'eau  et  qu'on  nomme  le  calorimètrej  le 

™^i*momètre  qui  sert  à  mesurer  la  température  du  mélange, 

^^^lateur  dont  on  se  sert  pour  uniformiser  cette  température, 

^  ^<5hauflFenl  aux  dépens  du  mélange  :  il  en  est  de  même  des 

^^Pporls  du  vase;  d'un  autre  côté,  le  corps  est  ordinairement 

V*^cé  dans  une  enveloppe  solide  qu'on  plonge  avec  lui  dans  le 

If.  57 
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calorimètre  et  qui  participe  dès  lors,  par  son  propre  refroi^ 
dissement,  à  réchauffement  de  l'eau  du  calorimèlre.  Ënfio  il.  -^ 
a  encore  des  pertes  de  chaleur  occasionnées  par  la  conducit.j^ 
bilité  et  le  rayonnement.  Sans  entrer  dans  tous  les  délai^^ 
d'une  expérience,  nous  allons  dire  comment  on  procède  po^^p 
éviter  le  plus  possible  ces  causes  d'erreur. 

Le  vase  du  calorimèlre  est  un  cylindre  de  laiton  ou  d'ai^er:^  ■ 
parfaitement  poli,  très  mince,  et  on  le  fait  soutenir  par  des  fî  V  ^ 
de  soie  attachés  à  des  supports,  pour  éviter  les  pertes  de  cham. — 
leur  par  conductibilité.  Le  corps,  chauffé  dans  une  étuve,  e^s-t 


Fig.l^a. 


Fig.  125.  —  ÉliiTe  de  l'appïMil 
Régna ult  (coupe). 


rapidement  transporté,  suspendu  à  un  fil  très  fin,  dans  l'eau 
du  calorimètre.  On  agile  l'eau  avec  une  baguette  en  verre  <ï- 
et  l'on  observe  le  ihermomèlre,  qui  monte  d'abord,  puisfitiil 
par  devenir  stalionnaire. 

L'appareil  de  Renault  (fig.  124)  montre  comment  le  savant 
physicien  procédait  pour  réduire  au  minimum  les  pertes  àc 
chaleur  énumérées  plus  haut.  D  est  le  calorimètre  à  eau  tel  que 
nous  venons  de  le  décrire.  Il  est  d'abord  éloigné  et  isolé  par  u" 
écran  h  de  l'éluve  où  l'on  chaulTe  le  corps  dont  la  chaleur 
spécifique  est  à  déterminer.  On  voit  dans  la  figure  423  com- 
ment cette  étuve  est  disposée.  C'est  un  vase  cylindrique  A 
formé  par  trois  enveloppes  concentriques;  dans  le  comparti- 
ment central,  on  introduit  une  petite  corbeille  de  lîl  de  laiton  f^ 
renfermant  le  corps  solide  divisé  en  petits  fragments,  ou,  s'il 
s'agit  d'un  liquide,  le  tube  en  verre  mince  qui  le  contient;  '^ 
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»artiment  p  qui  enveloppe  le  premier  reçoit,  par  un  tube  e, 
ckuraiil  de  vapeur,  qu'une  chaudière  B  lui  envoie,  et  qui 
e  condenser  dans  un  serpentin  en  s'échappanl  par  le 
M.  a;  enfin  le  compartiment  extérieur  i,  plein  d'air,  a  pour 
d'empêcher  le  rayonnement  extérieur.  Lorsque,  au  bout 
certain  temps,  le  thermomètre  T,  dont  le  réservoir  plonge 
QÎlieu  des  fragments  du  corps,  indique  une  température 


Fig.  124.  —  Appareil  Regnaiill  ]K)ui'  la  méthode  des  mélanges. 

onnaire,  on  soulève  l'écran  /^,  on  glisse  sur  les  rails 
le  portent  le  calorimètre  D,  on  le  fait  avancer  sous  l'é- 
par  l'ouverture  K,  et  il  vient  se  placer  au-dessous  du 
partiment  central.  On  ouvre  le  registre  r  et  l'on  descend 
orbeille  ou  le  tube,  à  l'aide  des  fils  qui  les  supportent, 
ue  dans  l'eau  du  calorimètre.  On  retire  ce  dernier  rapi- 
ent,  et  on  agite  l'eau  jusqu'à  ce  que  la  température  du 
mge,  marquée  par  le  thermomètre,  soit  devenue  station- 
e'. 


L'équation  i  écrire  pour  résoudre  le  problème  arec  les  doDoées  de  fotlq  myérience 
u  longue  que  celle  qup  nous  atons  donnée  plus  haut;  mais  elle  efit.^tjiuw?i«éfli 
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La  seconde  méthode,  imaginé  par  Wilcke*  et  rendue  célèbre 
par  les  expériences  de  Laplace  et  La\oisier  qui  l'ont  notable- 
ment perfectionnée,  est  celle  du  puits  de  glace  ou  du  calorie 
mètre  de  glace.  Elle  est  basée  sur  un  fait  d'expérience,  qui 
n'est  autre  que  la  connaissance  du  nombre  de  calories  néces- 
saire pour  fondre  un  kilogramme  de  glace^  ou  de  la  chaleur 
latente  de  fusion  de  la  glace.  Comme  nous  le  verrons  bientôt, 
on  a  trouvé  que  la  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  est  de 
79,25  calories,  c'esl-à-dire  que  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
par  un  kilogramme  de  glace  pour  se  fondre  suffirait  à  élever  à  la 
température  de  i  degré  79''",25  d'eau  à  0\  ou  bien,  ce  qui  revient 
au  même,  à  élever  de  0*  à  79,25  un  kilogramme  d*eau.  Ou 
encore,  quand  on  fait  fondre  un  kilogramme  de  glace  à  0*  dans 
un  kilogramme  d*eau  à  79%25,  les  deux  kilogrammes  d*eau  qui 
résultent  de  la  fusion  sont  tous  deux  à  la  température  de  0*.  La 
connaissance  de  ce  résultat  permettra  donc  de  mesurer  la  cha- 
leur spécifique  d'un  corps  en  cherchant  par  Texpérience  le  poids 
de  glace  que  ce  corps  sera  susceptible  de  fondre  en  abaissant 
sa  propre  température  à  0\  Voici  comment  on  procède  : 

Dans  un  bloc  de  glace,  bien  compact  et  bien  homogène,  on 
creuse  une  cavité,  dont  on  essuie  avec  soin  les  parois.  On  y 
introduit  alors  le  morceau  de  la  substance  dont  il  s'agit  de 
trouver  la  chaleur  spécifique,  et  dont  la  température,  supé- 
rieure à  0*,  est  connue  ;  puis  on  pose  sur  la  face  bien  plane 


comprendre  et  d*une  Folulion  tout  au»si  simple,  quoique  renfermant  des  calculs  plus  nom- 
breux. La  voici  : 

(Pa;  4- 1^^)  (T  —  0)  =  (/? -h /?'c -+- /; V  4- f^'c^)  (0 — 0 -H  R -h  C. 

P'y  j/,  p'  et  p'  représentent  les  poids  de  la  corbeille,  du  calorimètre,  tout  deux  en  biton, 
du  mercure  du  thermomètre  et  du  Terre  de  ce  dernier,  ainsi  que  de  Tagitaieur  \  c^  d^  tf 
sont  les  cbaleurs  s|>ccifiques  des  mêmes  corps;  K  et  G  sont  enfin  les  pertes  ducs  au  rayonne- 
ment  et  k  la  conduclibilité,  évaluées  en  calories.  Dans  Tapparcil  Regnault,  on  peut  regerder  C 
comme  négligeable,  parce  que  la  perte  par  les  supports  en  fils  de  soie  est  à  peu  prèa  mille* 

Le  terme  p-\-  p'c-j-  p^c'  -f  p"t'  du  second  membre  se  nomme  la  valeur  du  eaiormièbre 
réduiU  en  eau,  parce  qu'il  exprime  le  nombre  de  kilogrammes  dVau  que  la  chaleur  cédée 
élèrerait  h  la  température  0,  si  elli;  élait  lout  entière  employée  k  cet  office. 

1 .  Wilcke  employait,  non  la  fusion  de  la  glare,  mais  celle  de  la  neige.  La  difficulté  de 
recueillir  l'eau  provenant  de  la  fonlc  de  la  neige  lui  fit  abandonner  cette  méthode  et  pré- 
férer celle  des  mélanges.  Ses  expériences  ont  été  publiées  en  1781. 
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éj)ais,  le  procédé  du  puits  de  glace  offre  une  cause  d'erreur 
difficile  à  apprécier  :  on  ne  sait  si  la  température  intérieure 
de  la  glace  n'est  pas  inférieure  à  zéro.  Aussi  emploie-ton  de 
préférence  le  calonmètre  de  glace  imaginé  en  1780  par  La- 
place  et  Lavoisier,  et  que  la  figure  126  représente  en  coupe  el 
en  élévation.  C'est  un  appareil  formé  de  trois  vases  qui  s'enve- 
loppent mutuellement,  et  entre  lesquels  on  place  des  fragments 
de  glace  et  de  la  glace  pilée.  Le  corps  chaud  se  place  à  Tinté- 
rieur  du  plus  petit  vase,  qui  est  formé  d'un  treillis  de  fil  de 
fer,  ou  d'une  mince  enveloppe  percée  de  trous  ;  en  se  refroidis- 
sant, il  fond  une  certaine  quantité  de  glace,  et  l'on  recueille 
l'eau  de  fusion  par  un  robinet  situé  au-dessous  du  vase.  La 
glace  située  entre  les  deux  vases  extérieurs  empêche  la  fusion, 
par  la  chaleur  extérieure,  de  celle  qui  est  en  contact  avec  le 
corps  chaud. 

La  méthode  du  calorimètre  de  glace  ne  comporte  pas  une 
précision  aussi  grande  que  celle  des  mélanges,  à  moins  qu'on 
n'opère  sur  des  masses  un  peu  considérables.  L'air  extérieur, 
si  la  température  atteint  seulement  9  ou  10  degrés,  pénètre  par 
le  robinet  du  fond  et  remplace  l'air  plus  froid  que  sa  densité 
fait  écouler  par  ce  robinet.  Il  contribue  à  fondre  une  certaine 
quantité  de  glace.  Lavoisier  et  Laplace,  pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient, s'astreignaient  à  n'opérer  que  si  la  température  exté- 
rieure était  descendue  à  3  ou  4  degrés,  ou  mieux  encore  à  1 
ou  2  degrés  \  Alors  ils  répondaient  de  l'exactitude  de  leurs 
expériences  à  un  quarantième  ou  à  un  soixantième  près.  Il  y  a 
une  autre  cause  d'incertitude',  qui  vient  de  ce  qu'à  la  fin  de 
l'expérience  les  fragments  de  glace  restent  imbibés  à  la  sur- 
face d'une  quantité  d'eau  qui  n'est  plus  la  même  qu'au  com- 

1.  n  importe  toutefois  d*opércr  quand  la  température  de  ratmosphère  est  au-dessus  de 
zéro;  car,  ainsi  que  le  font  observer  les  deux  savants  expérimentateurs,  «  si  la  température 
extérieure  était  au-dessous  de  zéro,  l'atmosphère  pourrait  refroidir  la  glace  intérieure.  Ainsi, 
dans  un  temps  de  gelée,  il  faudra  renfermer  la  machine  dans  un  appai*tement  dont  on  aun 
soin  d'échauffer  l'intérieur.  Il  est  encore  nécessaire  que  la  glace  dont  on  fait  usage  ne  soit 
pas  au-dessous  de  zéro  ;  si  eUe  était  dans  ce  cas,  il  faudrait  la  piler,  Tétendre  par  coaches 
fort  minces,  et  la  tenir  ainsi,  pendant  quelque  temps,  dans  un  lieu  dont  la  température  soit 
au-dessus  de  zéro.  »  (Œdtres  complètes  de  Lavoisier,  Mémoire  sur  la  chaleur,  t.  IL) 
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mencement,  puisque  le  volume  et  par  suite  la  surface  des 
fragments  a  changé  par  le  fait  de  la  fusion. 

Il  y  a  une  troisième  méthode  pour  mesurer  les  chaleurs 
spécifiques  :  c'est  celle  dite  du  refroidissement  y  parce  qu'elle 
^st  basée  sur  le  temps  plus  ou  moins  long  que  mettent  les 
^3orps  pour  se  refroidir  d'un  môme  nombre  de  degrés,  lors- 
^^u  on  les  place  dans  une  enceinte  vide,  dont  la  température 
5t  elle-même  constante.  Le  corps,  placé  dans  un  petit  vase 
Vgent  poli  extérieurement,  est  introduit  au  centre  d'un  réci- 
rent métallique  dont  les  parois  internes  ont  été  enduites  de 
^r  de  fumée  bien  desséché.  On  fait  le  vide  dans  le  récipient, 
jis  on  note  le  temps  qui  s'écoule  entre  les  instants  où  le  ther- 
omètre  du  vase  s*abaisse  d'un  nombre  de  degrés  déterminé 
-dessous  de  la  température  initiale.  On  répète  la  même  expé- 
ce  en  remplaçant  le  corps  par  de  l'eau  distillée.  On  en  con- 
Jimt    le  rapport  des  quantités  de  chaleur  cédées  dans  les  deux 
lequel  est  celui  des  chaleurs  spécifiques. 
*cst  à  Tobie  Mayer  qu'est  due  cette  méthode,  qui,  perfec- 
ée  en  premier  lieu  par  Dulong  et  Petit,  et  employée  par 
ault,  a  été  reconnue  par  ce  dernier  défectueuse  pour  les 
lidcs  et  applicable  seulement  aux  corps  liquides. 


5.    LOIS   DES   CHALEURS    SPÉCIFIQUES   DES    CORPS    SIMPLES   ET  DES   CORPS 

COMPOSÉS. 


iT 


ici  un  tableau  donnant  les  chaleurs  spécifiques  d'un  cer- 

ïiombre  de  corps,  simples  ou  composés,  à  l'état  solide  ou 

a     &   ^%  ^t  liquide  ;  rappelons  que  la  chaleur  spécifique  de  l'eau 


^  prise  pour  unité,  et  que  les  valeurs  du  tableau,  rangées  par 
^  ^re  de  grandeurs  décroissantes,  expriment  généralement 
*  _  ^^"  les  solides  la  chaleur  spécifique  moyenne  entre  les  tcm- 
i  ^^lures  extrêmes  de  0''  et  de  4-100^;  pour  les  liquides,  la 
^leur   spécifique  est  relative  à  la  température  moyenne  de 
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CORPS   SOLIDES. 


Nomi  dei  ffulinlanccs. 

1**  Métaux  et  métalloïdes. 

àSfNiiiiiii 

N:i^n<'*siiiiii 

Aliiniiriiiiiii 

.Soiifiv  onlinairc 

—     mon,  tn?ni|M'.   .   .   . 
l'Iiosphon*  onlinain*.    .   .  . 


roii;;o. 


IVitassiiiiii. 
FonlP  (le  r.-r 
ManiiiMÙsc. 
Xcïvv  .  .  . 


Fer 

.N'irkfI.  .  .  . 
CoIkiIi.  .   .   . 

Zinc 

Ciiivn*.  .  .  . 
Laiton.  .  .  . 
ArsiMiir  .  .  . 
Pallailintii.  . 
Ar«jf*nt.  .  .  . 
Cadmium  .  . 
f'Itain  .... 

Irnlc 

.\nlimoinc.   . 

Or 

IMatinc  .  .  . 
IMonih.  .  .  . 
Bismulli.  .  . 
MiTiîun;  »oli<li' 


Chalcun 
fpéciiiqucf. 

0,20.^ 

0,250 

0,218 

0,205 

0,184 

0,179 

0,i70 

0,170 

0,150 

0,i20 

0,^7 

0,ii4 

0,108 

0,i07 

0,090 

0,095 

0,09-i 

0,0K  I 

0,059 

0,057 

0,057 

0,05fi 

0,05  i 

0,051 

0,052 

0,052 

0,031 

0,051 

0,05i 


Nonrii  des  fulMUocet . 


2«  Oxydex,  sels  anhydres. 
Carlionatc  de  soude  . 

Nagn(*si(» 

Borate  de  soude.  .  . 
Sulfate  de  .soude.  .  . 
Phospliate  de  soude  . 
Sulfate  de  magnésie. 
Carbonate  de  potasse. 

—  •  de  cliaux  (craie). 
Cidorure  de  sodium  .  .  .  . 
Carbonate  de  eiiaux  (marbre) 

—  de  eiiaux  (spath). 

—  de  chaux  (arrago- 

nile) 

Alumine 

Sulfate  de  cIkiux 

Chlorure  de  cidciuin.    .   .  . 

Nitrate  (fargent 

Chlorure  de  cuivre 

Sulfure  de  zinc 

Bronmre  de  pota.ssiuni.  .  . 
lodure  d(*  pota.ssium.  .  .  . 
Sulfure  d'argent 

5"  Matière*  divemex. 

fk>is  de  pin 

—   d«î  chêne 

CihcAt  (eau  .solide 

Charbon  de  liois 

Coke 

Verre  (erown  glass)  .  .  .  . 
Cristal  (flint  gla.ss) 


Cbalean 

0,975 
0,244 
0.238 
0,231 
0,228 
0,221 
0,216 
0,215 
0,214 
0,210 
0.208 

0,208 
0.198 
0.196 
0J64 
0.143 
0.138 
0,123 
0.113 
0,082 
0,074 

0.650 
0,570 
0,504 
0,241 
0,201 
0.198 
0.190 


LIQriDES. 


Alctnd  à  85^ 

Acide  chlorhydriquc.    . 

Alcool  absolu 

FUber  absrilu 

Kssence  de  trn'lN'nthini' 
lk;nzine 


0,f)59 
0,000 
0,579 

0,421 
0,599 


Acide  sulfurifjue  (à  1.80  . 

Huile  d*olive 

Sulfure  de  carlione.  .   .   . 

Chlorofonne 

Brome 

Mercure 


0,555 
0,510 
0,238 
0,225 
0,111 
0,053 


La  lecture  de  ce  tal)]<*au  et  la  comparaison  des  nombres  qu*il 
renferme  montrent  qu'il  y  a  certaines  relations  générales  entre 
la  chaleur  spécifique,  la  densité,  l'état  et  la  structure  physique 
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des  oorps.  Par  exemple,  ce  sont  les  métaux  les  plus  denses  qui 
sorâ  t  doués  de  la  plus  faible  capacité  pour  la  chaleur.  Ce  rap- 
poi^  t  est  très  sensible  pour  l'or,  le  platine,  le  plomb,  le  bismuth, 
l^  mercure,  qu'on  voit  aux  derniers  rangs  du  tableau,  tandis 
le  potassium,  l'aluminium,  le  magnésium  sont  en  tête, 
état  physique  a  aussi  une  certaine  influence  :  le  mercure 
Ii^ï^t^^ide  a  une  plus  forte  chaleur  spécifique  que  le  mercure 
sol  î  de,  comme  aussi  il  a  une  moindre  densité.  La  môme  re- 
D^si^  M -que  peut  s'étendre  à  d'autres  corps  :  la  glace  a  une  chaleur 
sjE><S<3ifique  moitié  moindre  que  celle  de  l'eau,  mais  dans  ce  cas 
1*  ciensité  est  moindre  au5si.  La  chaleur  du  brome  liquide  est 
0^-4  dl ,  celle  du  brome  solide  tombe  à  0,084. 

H--es  solides  qui,  comme  le  phosphore,  le  soufre,  le  carbonate 
d^  <z:haux,  peuvent  prendre  plusieurs  modes  d'agrégation  molé- 
ciil  ^:^ire,  ont  des  chaleurs  spécifiques  variables  avec  leur  struc- 
tvi-i*^.  Le  carbone  est  un  des  corps  qui  présentent  à  cet  égard 
l^s  différences  les  plus  sensibles.  Nous  voyons  que  le  charbon 
dc^  bois  a  pour  chaleur  spécifique  0,241,  le  coke  0,201;  à 
l'^tot  de  graphite,  on  a  trouvé  des  nombres  variant  entre  0,197 
^*'  ^Î03;  le  diamant  n'a  plus  que  0,146  à  0,148,  et  au  contraire 
ccil  I  e  du  noir  animal  s'élève  à  0,200. 

F^our  une  môme  substance,  la  chaleur  spécifique  moyenne 
s  ^l^ve  généralement  avec  la  température.  Voici  quelques 
^^^*Tnbres  obtenus  par  Dulong  et  Petit  : 

Do  0«  à  100".  noC'âSOOo. 

Mercure 0,033  0,055 

Platine 0,05G  0,056 

Antimoine 0,051  0,055 

Argent 0,056  0,061 

1  Zinc 0,095  0,102 

[  Cuivre 0,095  0,101 

Fer OJIO  0,122 

j  Verre 0,177  0,190 

Voici  d'autres  résultats  dus  à  Reguaull  : 

■I  De— 770,7  à -f  100.    Dc-f  iOO'i-f  5C0. 

Phosphore 0,174  0,189 

Plomb 0,0507  0,05U{ii  +  100«) 


IV. 
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Nous  avons  supposé  la  chaleur  spécifique  de  Teau  constanle, 
cl,  à  la  vérité,  elle  ne  s'accroît  que  1res  faiblement  avecla tem- 
pérature. Mais  dans  les  recherches  de  précision  on  doit  tenir 
compte  de  cet  accroissement.  D'autres  liquides,  l'alcool,  l'es- 
sence de  térébenthine,  le  sulfure  de  carbone,  l'élher,  le  chloro- 
forme, ont  une  variation  beaucoup  plus  accusée.  Par  exemple, 
les  recherches  de  Regnault  ont  montré  que  la  chaleur  spéci- 
fique de  l'alcool,  qui  est  égale  à  0,522  entre  — 23*  et  0%  s'élèvi 
à  0,624  de  0'  à  66^  celle  de  l'éther,  entre  —  20*  et  H- 30* 
passe  de  0,523  à  0,538  ;  celle  du  chloroforme,  égale  à  0, 
en  moyenne  entre  —  30*  et  0%  monte  à  0,235  entre  0*  et  60 

Mais  arrivons  à  la  loi  la  plus  importante  qui  ait  été  formul 
sur  les  chaleurs  spécifiques.  Dulong  et  Petit  l'ont  découver 
en  1818,  en  comparant  les  valeurs  qu'ils  avaient  obtenues,  p 
la  méthode  du  refroidissement,  pour  les  chaleurs  spécifiqu 
de  treize  corps  simples  avec  les  poids  atomiques  des  mêm 
éléments  ;  et  ils  étaient  arrivés  à  cette  conclusion  que 
atomes  de  tous  les  cm^s  simples  ont  la  même  capacité  pour 
chaleur.  Entrons  dans  quelques  développements  à  ce  sujet. 

On  sait  que  les  corps  simples  se  combinent  entre  eux 
proportions  définies,  et  que,  si  deux  corps  simples  ou  co 
posés   s'unissent  entre  eux  pour  former  deux  ou  plusieii_K"^ 
combinaisons,  en  considérant  comme  constant  le  poids  de  l'ui^v 
des  deux,  les  poids  de  l'autre  corps  varient  d'une  combinais^!»» 
à  l'autre  suivant  des  rapports  simples  :  c'est  la  loi  des  propor- 
tions multiples  découverte  par  Dalton.  Elle  a  conduit  les  ctoî- 
mistes  à  l'hypothèse  des  atomes,   parties   indivisibles  de     1^ 
matière  des  corps  pondérables.  Pour  un  même  corps  simple» 
le  poids  de  l'atome  serait  invariable,  mais  ce  poids  varierait 
d'un  corps  à  l'autre.  En  prenant  pour  unité  le  poids  de  Tmz^ 
d'eux,  de  l'atome  d'hydrogène  par  exemple,  ceux  des  autres 
corps  simples  sont  ce  qu'on  nomme  en  chimie  leurs  équiv^^ 
lents  ou  encore  leurs  poids  atomiques. 

D'autre  part,  Gay-Lussac  découvrait,  à  peu  près  à  la  môiin^ 
époque  où  Dalton  formulait  la  loi  des  proportions  mullipl 
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I  les  volumes  des  gaz  qui  se  combinent  entre  eux  sont  tou- 
rs dans  des  rapports  simples,  et  qu'il  en  est  de  même  du 
lime  du  gaz  ou  de  la  vapeur  résultant  de  leur  combinaison. 
5t  ainsi  que  2  volumes  d'hydrogène  combinés  avec  1  volume 
cygène  donnent  exactement  2  volumes  de  vapeur  d'eau.  On 
aet  d'ailleurs  comme  une  conséquence  naturelle  de  l'iden- 

des  lois  de  dilatation  des  substances  gazeuses,  que  les 
nés  des  divers  gaz  sont,  sous  la  môme  pression  et  à  une 
ne  température,  à  égale  distance  les  uns  des  autres,  de 
e  que  deux  volumes  égaux  de  gaz  différents  renferment 
ours  le  même  nombre  d'atomes.  S'il  en  est  ainsi,  les  den- 
5  des  gaz,  c'est-à-dire  les  poids  de  ces  gaz  à  volume  égal, 
,  évidemment  proportionnelles  à  leurs  poids  atomiques. 
38  lois  de  Dalton  et  de  Gay-Lussac  ont  permis  aux  chimistes 
îxer  les  poids  atomiques  des  corps  simples,  ainsi  que  les 
Is  des  molécules  des  corps  composés, 
es  notions  rappelées,  voyons  comment  Dulong  et  Petit  ont 
vérifier  la  loi  énoncée  plus  haut,  à  savoir  que  la  chaleur 
cifique  d'un  atome  est  la  même  pour  tous  les  corps  simples. 

valeurs  trouvées  par  ces  savants  pour  les  chaleurs  spéci- 
les  des  treize  corps  qu'ils  avaient  étudiés,  représentaient 
près  la  définition  les  quantités  de  chaleur  absorbées  par 
lité  de  poids,  le  kilogramme.  Pour  avoir  la  quantité  absorbée 

un  atome,  il  fallait  diviser  les  chaleurs  spécifiques  trou- 
s  par  les  nombres  relatifs  des  atomes,  ou,  ce  qui  revient 
même,  les  multiplier  par  les  poids  atomiques  correspon- 
its,  puisque  ces  nombres  sont  évidemment  en  raison  in- 
se  du  poids  de  chaque  atome.  Pour  que  la  loi  de  Dulong  et 
it  soit  vraie,  il  faut  donc  que  le  produit  de  la  chaleur  spé- 
que  d'un  corps  simple  par  son  poids  atomique  soit  le  même 
ir  tous,  soit  un  nombre  constant.  Or  c'est  ce  qui  se  trouvait 
et  pour  les  treize  corps  dont  Dulong  et  Petit  avaient  mesuré 

chaleurs  spécifiques.  Voici  en  effet  les  résultats  auxquels 
conduisaient  leurs  expériences  et  leurs  calculs  : 
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Chaleurs  Poids 

Corps  simples.  spécifîques.  des  atomes.  Produits. 

Bismuth 0,0288  13,30  0,583 

Plomb 0,0293  42,95  0,579 

Or 0,0298  12,43  0,570 

Platine 0,0311  il, 16  0,574 

Ktain 0,0514  7,55  0,578 

Argent 0,0557  6,75  0,576 

Tellure 0,0912  4,03  0,568 

Zinc 0,0927  4,08  0,574 

Cuivre.  .  . 0,0941  5,96  0,576 

Nickel 0,1055  3,69  0,582 

Fer 0,1100  5,59  0,575 

Cobalt 0,1498  2,46  0,588 

Soufre 0,1880  2,04  0,578 


Comme  on  le  voil,  les  diflcrences  entre  les  produits  étaie 
assez  faibles  pour  qu'on  pùl  les  attribuer  soit  aux  erreu 
d'observalion,  soil  à  l'incerlilude  des  nombres  Tournis  parl( 
analyses  chimiques  pour  les  poids  des  atomes. 

La  loi  de  Dulong  et  Petit  avait  une  trop  haute  important 
pour  n'être  pas  soumise  à  des  vérifications  plus  étendues.  Ces 
un  des  principaux  motifs  qui  déterminèrent  Regnault  à  enlr( 
prendre  ses  belles  recherches  sur  les  chaleurs  spécifiques.  \j^^^ 
résultats  qu'il  obtint  ne  furent  pas  aussi  favorables  que  cei 
qu'avaient  trouvés  les  savants  qui  avaient  formulé  la  relatif 
entre  les  poids  des  atomes  et  la  chaleur  spécifique.  Les  produi 
variaient  entre  0,38  et  0,42  et  la  différence  ne  pouvait  pli 
être  attribuée  aux  incertitudes  et  erreurs   des   expérience 
Cependant  Regnault  n'en  conclut  pas  que  la  loi  de  l'égalité 
la  chaleur  spécifique  soil  fausse,  et  il  en  donne  les  raisoi 
en  ces  termes  : 

«  Cette  loi  représenterait  probablement,  dit-il,  les  résulte*- 
de  l'expérience  d'une  manière  tout  à  fait  rigoureuse,  si  1' 
pouvait  prendre  la  chaleur  spécifique  de  chaque  corps  à 
point  déterminé  de  son  échelle  ihermométrique,  et  si  Ton  p 
vait  débarrasser  sa  chaleur  sjiécifique  de  toutes  les  influen» 
étrangères  qui  la  modifient  dans  robser\'alion.  Ces  influent 
peuvent  être  de  différentes  natures.  Les  corps  qui  passent 
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7  V(al  de  mollesse,  avant  de  se  fondre  complctemenl,  renferment 

/probablement  déjà,  avant  leur  liquéfaction,  une  portion  de  leur 

^Jp^aleur  de  fusion  qui  s'ajoute,  dans  rexpérience,  à  la  chaleur 

3cifique.  D'un  autre  côté,  la  capacité  calorifique,  telle  que 

la  déterminons  par  l'expérience,  s'obtient  d'après  l'obser- 

f:£on  de  la  quantité  de  clialeur  que  le  corps  a  dû  absorber 

l>c^^:a  r  produire  son  élévation  de  température  (et  c'est  là,  à  pro- 

j>m*^^«nenl  parler,  sa  chaleur  spécifique),  plus  de  la  quantité  de 

c^ïï^s.  leur  qu'il  a  du  prendre  pour  produire  sa  dilatation.  Cette 

ci c^ n.^ -«nière  quantité  de  chaleur,  que  l'on  pourrait  appeler  chaleur 

te  de  dilatation,  s'ajoute  dans  l'expérience  à  la  chaleur 

jifique  ;  elle  est  très  grande  dans  les  corps  gazeux,  beaucoup 

1^1  ^JM.  ^  faible  dans  les  corps  solides  et  les  liquides;  mais  dans 

^-''lici^^jm  cas  elle  n'est  négligeable,  et  elle  doit  faire  varier  néces- 

ss^î:H:^^ment  d'une  manière  sensible  la  chaleur  spécifique   ob- 

s^^x^'vce. 

^<^    Toutes  ces  causes  d'erreur  sont  compliquées  par  le  choix 
-"l>î  traire  de  l'origine  à  partir  de  laquelle  on  compte,  pour 
<:jue  corps,  les  élévations  de  température,  choix  qui  n'est 
xminé  par  aucune  propriété  physique  telle  que  le  point  de 
on  ou  d'ébullition,  mais  se  trouve  le  môme  pour  des  corps 
ïiature  complètement  différente.  L'augmentation  de  la  cha- 
leu»-  spécifique  avec  la  température  suffirait  seule  pour  démon- 
la  nécessité  de  choisir,  pour  chaque  substance,  un  point 
^^    départ  en  rapport  avec  un  de  ses  autres  caractères  spéci- 
*^q^es.  » 

Ouoi  qu'il  en  soit  de  ces  difficultés,  la  loi  de  la  chaleur  spé- 

^^'î^ue  des  atomes  pour  les  corps  simples  mérite  d'autant  plus 

^ttonlion  qu'une  loi  analogue  a  été  découverte  entre  les  cha- 

^^ï*s  spécifiques  et  les  poids  atomiques  des  corps  composés. 

*•     ^ewmann  a  trouvé  que  le   produit  de  ces  nombres  est 

^^1  s  tant  pour  une  môme  classe  de  corps  ou  pour  ceux  qui  ont 

^^o    constitution  chimique  semblable,  mais  qu'il  est  variable 

^  ^ti€  classe  à  l'autre.  Regnault  a  donné  cette  formule  générale, 

^^*    comprend  la  loi  de  Dulong  et  Petit  et  celle  de  Newmann 
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connue  cas  particuliers  :  Dans  tous  les  corps  composés  t 
même  composition  atomique  et  de  constitution  chimique  sen 
blable,  les  chaleurs  spécifiques  sont  en  raison  inverse  du  pou^ 
atomique. 

Les  tableaux  suivants  permettront  au  lecteur  de  se  faire  un 
idée  nette  de  l'état  de  la  question,  en  ce  qui  concerne  le  pli 
ou  moins  de  conformité  des  lois  ci-dessus  énoncées  avec  11 
résultats  numériques  déduits  des  recherches  des  physiciens  i 
des  chimistes  sur  ces  questions  difficiles.  Nous  ferons  seuh 
ment  remarquer  qu*ici  les  poids  atomiques  sont  ceux  qu*c 
obtient  en  prenant  pour  unité  le  poids  de  Tatome  d'hydrogène 


I.    —   CORPS  SIMPLES   (loi   DE    DOLORG    ET   PETIT). 


Chaleurs 

Noms  des  substances.  «pccifiqucs. 

Antimoine 0,051 

Argent 0,057 

Ai-senic 0,081 

Bismuth 0,031 

Cadmium 0,057 

Cobalt 0,i07 

Cuivre 0,095 

Élain 0,056 

Fer 0,il4 

Iode 0,054 

Magnésium 0,250 

Manganèse 0,120 

Mercure 0,033 

Nickel 0,108 

Or 0,032 

Palladium 0,059 

Platine 0,032 

Plomb 0,031 

Potassium 0,170 

Sodium 0,293 

Soufre 0,203 

Zinc 0,095 


Poids 
atomiques. 

122 
108 

75 
210 
112 

59 

63,4 
118 

56 
127 

2t 

27,5 
100 

59,2 
196,4 

53,2 
197,5 
207 

39,1 

23 

52 

65 


Produit*  de  la 
chaleur  spcciCq 
par  le  poids 
atomiqiie'. 

6.22 
6,16 
6,07 
6.51 
6.38 
6,50 
6,0S 
6,60 
6,58 
6,85 
6,00 
3,50 
5,50 
6,40 
6,50 
5.14 
6.32 
6,40 
6,60 
6.75 
6,50 
6,2r 


1.  On  peut  remarquer  que,  pour  trois  des  corps  simples  du  tableau,  le  pndi 
la  moitié  environ  de  la  moyenne  6,36  des  autres  nombres;  ce  qui  lient  peut-Atf 
deux  fois  trop  faible  de  leurs  poids  atomiques.  Certains  auteurs  doublent  c 
Taleur  pour  le*  corps  en  question,  qui  sont  le  manganèse,  le  mercure,  le  pall 
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II.    —  CORPS   COMPOSÉS    (loi   DE   MEWMANN). 
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Produits  de  la 

dialeur  spécifique 

Chaleurs    . 

Poids 

par  le  poids 

Noms  des  substances. 

spjciGques. 

alomiques. 

atomique. 

Oxyde  de  plomb,  PbO 

0,051 

ni,h 

5,68 

—    de  mercure,  HgO  .  .  . 

0,052 

108 

5,61 

—    de  cuivre,  CuO  .  .  .  . 

0,142 

39,7 

5,65 

Chlorure  d'argent,  Ag*CI.  .  , 

0.09i 

143,5 

13,05 

—       de  cuivre,  Cu'CI.  . 

.      0,138 

98,0 

13,64 

—       de  sodium,  Na*CI.  . 

0,214 

58,5 

12,52 

—       de  plomb,  PbCI.  .  . 

0,006 

139 

9,17 

—       de  mercure,  HgCl. 

0,069 

135,5 

9,31 

—       de  zinc,  ZnCi.  .  . 

.      0,136 

68 

9,24 

Ni  traie  d'argent,  Ag'  0  Az  0*. 

0,143 

170 

24,51 

—      de  potasse,  K*0  AzO^ 

.      0,259 

101,1 

24,16 

—      de  soude,  Na'OAzO* 

0,278 

85 

23,63 

Sulfate  de  chaux,  CaOSO».. 

0,196 

68 

15,32 

—     de  baryte,  BaOSO'. 

0,113 

116,5 

13,16 

—     de  plomb,  PbOSO'. 

0,087 

151,5 

15,18 

Carbonate  de  chaux,  CaOCO* 

0,210 

50 

10,50 

—      de  baryte,  BaOGO» 

0,110 

98,5 

t0,83 

—      de  fer,  FeOCO».  . 

0,195 

58 

li,19 

§  4.    CHALEUR    SPÉCIFIQUE    DES    G.VZ. 

S  diverses  méthodes  exposées  dans  les  paragraphes  qui 
îdenl  avaient  pour  objet  la  détermination  de  la  chaleur 
fique  des  corps  à  l'état  solide  ou  à  l'état  liquide.  11  n'était 
noins  important  de  mesurer  celle  des  gaz.  En  1784,  La- 
er  et  Laplace  firent  avec  leur  calorimètre  quelques  expé- 
îes  ayant  pour  but  de  mesurer  la  quantité  de  glace  que 
une  livre  d'air  vital  et  une  livre  d'air  de  V atmosphère  en 
efroidissant,  depuis  60  degrés  du  thermomètre  jusqu'au 
e  de  la  congélation.  Le  gaz  dont  ils  voulaient  mesurer  la 


•nt  TinTerse  et   adoptent  des  nombres  moitié  moindres  pour  la  plupart  des  corps 
s  ci-dessus. 

arbone  semble  échapper  tout  à  fait  h  la  loi  de  Dulong.  Nous  avons  dit  quelles  dilTé- 
considérables  on  trouvait  pour  sa  chaleur  spécifique  selon  son  état  moléculaii'e. 
lanty  si  Ton  multiplie  0/2(),  clialcur  spécifique  du  noir  animal,  par  2i,  poids  atomique 
bone  doublé,  on  trouve  G,^i,  qui  rentre  dans  la  loi. 
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chaleur  spécifique  passail  d'abord  du  gazomùlre  dans  des  ser- 
pentins plongés  dans  des  vases  pleins  d*eau  qu'on  pouvait 
chaulTerà  volonté;  pui:^  de  là  dans  un  serpentin  entouré  de  la 
glace  du  calorimètre,  d'où  il  ressortait  à  zéro  après  avoir  cédé 
la  chaleur  ac(piise  à'  la  glace,  dont  on  recueillait  et  pesait  la 
(juantilé  fondue.  Quelques  années  après,  Crawford  se  servait 
dans  le  même  but  de  la  niélhode  des  mélanges.  Puis  vinrent 
les  travaux  de  Leslie,  dcGay-Lussac,  de  Dalton,  dcDulong,  etc.  ; 
mais  tous  les  résultats  obtenus  étaient  entachés  de  causes 
d'erreur  diverses,  qu'accusait  d'ailleurs  leur  désaccord. 

Ce  n'est  (juVn  1813  que  le  mémoire  de  deux  physiciens  fran- 
(^•ais,  Delaroche  et  Bérard,  mémoire  couronné  par  TAcadémie 
(l(\s  sciences,  résolut  avec  (piehjue  précision  le  problème 
délicat  de  la  détermination  de  la  chaleur  spécilique  des  gaz.  Ce 
problème  peut  du  reste  être  posé  de  deux  manières  difTérentes. 
Pour  les  solides  et  les  li(iuides,  nous  avons  vu  que  les  chaleurs 
spécifiques  mesurées  se  composent  de  deux  parties,  qui  s*y 
trouvent  confondues  :  la  chaleur  absorbée  par  l'élévation  de 
tem|)érature  du  corps  et  celle  qui  est  enq)loyée  à  produire  la 
dilatation  correspondante.  I.a  pression  est  d'ailleurs  supposée 
constante  pendant  toute  la  durée  des  expériences.  Pour  les 
gaz,  on  peut  et  on  doit  distinguer  entre  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  pour  élever  la  température  de  l'unité  de  poids  d*un 
degré,  et  celle  qui  serait  capable  de  produire  le  même  effet  lors- 
que le  gaz  peut  se  dilater  librement.  En  eflet,  on  sait  par  expé- 
rience que  tout  changement  de  volume  d'un  gaz  donne  lieu  i 
une  variation  de  température;  quand  on  le  comprime»  de  la 
chaleur  est  dégagée  et  la  tenq)érature  s'élève,  tandis  que  le 
contraire  a  lieu  si  le  gaz  se  dilate. 

De  là  deux  chaleurs  spécili(|ues  d'un  même  gaz  :  la  chaleur 
spéciliipie  A7)//,v  pression  constante^  et  la  chaleur  spécilique  «ot» 
volume  constant,  (l'est  la  première  que  Delaroche  cl  Bérard 
déterminèrent  dans  leur  grand  travail.  Voici  un  aperçu  de  la 
méthode  que  ces  savants  avaient  employée. 

Le  ga/  contenu  d'abord  dans  une  vessie  de  grandes  dimen- 
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sious  s'en  échappait  avec  une  vitesse  constante,  et  venait 
s*ccliauffcr  à  l'intérieur  d'un  long  tube  de  cuivre  cprenlourait 
un  manchon  rempli  de  vapeur  d'eau  bouillante.  En  sortant  (ki 
lubc,  il  pénétrait  dans  un  serpentin  plongé  dans  un  calori- 
mèlrc  plein  d'eau  froide,  et  lui  cédait  toute  la  chaleur  (ju'il 
avait  acquise  par  son  passage  dans  le  tube  que  chauiTait  la 
vapeur.  I>a  constance  de  l'écoulement  du  gaz  et,  par  suite,  de  la 
pression  était  obtenue  à  l'aide  de  deux  vases  de  Mariette,  com- 
muniquant avec  deux  ballons  renfermant  chacun  une  vessie 
pleine  de  gaz;  la  circulation  d'une  même  ({uantité  de  gaz  pou- 
vait ainsi  élre  prolongée  assez  longtemps,  pour  que  l'eau  du 
calorimètre  put  prendre  une  élévation  de  tempéraluie  de  plu- 
sieurs degrés.  On  calculait  ainsi  la  quantité  de  chaleur  aban- 
donnée par  l'unité  de  volume  ou  par  l'unité  de  poids  du  gaz, 
|K>ur  s'abaisser  de  la  température  de  100°  à  une  température 
déterminée.  Il  y  avait  lieu,  bien  entendu,  à  diverses  corrections 
relatives  aux  perles  de  chaleur  que  le  rayonnement  et  la  con- 
ductibilité produisaient  dans  les  diverses  parties  de  l'appareil. 
Mais  une  cause  d'erreur  qu'on  ne  pouvait  sou})çonner  à  l'époque 
où  furent  faites  ces  remarquables  expériences,  c'est  celle  qui 
provenait  de  l'endosmose  :  on  ignorait  alors  que  l'air  extérieur 
pouvait  pénétrer  à  l'intérieur  des  vessies  et  se  mêler  avec  le 
gaz  intérieur  qu'elles  contenaient. 

Néanmoins  les  résultais  furent  Irùs  voisijis  de  ceux  que 
Regoault  trouva  plus  tard  par  des  méthodes  perfectionnées. 
Décrivons  sommairement  le  procédé  adopté  par  ce  dernier  pour 
ilélerminer  la  chaleur  spécifique  des  gaz  sous  pression  con- 
stante. Un  récipient  métallique  de  grande  capacité  était  rempli 
^  l'avance  du  gaz  parfaitement  purilié,  sec  et  fortement  com- 
primé, dont  la  température  était  maintenue  constante  par  un 
[gourant  extérieur  d'eau  froide.  Un  manomètre  en  mesurait  la 
pression.  De  ce  gazomètre,  le  gaz  était  conduit  dans  un  bain 
dl^huile  par  un  tube  muni  d'un  régulateur  et  qui  se  déroulait 
dhos  le  bain  en  forme  de  serpentin.  De  là  il  arrivait  au  calori- 
laèlre.  Ce  dernier  présentait  une  disposition  particulière  :  il 
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coiilonait  une  série  de  hoîles  métalli<]iies  superposées,  où  arri- 
vait le^nz;  mais,  afin  de  fournir  à  celui-ei  le  plus  long  par- 
cours possible,  les  boîtes  étaient  divisées  intérieurement  par 
des  cloisons  de  forme  spiraloïde,  et  c'est  après  en  avoir  suivi 
toutes  les  sinuosités  que  le  «ra/  sVchappait  enfin  dans  ralmo- 
sphère.  Le  régulateur  mentionné  plus  haut  permettail  de  faire 
varier  à  volonté  la  vitesse  d'écoulement  du  gaz.  Eu  le  disposanl 
convenablement,  on  pouvait  aussi  opérer  à  des  pressions  Irès 
dilïérentes. 

Bornons  nous  à  cette  description  fort  abrégée  et  arrivons  aux 
résultats  obtenus.  Connue  conclusion  générale  de  ses  recher- 
ches, Kegnault  a  reconnu  :  Tcpie  la  chaleur  spécifique  des  gaz 
est  indépendante  (le  la  pression,  sauf  dans  le  voisinage  de  leur 
pi)inl  de  liquéfaction  :  ^i!"  qu'elle  croît  avec  la  température  pour 
les  gaz  qui  s'écartent  sensiblement  de  la  loi  de  Mariolle.  Ainsi 
la  chaleur  spécifique  de  Tair  est  rigoureusement  conslanle 
depuis  —  r>tr  jusqu'à  -h  tJ^o";  il  en  est  de  même  de  la  chaleur 
spécifique  de  l'hydrogène,  tandis  que  celles  de  l'acide  carbo- 
nicpie  et  du  protoxyde  d'azote  augmentent  avec  la  lempéralure. 

Voici  les  chaleurs  spécifiques  moyennes  entre  0*  cl  20(y  Je 
quehpies  gaz,  rapportées  à  celle  de  IVau  prise  pour  unilé,  sous 
la  pressicm  constante  d'une  almosphère  : 

rjiiniv o.itîio 

V;i|HMii'  (l(*  linmu*.  .  .  O.OôTio 

\{.'u\v  sniriiiviu.   ...  0,l5i4 

—  rliioiii\iiri4]iie.  .  0,1815 

—  suilliydriiiiio  .  .  0,:î45â 
{'ûu  aninioniuc  ....  0.5081 
KllitT  HilorliMlriquo.  .  0.^757 
r»io\viK*  il'a/iilc.   .  .  .  0.t!5l7 


Ail 

u/j.'t:» 

0\\i:»»iif 

ti/JIT:» 

i2<»U* 

(1.1*458 

Il\iln»uèiii* 

5.  iUîMl 

Acùlo  r;irlMiin4|iie  .  .   . 

O.tîiriî» 

Pnil(i\\tlr  d'a/oli»  .   .   . 

o.i'efii 

O.tJ.'Tt» 

Gaz  olotiaiit 

o,:ii»r»o 

Tous  ces  nombres  représentent,  d'après  la  définition,  les 
quantités  de  chaleur  qui  élèveraient  de  1  degré  la  tempéralui^e 
de  Tunité  de  |K)ids  de  chacun  des  gaz.  Mais,  sous  la  même  pres- 
sion, les  poids  égaux  ont  des  volumes  inversement  proportion- 
nels aux  densités.  Par  consé4]uent.  si  l'on  multiplie  les  cha« 
leurs  spécifiques  ci-dessus  par  la  densité  de  chaque  gaz,  le 
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roduil  exprimera  la  (pianlilé  de  clialeur  qu'il  faudrall  pour 
'ever  de  1  degré  la  tenipéralure  de  l'unilé  de  volume.  Les 
roduits  ainsi  obtenus  seront  les  chaleurs  spécifiques  (les  gaz 
ipportées  àVunité  de  volume.  D'autre  part,  il  est  admis  que, 
ms  l'unité  de  volume,  les  gaz  contiennent  le  même  nombre 
atomes.  Les  mêmes  produits  représenteront  donc  les  clia- 
urs  spécifiques  atomiques  des  gaz,  ou  du  moins  des  nombres 
roporlionnels ,  et  par  consécpient  devront  être  égaux  entre 
IX,  si  la  loi  de  Dulong  el  Petit  est  applicable  aux  gaz. 

Voyons  ce  que  dit  à  cet  égard  l'expérience. 

Le  tableau  qui  suit  donne,  pour  cinq  gaz,  dont  trois  perma- 
Bnls,  el  pour  l'air,  les  produits  de  leurs  clialeurs  spécifiques 
ir  leurs  densités,  c'est-à-dire  les  chaleurs  spécifiques  rap- 
3rtées  au  volume;  pour  les  cinq  mêmes  gaz,  il  donne  les 
roduits  des  chaleurs  spécificpies  par  les  poids  atomiques  eux- 
lêmes,  ou  les  chaleurs  spécificpies  atomiques  : 

Chaleurs  s|>écifKjuos 
Gaz.  à  |M)i<l>  iV-'il*         à  voluino  ép::il.         atuiiiii|ii('s. 

Oxygèno (),L>I75  (),i>ît)5  r»,i800 

Hydrogène •  CiOiM)  O,t>or»l  3,1000 

Azolc 0,L>i58  0,t>o()S  ?}A\ô)l 

ciiioio oji>io         o,t>i)70         i,t>i)r>:> 

Bronio o,o5:m         OMIT*         .i,r»4:)r» 

Air 0/2r)7:)  O/ioTn  « 

Les  trois  premiers  nombres  des  deux  dernières  colonnes 
►nt  sensiblement  égaux  entre  eux  ;  mais  il  n'en  est  pas  de 
ême  des  suivants.  Les  gaz  qu'on  appelait  permanents,  c'est-à- 
re  qui  sont,  dans  les  conditions  ordinaires,  éloignés  de  leur 
ânt  de  liquéfaction,  suivent  donc  sensiblement  la  loi  de  I)u- 
ng  et  Petit;  mais  il  est  à  remarquer  que  leur  chaleur  spéci- 
ale atomique  n'est  guère  ([ue  la  moilié  de  celle  (pi'on  trouve 
►ur  les  solides  et  les  liquides.  Quant  aux  gaz  tels  que  le  chlore 

le  brome,  ils  paraissent  s'écartei'  notablement  de  la  loi. 

En  résumé,  les  lois  générales  pai'  lesquelles  on  a  cherché 
squ'ici  à  exprimer  les  rapports  existant  entre  les  capacités 
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des  corps  pour  la  chaleur,  sous  leurs  trois  états,  sont  loin  de 
présenter  runiformité,  la  constance  qui  doit  caractériser  les 
lois  physiques  ou  naturelles.  Elles  offrent  cependant,  telles 
qu'elles  sont,  avec  leurs  exceptions  et  leurs  anomalies,  un 
sérieux  intérêt  pour  les  chimistes  et  pour  les  physiciens.  Il  est 
à  croire  d'ailleurs  que  les  progrès  rapides  dont  la  théorie  méca- 
nique de  la  chaleur  a  enrichi  la  science  dans  ces  derniers 
temps,  et  qu'un  grand  nombre  de  savants  éminents  pour- 
suivent aujourd'hui,  feront  disparaître  les  obscurités  qui 
régnent  encore  sur  ce  point,  et  donneront  la  raison  de^ 
anomalies  signalées. 


VI 


^"8 


CHAPITRE   XI 

G  ^VLORIMÉTRIE  —  CHALEURS  LATENTES   DE  FUSION 

ET  DE  VAPORISATION 


^,  1.    CHALEUR    LATENTE   DE   FUSION. 

ïiappelons  le  phéiiomône  qui  caractérise  la  fusion  des  so- 
•*  l^^vs,  lorsque  celte  fusion  s'effeclue  brusquement,  sans  que  le 
^^^^*ps  subisse  un  ramollissement  i)réalable  :  la  transition  de 
*  ^^  tal  solide  à  l'état  liquide  se  fait  sans  augmentation  de  tempé- 
^^^  ttire,  tant  que  la  masse  du  corps  n'est  pas  entièrement  fondue, 
•^^•^^ite  la  chaleur  fournie  par  le  foyer  ou  par  le  milieu  dans 
■^^^ï  uel  le  solide  se  trouve  plongé,  est  absorbée  par  le  travail  de 
'•^^  J^usion  ;  cette  chaleur  ne  se  manifestant  point  par  une  éléva- 
^^^^  *i  thermométrique,  c'est,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  ce  qu'on 
^^^  MTfirae  la  clmUnir  latente  de  fusion. 

•Jnand,  par  un  phénomène  inverse,  la  masse  liquide  soumise 

•^  ^^  «1  refroidissement  suffisant  revient  à  l'état  solide,  elle  rend  au 

™^  i  1  ieu  ambiant  toute  la  chaleur  que  la  fusion  avait  absorbée  :  elle 

»**      xend  en  quantité  précisément  égale,  si  la  masse  est  restée 

*  ^      même  ;  et,  en  effet,  pendant  tout  le  temps  nécessaire  à  la 

^^^ Nidification,  quelque  intense  que  soit  la  cause  du  refroidisse- 

^^^^nt,  la  température  reste  fixe  et  égale  à  celle  du  jioint  de  fu- 

^      ^le^ti  ;  elle  ne  commence  à  s'abaisser  au-dessous  de  ce  point 

\      ^^esi  la  masse  entière  est  solidifiée.  Si  le  corps  est  de  nature 

\      **^  i*ester  liquide,  dans  des  circonstances  que  nous  avons  étu- 

iiVées,  à  une  température  inférieure  à  celle  de  la  fusion,  s'il  y 

a  en  un  mot  surfusion,  la  chaleur  latente  redevient  sensible 
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spontanément  au  moment  du  retour  à  Tétat  solide  :  la  temp 
rature  remonte  subitement  au  point  de  fusion. 

C'est  le  docteur  Black,  avons-nous  dit,  qui,  dès  1762,  appel 
l'attention  des  physiciens  sur  l'existence  de  la  chaleur  latent 
de  fusion,  ou  mieux  sur  le  fait  de  l'absorption  de  chaleur  du 
au  changement  d'état.  Il  fit  plus  :  il  chercha  à  la  mesurer  e 
employa  à  ce  sujet  diverses  méthodes,  et  notamment  celle  de 
mélanges.  11  trouva  qu'un  poids  donné  de  glace  absorbe,  poi 
se  fondre,  80  fois  autant  de  calories  que  la  môme  masse  d'ea~ 
pour  élever  sa  lemjiérature  de  1  degré  :  en  mélangeant  en  eKm 
des  poids  égaux  d'eau  à  80°  et  de  glace  fondante,  Black  obtia 
la  fusion  complète  de  la  glace,  sans  que  la  température  fina 
du  liquide  se  fut  élevée  sensiblement  au-dessus  de  zéro, 
voisier  et  Laplace  déterminèrent  la  chaleur  de  fusion  de  la  gla 
à  l'aide  de  leur  calorimètre.  Wilcke  plongeait  dans  l'eau  bou 
lanle  deux  ballons,  l'un  plein  d'eau  à  0\  l'autre  de  neige  au 
à  0°  :   il  observait  et   comparait  les  températures   des    de 
liquides,  quand  celle  de   l'eau  du  ballon  plein  d'eau  s'él 
élevée  à  72^ 

Ces  premières  recherches,  par  des  méthodes  qui  comp 
laient,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  vu,  diverses  causes  d'erreu»-  t, 
donnèrent,  en  moyenne,  un  chiffre  trop  faible  pour  la  chai 
latente  de  fusion  de  la  glace,  c'est-à-dire  75  calories,  au  lieu  de 
Le  résultat  trouvé  par  Black  était  plus  rapproché  de  la  vér£ 

De   la  Provoslaye  et   P.  Desains  ont   déterminé   avec  xjtmtc 
grande  précision  la  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  par  ta 
méthode  des  mélanges.  Ils  procédèrent  de  la  façon  suivante- 
Ils  introduisaient  dans  leur  calorimètre  en  laiton  très  mincir 
rempli  d'un  poids  donné  d'eau,  à  une  température  supérieure?      f^ 
à  0"  et  connue,  un  morceau  de  glace  bien  pure  à  G*.  Agitant 
alors  l'eau  du  vase  jusqu'à  ce  que  la  fusion  du  morceau  de 
glace  fut  complète,  ils  notaient  avec  soin  la  température  finale 
et  pesaient  le  calorimètre  :  Taugnien talion  de  poids  corres- 
pondait à  la  quantité  de  glace  fondue. 

Ils  avaient  ainsi  tous  les  éléments  pour  écrire  l'équation  très 
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nple  (lonnaut  la  solution  du  problème  :  d'une  part,  le  nombre 

d^^  calories  perdues  par  l'eau  du  calorimètre,  pour  s'abaisser 

cl^^^jn  nombre  déterminé  de  degrés;  d'autre  part,  le  nombre  de 

o^m  lories  nécessaire  à  la  fusion,  augmenté  de  celui  que  l'eau  de 

aion  a  absorbé  pour  passer  de  0"  à  la  température  finale  du 

lange*.  H  fallait,  il  est  vrai,  tenir  compte  de  rinfluence  du 

e  et  de  celle  du  thermomètre,  et  ajouter  leur  valein*  en  eau 

poids  de  l'eau  du  calorimètre  ;  puis  faire  les  corrections, 

d*  .SB^^illeurs  très  petites,  provenant  des  pertes  et  des  gains  de 

clrM-^eur  qui  pouvaient  se  produire  pendant  l'expérience. 

Xc  nombre  trouvé  par  les  deux  physiciens  })our  la  chaleur 

lo  t^nte  de  fusion  de  la  glace  est  sensiblement  égal  à  79,25.  Tel 

es  t  le  nombre  de  calories  qu'exige  1    kilogramme  de  glace  à 

O"*      J>our  être  réduit  en  eau  également  à  0\  Les  déterminations 

dl^    Regnaujl  ont  conduit  au  même  résultat. 

la  méthode  ainsi  employée  |)eul  s'appliquer  à  tout  autre 
solide  dont  la  température  du  point  de  fusion  est  suffisamment 
basse,  par  exemple  au  brome,  au  mercure.  S'il  s'agit  de  corps 
dont  le  point  de  fusion  soit  élevé,  comme  la  jiluparl  des  métaux, 
la   méthode  des  mélanges  s'applique  encore,  pourvu  toutefois 
4u'oii  renverse  l'ordre  des  phases  du  phénomène,  c'est-à-dire 
^^  faisant  préalablement  fondre  le  corps  solide,  puis  en  cher- 
chant la  quantité  de  chaleur  qu'il  abandonne  en  se  solidifiant. 
^ais  il  y  a  des  précautions  à  prendre  :  le  liquide  devra  être  pris 
dans  une  masse  non  fondue  en  totalité,  ou  commenc^ant  seule- 
^^nl  à  se  solidifier,  afin  qu'on  soit  sûr  que  sa  température, 
^^  moment  de  l'introduction  dans  le  calorimètre,   est  bien 
^gale  à  celle  du  point  de  fusion.  En  outre,  si  la  température  de 
î^siou  du  corps  dépasse  de  beaucoup  100%  on  ne  le  mettra 
P^'"^      point  immédiatement  en  contact  avec  l'eau  du  calorimètre,  qui 
■   1      produirait  une  formation  brusque  de  vapeur  dont  l'effet  ther- 
^  J       inique  serait  d'une  appréciation  difficile.  On  le  renferme  alors 

^"^  **  i.  P{T  -*-ft):r::j?x  -h  p6.  P  est  le  poids  do  l'eau  du  caloriiiièlro,  T  sa  tempéra lure  au  mo- 

Dicnl  de  l'introduction  de  la  glace  ;  /;  e^t  le.  poids  de  la  glace  fondue,  6  la  teni))éruture 
Saale;  x  est  la  chaleur  latente  de  fusion  cherchée* 
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(hins  une  boilc  métallique  qu'on  introduit  dans  Tcau,  et  c'cs 
seulement  vers  la  lin  de  l'expérience  qu'on  laisse  celle-ci  i>éiic 
trer  dans  la  boite  au  contact  du  liquide. 

Quoique  simple  en  théorie,  la  mesure  de  la  chaleur  lalenl( 
de  fusion  des  solides  qui  se  liquélient  à  une  température  élevée 
présente  de  grandes  difficultés  pratiques,  et  exige  des  pr(5z 
cautions  multipliées.  Person,  à  qui  la  science  doit  une  sér 
importante  d'expériences  sur  ce  point  difficile,  a  signalé  m 
importante  relation  entre  les  chaleurs  latentes  de  fusion  d 
métaux  et  leur  élasticité.  Plus  celle-ci  est  grande,  c'est-à-di 
plus  le  poids  nécessaire  pour  allonger  d'une  fraction  donn 
un  fil  de  ce  métal  est  considérable,  plus  grande  aussi  est 
chaleur  latente  de  fusion.  Le  même  savant  a  formulé  une  l«>i 
empirique  qui  rattacherait  la  chaleur  latente  de  fusion  d'ut  si 
corps  à  ses  chaleurs  spécifiques  sous  les  deux  états  solide    c^t 
licjuidc.  En  voici  l'énoncé  :  M  chaleur  latente  de  fusion  (Vté^d 
corps  est  LUjale  ù  la  différence  entre  ses  chaleurs  spècifiqië^.^^ 
sous  les  (lewv  états  multipliée  par  le  noinbre  de  degrés  qui  sc^— 
pare  le  imint  de  fusion  de  la  température  — 160"*.  La  chaleur 
latente  ainsi  calculée  est  en  eflel,  pour  un  certain  nombre   do 
corps,  très  sensiblement  égale  à  la  chaleur  mesurée. 

Terminons  ce  paragraphe^  en  donnant,  d'après  le  môme  pli  y— 
sicien,  la  chaleur  latente  de  fusion  des  corps  suivants  : 

i.  Cette  teni|M>r.iturc  de  100  degivs  au-dessous  de  zéro  (nombre  trouv<?|)ar  rouillct  |K>ur 
la  teinj>ératur(^  dt's  ospacos  (danétniros,  défalcation  faite  du  rayonnement  solaire)  scrsaii» 
d*aprè8  Person,  celle  du  zéro  absolu.  Pour  arriver  à  celte  conclusion,  lo  savant  physicien  ' 
L'herclus  en  s'appuyaut  sur  la  loi  formulée  plus  haut,  quelle  serait  la  quantité  totale  de  cfi^'* 
hîur  ctuitenue  dans  un  corps,  par  exemple  dans  l  gi'amme  d'eau  à  0**.  Il  parvint  i  résoiMir*^ 
ce  problème  en  admettant  que  les  quantités  totales  de  chaleur  contenues  dans  deux  eorp^ 
différents  sont  entre  elles  conune  leurs  chaleurs  s|)éciri(|ues,  et  que  ce  rap|)ort  est  coDft">' 
pour  toutes  les  tempénilures.  11  trouva  160  calories  ]K)ur  1  gramme  d*eau  à  0**,  80  calorie 
])our  1  gramme  de  glace  aussi  à  0*\  Pom*  un  autre  corps  dont  la  chaleur  spécifique  à  Vëat 
solide  est  c  et  qui  cnI  pris  h  0",  on  a  donc  une  chaleur  totale  égale  k  1G0  c.  D*où  il  coodot 
que,  si  Ton  enlève  li  ce  corps  1  GO  fois  le  nombre  de  calories  faisant  varier  la  tempénture 
de  i^,  il  no  renfermera  plus  de  chaleur  :  il  sera  au  zéro  absolu.  Nous  avoos  vu  plut  M 
les  raisons  qui  f(mt  adopter  aujourd'hui  la  tenq»érjture  —  275®  pour  ce  point  de  dépH, 
d'ailleurs  tout  théorique. 
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I«1;k*u  (eau  solidej.    .  7lKtio 

J^liosphnte  «le  souilc.   .   .  r)C,80 

A»»lale  de  soude  ....  (i^,97 

I  «lilurure  de  Ciilciuni .   .   .  iO,70 

Zine 28,15 

Argent 21,07 


Klaiii I  i,2:. 

Bismulli \1iM 

Soufre ÎK57 

IMninh .'i,57 

Plujsphore 5,05 

Mereure 2,85 


g   2.    CHAI,Ki:u    LATE.NTK    DE    VAI'ORISATIO. 


i  l^esl  encore  le  docleur  Black  qui  décoiivril  et  essaya  le  pre- 

mii^f  (le  mesurer  la  chaleur  latente  de  Yajïorisalion  de  Teau.  Il 

lit,    dans  ce  but,  Texpérience  suivante.  Il  rni^tlait  sur  un  lour- 

uea  IX,  dont  il  supposait  la  température  à  peu  près  constante,  un 

vaso  plein  d'eau.  H  comptait  le  temps  cjui  s'écoulait  jus(ju'au 

momciil  où  le  liquide  entrait  en  cbullition,  puis  comparait  à  ce 

temps  celui  que  mettait  Teau  à  se  transformer  entièrement  en 

vapour.  Le  rapport  des  deux  nombres  était  celui  des  quantités 

de  olialeur  fournies  par  le  foyer  et  absorbées,  soit  pour  Télé- 

valîon  de  température  de  l'eau  à  100",  soit  pour  sa  vaporisa- 

• 

l'^ti .  Il  employa  aussi  un  i)rocédé  dont  Watt  se  servit  éf^alement 
c'-  ^ui  consistait  à  élever  l'eau  d'une  marmite  de  Papin  à  une 
'^^upérature  supérieure  à  100".  Ouvrant  alors  la  souj)aj)e,  une 
^'^^■•laine  quantité  d'eau  s'échap[)ait  à  l'état  de  vapeur;  l'eau 
^'^stante  retombait  à  100",  et  la  chaleur  latenle  de  vaporisa- 
h^>ii  était  égale  à  la  chaleur  perdue  par  l'eau  dans  cet  abaisse- 
^^ni  de  température. 

l>es  méthodes  plus  précises  ont  été  adoj)lées  depuis,  et  nous 

«^•loîis  décrire  celle  qu'a  imajçinée  Rumford  et  qui,  convenable- 

W^nl  perfectionnée,  a  été  employée  par  Des})relz  pour  déter- 

tVWner  les  chaleurs  latentes  de  vaporisation  de  divers  liquides, 

V^uu,  réther,  l'alcool,  le  sulfure  de  carbone,  à  la  température 

àeleur  ébullition  à  l'air  libre. 

Le  principe  de  cette  méthode  est  fort  simple.  Il  consiste  à 

recueillir  et  à  peser  le  liquide  provenant  de  la  condensation  de 

/a  vapeur  traversant  un  serpentin  métallique  plongé  dans  l'eau 

d'un  calorimètre.  La  ligure  127,  qui  représente  l'appareil  de 
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sidère  la  cimieur  totale,  celle  qui  est  nécessaire  pour  i^éduire 
en  vapeur  un  poids  dVau  égal  à  l'unilé,  pris  à  0%  on  trouve 
(pi'elle  est  constamment  croissante.  A  0\  elle  est  épale  à  607; 
à  I00'\  elle  vaut  637;  à  20tV\  (JOi^ 

(les  deux  lois,  qui  contredisent  la  loi  de  Walt  et  celle  de 
Soulliern  (égalité  de  la  chaleur  latente  sous  toutes  les  pressions), 
ont  été  reconnues  vraies  par  Hegnault  pour  les  liquides  sui- 
vants, dont  il  a  déterminé  les  chaleurs  latentes  de  vaporisation  : 
sulfure  de  carhone,  élher,  benzine,  chloroforme,  îicétone.  Il'esl 
probable  qu'elles  sont  générales. 

Dans  leurs  nombreuses  et  remarquables  recherches  calori- 
métriques, principalement  appliquées  à  Télude  des  phéno- 
mènes de  ihermoehimie,  Favre  et  Silbermann  se  sont  servis 
d'nn  ap|)areil  fondé  sur  un  principe  tout  dilTérent  de  ceux  que 
nous  avons  décrits,  (l'est  le  calorimètre  à  mercure,  qui  peut 
également  mesurer  les  chaKuirs  spécifiques,  les  chaleurs  la- 
lenles  ci  celles  développées  par  les  combinaisons  chimiques. 
Il  se  compose,  ainsi  que  le  montre  la  figure  128,  d'un  réservoir 
sphériipie  en  fer  K,  suspendu  sur  un  axe  horizontal  et  pouvani 
bascul(»r  autour  de  cet  axe.  Deux  robinets  situés  a  la  partie 
iniérieure  |)ermettenl,  en  retournant  la  sphère,  de  la  i*emplii 
i\o  mercure,  l'un  des  robinets  servant  à  faire  le  vide  dans  le 
réservoir,  et  l'autre  à  introduire  le  liquide.  (Juand  il  est  plein, 
on  i(»tonrne  le  réservoir  après  avoir  fermé  les  robinets,  ol  1*011 
nwi  le  tube  cpie  l'on  voit  s'élever  à  gauche,  en  communication 
avec  un  tube  capillaire  horizontal  //'  soigneusement  gradué. 
Une  boule  E  remplit»  de  mercure  est  interposée  entre  le  tube  el 

1.  Si  l\»ii  apiK'llc  Q  la  chalour  (otalo  (!<>  va|H)i'isilioii  d'un  liquide.  X  sa  cluiliMir  lalt*nli\ 
('  sa  clialiMir  s{»i'ciliquo  inoyt'uut*  ^  IVlat  li<|ui(I(>,  ou  a 

O  =  À  +  rT, 

si  Tt'st  la  ttMU|H>raluiv  d'êhullitiou.  Pour  IVau.  la  fonuuh'  dt'duito  ompiriqueuiont  de  m^ 
nH'luM*clu»s  par  M.  Kcj^iiault  t'<it  t-rllr-fi  : 

g  ^  (>(KJ,r)  -f.  o,ôo:»  T. 

«'I  couiuio  >.  =  Q  —  T,  puisque  c  =:  1,  il  en  ivsulle  pour  la  clialoui*  lalenlo  i\o.  \a|iori!(aUoii 
lie  l'eau  à  une  tem|H'i*alure  queleonipie  : 

X-    «0(5,5  — O.tîUM". 


} 


314  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

Ilcsiirelz,  va  nous  pennellre  de  suivre  loule  l'expi-rieuce.  C'csi     ^-~-^, 
une  curnuo  à  col  incliné,  qui  contient  le  liquide  en  expérience^      -._ 
un  tlicnuoinètre  [lénétranl  à  l'inléncur  de  la  cornue  fait  cou-  _^^.     ' 
naître  la  tcnqicralure  exacte  de  la  vapeur  au  moment  de  l'ébul   ^        . 
lilion.  Le  col  de  la  cornue  peut  être   entouré  de  drap   pou  _^ 
éviter  le  rerroidissement  et  la  condensation  de  la  vapeur;  c  -»^--_ 
tout  cas,   grâce  à  sou  inclinaison,   le    liquide  qui    pourra .^^-a--.'. 
résulter   de  cette  condensation   retombe  dans   la  panse,  i^^g^     i , 


-  Calorimëtie  île  llespretz,  pour  1i mesure  de  la  cbaletiT llleDlc 
de  Taporîsalion. 


calorimètre  11  rempli  d'eau  froide  contient  uu  serpculin  do**' 
la  vapeur  traverse  les  spires  en  sortant  du  col  de  la  comia*-^- 
Le  liquide  jirovenanl  de  la  va)ieur  condensée  se  rçml  dans   ' ^' 
vase  conique  P  complètement  fermé.  Le  thermomètre  l  douw*' 
la  température  de  l'eau  du  calorimètre  au  commencement  et  s* 
la  fin  de  l'expérience.  Quand  celle-ci  est  finie,  on  recueille  e' 
on  pèse  le  liquide  provenant  de  la  condensation,  et  l'on  a  toos 
les  éléments  nécessaires  au  calcul  de  la  chaleur  latente  de  la 
vapeur,  à  la  température  et  sous  la  [U'cssion  observées,  h 
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vas^  P  ^sl  d'ailleurs  muni  d'un  lube  qui  débouche  hors  du 
ca  Ic^^rimèlre,  et  ce  lube  peut  être  mis  à  volonté  en  communi- 
cali^^ï^»  par  un  robinet  R,  avec  une  machine  pneumatique  ou 
1111  €3  pompe  de  compression.  Dès  lors  on  peut  faire  varier  la 
IcTision  de  la  vapeur  ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  tempéra- 
liir^   à  laquelle  se  produit  l'ébullition  du  liquide. 

Il  y  a  lieu,  bien  entendu,  de  prendre  ici  les  précautions 
usît€3es  pour  éviter  les  perles  de  chaleur  par  conductibilité  ou 
paï*  rayonnement,  et  d'en  tenir  compte  dans  les  calculs. 

IV ous  avons  dit  que  la  méthode  s'applique  à  tous  les  liquides 
va|>orisables,  et  on  le  comprend  aisément.  Mais  il  était  impor- 
tant   surtout  de  connaître  avec  exactitude  la  chaleur  latente  de 
la    vapeur  d'eau,  à  toutes  les  températures  et  sous  toutes  les 
pressions;  c'est  un  point  qui  intéressait  la  théorie  aussi  bien 
que     la  pratique  des  machines  à  vapeur.  Les  expériences  de 
Watt,  faites  à  une  époque  où  les  méthodes  et  les  appareils 
manquaient  de  précision,  avaient  fait  admettre  une  loi  connue 
sous  le  nom  de  loi  de  Watt^  d'après  laquelle  il  fallait  toujours 
la   même  quantité  de  chaleur  pour  transformer  en  vapeur  un 
poids  donné  d'eau,  un  gramme  par  exemple,  pris  à  zéro.  Cette 
^l^antité  totale  se  compose  de  deux  parties,   la  chaleur  em- 
ployée à  échauffer  l'eau  jusqu'à  l'ébullilion,  et  la  chaleur  la- 
l^nte  de  vaporisation.  D'autre   part,  on   admettait  que  cette 
dernière  est  constante  sous  toutes  les  pressions. 

Dans  le  but  de  vérifier  l'exactitude  de  ces  lois,  Regnault  en- 
treprit une  longue  série  d'expériences  sur  la  chaleur  latente  de 
'^  Vapeur  d'eau,  avec  toute  la  précision  qui  caractérise  ses 
ïttinienses  travaux  sur  la  chaleur.  Il  détermina  ainsi  la  chaleur 
"^  Vaporisation  de  l'eau  pour  toutes  les  températures  com- 
pï'ises  entre  G"  et  +230%  c'est-à-dire  entre  les  pressions  de 
^  »O04  et  27  atmosphères.  Ce  grand  travail,  terminé  en  1845, 
l>errnit  à  l'illustre  physicien  de  conclure  que  la  chaleur  latente 
^^  ia  vapeur  d'eau  va  en  diminuant  à  mesure  que  croît  la 
^ïïîpérature.  A  0\  elle  est  égale  à  607  ;  à  100\  elle  n'est  plus 
^\^^  537;  à  2(Mf,  elle  tombe  à  464.  Si,  au  contraire,  on  con- 
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sidère  la  chaleur  totale,  celle  qui  est  nécessaire  pour  réduire 
en  vapeur  un  poids  d'eau  égal  à  l'unité,  pris  à  0\  on  trou\c 
qu'elle  est  constamment  croissante.  A  0",  elle  est  égale  à  607; 
à  I00\  elle  vaut  637  ;  à  200\  664 ^ 

Ces  deux  lois,  qui  coniredisent  la  loi  de  Watt  el  celle  de 
Southern  (égalité  de  la  chaleur  latente  sous  toutes  les  pressions), 
ont  élé  reconnues  vraies  par  Regnault  pour  les  liquides  sui- 
vants, dont  il  a  déterminé  les  chaleurs  latentes  de  vaporisation  : 
sulfure  de  carhone,  éther,  henzine,  chloroforme,  acétone.  ITosI 
prohable  qu'elles  sont  générales. 

Dans  leurs  nombreuses  et  remarquables  recherches  calori- 
métriques, principalement  appliquées  à  l'étude  des  phéno- 
mènes de  thermochimie,  Favre  et  Silbermann  se  sont  servis 
d'un  appareil  fondé  sur  un  principe  tout  différent  de  ceux  que 
nous  avons  décrits.  C'est  le  calorimètre  à  mercure,  qui  j>eul 
également  mesurer  les  chaleurs  spécifiques,  les  chaleurs  la- 
tontes  (»t  celles  développées  par  les  combinaisons  chimiques. 
Il  s<*  com[)ose,  ainsi  que  le  montre  la  figure  128,  d'un  réservoii 
s|)héri(pie  en  fer  R,  suspendu  sur  un  axe  horizontal  etpouvani 
bascul(*r  autour  de  cet  axe.  IKmix  robinets  situés  a  la  partie 
inlérieure  permettent,  en  retournant  la  sphère,  de  la  ramplii 
de  mercure,  l'un  des  robinets  servant  à  faire  le  vide  dans  le 
réservoir,  et  l'autre  à  introduire  le  liquide.  Quand  il  est  plein, 
on  retourne  le  réservoir  après  avoir  fermé  les  robinets,  cl  Toii 
ni(»t  le  tube  que  l'on  voit  s'élever  à  gauche,  en  communication 
avec  un  tube  capillaire  horizontal  W  soigneusement  gradué. 
l'ne  boule  E  remplie  de  mercure  est  interposée  entre  le  tube  el 

1.  Si  Ton  apiielle  Q  la  chah^ur  toUih^  de  vuporisalioii  <riin  li(|uid(%  X  sa  clialoiir  lali*nli». 
6*  sa  cliali'iir  spéciiiqiio  inovcnno  à  TtUat  liquida,  on  a 

0  =  /  4-  rï, 

si  Test  la  U^mpéralinv  d*i'biillilion.  Pour  Tcaii.  la  formiih;  dédiiito  cinpiriqueincDl  de  m^ 
rrclii'iclios  par  M.  Regnault  est  celh.'-ci  : 

Q  ^  fi00,5  -f  0,50;»  T, 

«'I  C4)inni4'  À  =  Q  —  T,  puisque  c  =  1,  il  en  résulte  pour  la  rli:ileur  latente  de  va|)orîi«alioii 
de  IVau  à  une  tein)K'rature  quelconque  : 
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le  rései'voir,  de  manière  à  empêcher  la  rentrée  de  l'air  dans 
:%Iui-ci.  Une  vis  métallique  qu'on  manœuvre  à  Taidc  de  la  nut- 
fiivelle  M  permet  d'enfoncer  un  piston  plongeur  I'  dans  le  mcr- 
îure,  et  d'amener  le  sommet  du  liquide  en  un  point  fixe  o  du 
.ube  lliermométi'ique.  Quand,  pour  une  cause  quelconque,  la 
empérature  du  mercure  du  calorimètre  varie,  s'élève  ou  s'a- 
baisse, le  niveau  dans  le  tube  s'avance  ou  se  retire  et  l'on  peut 
ïn  étudier  et  en  mesurer  tes  mouvements  à  distance,  eu  regar- 
lant  au  moyen  de  la  lunette  L  le  lubc  et  t'éclielle  graduée  qu'il 
>orle.  Fabre  et  Silbermann  commencèrent  pai*  noter  le  nonibje 


Fis-  128, 


*e  divisions  parcourues  par  la  ccdonne  de  uicreui'c  pour  chaque 
'alorie  cédée  ou  enlevée  au  calorimètre.  Ils  obtenaient  celle 
-valuation  en  portant  à  l'ébullition  un  poids  d'eau  connu  ren- 
ermé  dans  la  pipette  B;  en  renversant  la  pipette  dans  la  posi- 
tion qu'indique  le  contour  ponctué  de  la  ligure,  ils  faisaient 
conler  l'eau  dans  la  moufle  m,  où  elle  se  refroidissait  à  la  tein- 
|>éralure  ambiante,  en  cédant  au  mercure  un  mmibrc  de  calo- 
ries aisé  à  calculer.  Divisant  alors  par  ce  nombre  le  déplacement 
lolal  du  mercure  dans  le  tube  capillaiie,  ils  trouvaient  combien 
Je  divisions  correspondaient  à  une  calorie. 
On  comprend  maintenanl  de  ipiello  laçon  les  expérimenla- 
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leurs  procûd aient  pour  mesurer  une  chaleur  latente  de  vapori- 
sation, la  chaleur  dégagée  dans  une  coinbinaisou  chimique,  etc. 
Us  introduisaient  dans  la  moufle,  à  l'aide  de   la  pipette,  la 
vapeur  du  liquide  chauffé  à  l'ébullition  à  une  température  s 
connue;  cette  vapeur,  en  se  condensant  dans  la  moufle,  cédait  j 
sa  chaleur  au  mercure,  et  la  lecture  du  déplacement  du  niveau.^ 
dans  le  tube  W  faisait  connaître  le  nombre  de  calories  cédées^^ 
par  un  poids  donné  de  vapeur  condensée.  Pour  mesurer  un^» 
chaleur  de  combinaison,  on  introduisait  successivement  dan^ 
la  moufle  les  matières  entre  les— , 
quelles  devait  se  faire  la  réaction  m 
Pendant  les  opérations,  le  calorL^K 
mètre  était  entouré  d'une  caisse  Cte 
remplie  de  ouate,  qui  en  protégoaf 
les  diverses  parties  contre  les  pcrteî^z 
du  rayonnement'. 

La  ligure  129  représente  un  cal(~r- 
rimètre  employé  par  Dulong  poi 
mesurer  la  chaleur  de  combustîi^^ 
d'un   composé   quelconque,   d'u^H 
gaz   par  exemple.  Celui-ci  arri-^^ 
par  le  tube  h  dans  la  chambre 
combustion  C  et  l'oxygène  néce^^ 
saire  à  la  combustion  par  les  tubes  f  ou  p'.  Les  produits  de 
réaction  vuul  s'échapper,  au  sortir  de  la  chambre,  à  travers  u  "^ 


Fig.120. 


-  Calorimèlrc  !i  corabustiiin 
do  iliilnng. 


i.'  h  r.itmlysu  An  travaui  du  Favrc,  Ilvnri  SïÎDtu-CUife  fkr  ^ 
a|t]irûciaJI  i-n  its  tonnes  h  n-iiiurquabk  apjjuiiïil  que  nous  vuiiuns  du  dùcrirp  :  i  Le  cal^:^^ 
iniMn-  k  ini^i'cui'u  l'uil  fonction  d'unu  \i-mv  biilancit  ijtiî  mcsui'c  l'action  de  U  cbalcQr  S-^^ 
i'vtlfl  thi'i'uioni('ti-ii|ii<'  «iii'il  cotnitiuniquc  à  unn  grande  masse  du  rocrcuiv.  Ju  me  suis  «7^^^ 
di-  cet  ÎDSlnimunl,  ut  ju  dois  avoui-rquu,  |ioui'  lu  manier,  il  faut  avoir  acquis  une  certaine    *^^' 
jiëi'luticu.  I.'in:4triiiiii-iit  d<iil  riinctioiiiier  un  luèiiie  lonips  coinmu  un  ajiparcil  qui  reçoit.  «-*  "'' 
iti'lioD  c;dorili<|iiu,  et  qui,  tout  un  restant  i  une  leiii|)éraluru  exti'émcinunt  voisine  de  la  ti:~"^ 
|)ûi'atun>  uvlùriciiir.  tniil  on  étant  isolù  dus  causi»  (icrturbatrires  [Kir  des  précautions  no***' 
bn-uKcsul  i,iiiôc>i,  doit  fiintlionuur  un  inùmu  lumps  cumnu-  uu  appareil  dont  lo  retroHî  Jt*^*" 
ment  ou  rùeliaiifluniunl  n'uxt  pas  ï  négliger,  qunii|ue  sufiisamiiiunt  faiblu.  Je  dis  que  c*<*^' 
nnu  balanuo,  pai'oe  que  M.  Faïii>  s'un  est  siini  [lour  étudier  lus  pKénomënus  ralurifiqurs  en  1*^ 
appréciant  un  i|u;ilil(>  ol  on  ijuantilû,  unniniu  un  chimiste  fait  uau  analjriH'  ut  fbse  suucrssivi*- 


i-qu 
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^erpciUin  plongé  comme  elle  dans  Teau  froide  du  calorimètre. 
des  thermomètres  W  mesurent,  l'un  la  température  de  Teau, 
'autre  celle  des  produits  de  la  combustion  à  leur  sortie  du 
calorimètre,  et  ces  deux  températures  doivent  être  égales  si 
'expérience  est  bien  conduite. 

Dulong  a  trouvé,  par  cette  méthode,  que  la  chaleur  dégagée 
>ar  I  gramme  d'hydrogène  brûlant  dans  l'oxygène  et  produi- 
anl  de  l'eau,  est  égale  à  34601  calories,  ou  54", 601,  suivant 
l^u'ou  prend  pour  unité  de  calorie  la  chaleur  nécessaire  à 

gramme  ou  à  1  kilogramme  d'eau  pour  élever  sa  lempéra- 
Lire  de  1  degré.  Favre  et  Silbermann  ont  trouvé  34462.  Voici 
m  reste  quelques  résultats  obtenus  par  ces  deux  derniers 
hysicicns  pour  la  chaleur  de  combustion  de  divers  corps 
m  j)les  brûlant  dans  l'oxygène  : 

Chaleur  dégagée 
par  i  gramme 
Corps  simples  ou  composes.  de  combustible. 

Hydrogène ."4  462  calories 

Charbon  ordinaire 8  080  — 

Graphite  naturel 7  797  — 

Diamant 7  770  — 

Soufre  nalir t>iG2  — 

Sulfure  de  carbone 3  400  — 

Alcool 7 184  — 

Kssence  de  térébenthine 10852  — 

Acide   stëariqiie 9616  — 

Klher 9028  — 

Huile  d^olive 9862  — 

La  chaleur  dégagée  par  la  combustion  dépend  non  seulc- 
^*âl  du  combustible  (et  l'on  voit,  par  exemple,  qu'elle  dilTère 
^sidérablement  du  soufre  à  l'hydrogène),  mais  pour  le  même 
^"l-is  elle  varie  avec  le  gaz  comburant.  C'est  ainsi  que  Favre 
Silbermann  ont  trouvé  23  950  calories  pour  la  chaleur  de 
^ï^kustion  de  l'hydrogène  dans  le  chlore.  Nous  ne  faisons 
^  affleurer  ce  sujet  de  la  calorimétrie  appliquée  à  l'élude  des 
Volions  chimiques.  Les  importants  résultats  obtenus  dans 
-He  voie  forment  la  base  d'une  science  toute  nouvelle,  qui 
^  ^sl  plus  du  domaine  de  cet  ouvrage,  la  Tueumociiimie. 


320  LE  MONDE  PHYSIQUE. 


g  r».     l>KLlîEi\CE    DK    LA    CIIALEUIl    LATENTE   DE    LA    VAPEl  H    D*KAl',    DES   CHALElil'.: 
SPÉCIFIQUES   DE   l'eAU    ET   DE   LA    GLACE,    SUR   LES   ajSfATS. 

De  loules   les  subslaiices  que  les  physiciens  ont  étudiées^ 
j)our  déterininer  leurs  chaleurs  spécifiques  sous  les  trois  étals  ^^ 
ainsi  que  leurs  chaleurs  latentes  de  liquidité  et  d'élasticité, 
n'en  est  pas  qui  méritent  autant  l'attention  que  Teau.  C'est  ur 
corps  si  universellement  répandu  dans  la  nature,  ou  du  moii 
à  la  surface  du  globe  tenestre,'  que  le  rôle  qu'il  joue  dans  1 
phénomènes  inéléorologiques  est  nécessairement  considérabl 
soit  qu'il  alTecle  la  forme  solide  dans  les  climats  polaires  etc^ 
hiver  dans  les  légions  tempérées,  soit  qu'il  se  montre  sous 
forme  liquide  dans  Tocéan,  les  lacs  et  les  fleuves,  les  nuage 
ou  enfin  sous  celle  de  gaz  ou  de  vapeur  dans  l'atmosphère,  L 
variations  de  la  température  et  des  changements  d'état  de  l'eaft.  «.a 
sont    le  point  de  départ  ou  la  cause  d'une  multitude  de  cha  m^  — 
gements  qui  nous  aiïectent  et  nous  intéressent  à  mille  poirm  E  $» 
(le  vue.  D'autre  pari,  l'usage  de  l'eau  dans  la  vie  domestique    cir  1 
dans  l'industrie  n'a  pas  pour  nous  une  moindre  importance,    bi- 
nons le  verrons  bien,  quand  nous  traiterons  des  applicatioi:B^s 
de  la  chaleur  et  décrirons  les  machines  qui  ont  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur  d'eau  pour  principe  moteur.  Nous  avan  s 
déjà  dit,  en  effet,  que  c'est  en  vue  de  cette  dernière  application 
que  la  plupart  des  travaux  des  physiciens  sur  la  chaleur  gmmL 
été  entrepris;  c'est  sur  les  résultats  de  ces  mômes  travaux  qu<î 
sera  définitivement  fondé  le  plus  grand  édifice  scientifique  clti 
dix-neuvième  siècle  dans  le  domaine  des  sciences  physiques,    '^ 
théorie  mécani(|uc  de  la  chaleur. 

Pour  des  raisons  presque  semblables,  l'air  et  la  façon  don^ 
il  se  comporte  sous  l'action  de  la  chaleur,  jouent  un  rôle  fic^^ 
moins  considérable  que  l'eau  dans  les  phénomènes  de  la  ph.V" 
sique  terrestre. 

IJappelons  donc  (juchpies-uns  des  nond>res  qui  sont  relahï^ 
aux  chaleurs  sprritiipics  de  Tair  et  de  l'eau,  et  aux  chaleurs 
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/^^C^r^iil^s  de  ce  dernier  corps.  La  chaleur  spécilique  de  Teaii 
x«  F  il  I,  celle  de  la  glace  à  0"esl  0,5in,  celle  de  l'air,  0,'2o75. 
^'^SM.  mitre  part,  |)our  fondre  I  kilogramme  de  glace  à  0",  il  l'aul 
^j:  »4Miser  une  quantité  de  chaleur  égale  à  70  calories  eii\irun  ; 
g'Sî  «ut  607  calories  pour  réduire  en  vapeur  I  kilogrannne  d'eîiu 
#  ^**,  592  calories  si  le  même  poids  est  à  la  lem[)érature  de 
—  BrA  557  calories  s'il  est  à  +  l(H)".  [.es  mêmes  quantités  de 
Ima*  leur  sont  dégagées  par  l'eau  si  le  changement  d'état  est 
im'xr^-^rse,  c'est-à-dire  si  le  kilogrannne  d'(»au  se  transforme  en 
rlim'^L^e,  ou  le  kilognanme  de  vapeur  en  (»an  liquide. 

■^>e  ces  nombres  retenons  d'abord  ceux  <pii  se  rapporleni  à 

Vt^SA^mi  cl  à  l'air.  La  chaleur  s|)écili(pie  de  Teau  (»sl  un  pen  jdns 

dt3    ^Lj^ualre  fois  aussi  grande  que  celle  de  Tair.  Il  suil  de  là  qu'un 

\)uic5ls    d'eau    de   IO(X)   kilogrammes,  en    se    refroidissant   de 

1    clc3gré,  dégage  une  quantité  de  chaleui*  sunisanle  pour  élever 

ati«»2-5i  de  1    degré  ini  poids  de   itilO  kilogrannnes  d'air.   Mais 

4^^  €)  kilogrannnes  d'air  occupeni,   sons   la- pression  baromé- 

li*î^^i.ie  normalr'  cl  à  0",  un  volume  (pti  est  770  fois  celui  d'un 

Uât>iiie  poids  d'eau,  c'est-à-dire  égal  à  5!250  métrés  cubes.  Les 

coim  séquences  de  ce  fait  sont  exprimées  de  la  façon  suivante 

pai*     Tyndall,  dans  son  ouvrage  sur  la  Chaleur  :  «  ]a\  grande 

"^il^ience   que    l'Océan    doit   exercer  comme   modérateur   du 

^^it^i:ial   se  présente  ici  d'elle-même.   La  chaleur  de   Tété  est 

^••11  iiiagasinée  dans  l'Océan,  et  lentement  abandonnée  pc^ndant 

'l^ix^er.  C'est  là  un  obstacle  aux  températures  extrêmes  pour 

tes  îles.  Les  étés  des  îles  ne  peuvent  jamais  atteindre  la  chaleur 

"**t\lante  de  l'été  des  continents,  et  l'hiver  des  îles  ne  peut  ja- 

^^îs  être  aussi  rigoureux  que  l'hiver  des  continents.  Sur  divers 

P^îtits  du  continent  d'Europe,  on  cueille  des  fruits  que  nos 

^•^s  (ceux  d'Angleterre)  ne  peuvent  pas  mûrir;  mais  aussi  nos 

^^*l^i"cs  toujours  verts  y  sont  inconnus  :  ils  ne  i)euvent  pas  y 

^^"Vre  pendant  les  hivers.  L'hiver  de   l'Irlande   est,  en  règle 

générale,  plus  doux  que  l'hiver  de  la  Lombardie.  »  Toutefois, 

^^^  citant  ces  remarques,  qui  nous  j)araissent  justes,  n'oublions 

V'^v^  que  les  faits  particuliers  rappelés  par  Tyndall  ne  dc[>cndciil 

IV.  •  l\ 
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|>as  seulement  du  voisinage  de  TOcéau,  mais  aussi  de  Féléva 
lion  de  la  température  que  détermine,  dans  ces  r^ons,  1 
grand  courant  d'eau  tiède  connu  sous  le  nom  de  Gulf-Slream. 
I^s  vents  équatoriaux  ne  contribuent  pas  non  plus  pour  un 
faible  part  aux  phénomènes  météorologiques  en  question.  Ce 
ce  que  reconnaît  du  reste  le  savant  physicien,  lorsqu'il  d 
plus  loin  :  a  Nous  savons  maintenant  que  le  Gulf-Stream  et 
diffusion  de  la  chaleur  par  les  vents  et  les  vapeurs  sont  1 
causes  réelles  de  la  douceur  du  climat  européen.  »  Mais 
cause  physique  réside  toujours  principalement  dans  la  gran 
chaleur  spécifique  de  l'eau  comparée  à  celle  de  l'air. 

Sur  une  moindre  étendue,  les  lacs  jouent  le  même  rôle  q 
l'océan  :  la  chaleur  emmagasinée  par  l'eau  adoucit  la  lemp^ 
rature  des  localités  avoisinantes.  Dans  le  courant  de  décemlv 
1879,  le  docteur  Forel,  ayant  fait  un  sondage  thermométriq i 
dans  les  couches  du  lac  Léman,  a  constaté  que  la  température 
qui  était  de  5\6  à  la  surface  et  de  5\4  à  la  profondeur  de  1 
mètres  environ,  s'était  abaissée,  en  cinq  jours,  à  la  surface ^ 
5", 4;  de  sorte  que,  dans  toute  cette  épaisseur  l'eau  du  lac  s* 
tait  refroidie,  ou,  si  l'on  veut,  avait  cédé  à  l'air  une  quaulité  cl 
chaleur  aisée  à  évaluer.  En  faisant  le  calcul  d'après  les  donnée? 
fournies  par  des  sondages,  le  docteur  Forel  a  Irouvé  la  quanti 
(le  chaleur  perdue  par  le  lac  pendant  ces  cinq  jours  égale    i* 
environ  dix  milliards  de  calories,  «  soit,  dit-il,  à  la  quantité  clo 
chaleur  dégagée  par  la  combustion  de  1250000  tonnes    Jo 
charbon,   ou  par  la  combustion  d'un  cube   de  charbon    de 
100  mètres  de  côté.  Le  ciel  ayant  été  pendant  les  cinq  joui"^ 
généralement  couvert  par  un  voile  de  nuages,  la  plus  grande 
partie  de  cette  chaleur  est  restée  dans  l'air,  et  a  ainsi  contribua 
à  atténuer,  pour  notre  vallée,  le  froid  qui  sévissait  si  cruellt- 
nienl  ailleurs.  »  {Jai  Nature,  tome  I  de  1880.) 

La  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  joue  aussi  uu  ïàk 
important  en  météorologie.  La  fonte  des  neiges  et  des  glacer 
accumulées  pendant  les  saisons  d'hiver  se  fait  sous  une  double 
influence  :  direclemenl  par  la  chaleur  que  rayonne  le  soleil,  ou 
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iri«  1  ireclement  par  celle  qu'abandonnent  les  masses  d'air  chaud 

îi menées  par  les  vents  venant  des  régions  équatoriales.  On 

vewr'a  plus  loin  comment  a  été  mesurée  la  quantité  de  la  cha- 

Ic^ii  jr  due  aux  rayons  solaires.  Quant  à  celle  de  l'air,  nous  avons 

vti     jilus  haut  que  sa  valeur  moyenne  est  au-dessous  du  quart 

fïr*       la  chaleur  spécifique  de  l'eau;  mais  comme  celle-ci  n'es! 

rfiie^     la  70*  partie  de*  la  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace,  on 

l^c^i»  *,  se  rendre  compte  de  la  masse  d'air  chaud  qui  est  né- 

o€^s2=^fflire  pour  fondre  un  poids  de  glace  ou  de  neige  à  (T.  Dn 

fr^eVt  m-o  cube  de  glace  à  0"  pèse  930  kilogrammes  et  exige,  pour 

t^ti-o     fondu  à  ()\  030  X  70,25  calories.  D'un  autre  coté,  i  mè- 

t"*c*!    c^^nhe  d'air  «^  0"  pèse  1,203  kilogramme;  mais,  en  suppo- 

^"^  1^^  1-   ce  même  volume  d'air  à  H-  15'*,  température  supposée  du 

^^^^*^l.   régnant,  il  ne  pèsera  plus  que  1,293  kilogramme  divisé 

l^^^i*      i-hat  ou  par  l -hO,003()7  X  15=  1,055.  Le  nombre  de 

'•^^^lf€s  cubes   d'air   nécessaires  à   la    fusion   du   mètre  cube 

,1  ^  ^        ,            .                             .    ,         030x70,25x1,055 
^        jçlace  se  trouvera  ainsi  exprime  par  rr^^^^ tk Ti^ir' 

^*         l'on  suppose  que  l'air  soit  lui-même  réduit  à  la  température 

^^      zéro.  Le  calcul  donne  16000  mètres  cubes  environ.  Si  le 

^^"""^i^^l  régnant  qui  détermine  la  fusion  n'a  qu'une  température 

*  ^^^^      10  ou  même  de  5  degrés,  le  nombre  de  mètres  cubes  néces- 

•  •^es  sera  plus  grand.  On  trouve  alors  24880  mètres  cubes 
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-48000  mètres  cubes  dans  l'une  ou  l'autre  hypothèse, 
n  voit  par  ces  nombres  quel  refroidissement  doit  résulter, 
■  ^^r  l'atmosphère,  de  l'immense  quantité  relative  de  chaleur 

^^   ï^")loyée  chaque  année  à  la  fonte  des  neiges  et  des  glaces.  La 


ialion  solaire  est,  à  la  vérité,  d'une  telle  puissance,  qu'elle 

~  ^  -^^blil  bientôt  l'équilibre  rom[)u  par  ces  échanges  de  chaleur 

^  Wre  l'air  et  l'eau  et  par  les  variations  de  volume  ou  de  den- 

'      ^^^^    qu'ils  provoquent  dans  la  masse  mobile  de  l'enveloppe 

•    ^enne. 


^^i,  comme  on  vient  de  le  voir,  les  courants  océaniques  ou 

*  ^""^"iens  qui  arrivent  des  régions  de  l'équateur  aux  zones  tem- 

V^'^t^^es  et   polaires  de   chaque   hémisphèn*,   fournissent    aux 
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riiiiials  coiTOspoiulaiils  assoz  i\o  (*lialour  |>oiir  on  adoucir  la 
ripiiour,  par  un  prcHHMlé  inverse  les  places  tles  pôles  vonl  lem- 
pérer  Texlrème  chaleur  de  la  zone  lorride.  Il  es!  vnii,  comme 
nous  le  verrons  |)lus  tanK  que  des  courants  de  sens  op|H>sé$ 
au  sein  des  mers  el  de  Tair  contribuent  à  ce  résultat  ;  mais  ici 
nous  ne  considérons  que  rabaissement  de  t^^mpéi^ature  prove- 
nant de  la  fusion  de  la  glace.  On  s;iit  en  eiïet  que«  tous  les 
printemps,  les  placiers  et  les  banquises  des  pôles  subisseiil« 
|)ar  le  retour  du  scdeiL  une  débâcle  qui  en  fait  détacher  lics 
masses  souvent  considéraldes.  U^s  îles  flottantes  connues  sous 
le  nom  iVicrbergs,  dont  nous  avons  eu  déjà  l'occasion  de  poirier 
dans  le  |>remier  volume  *  de  cet  ouvrage,  sont  enti*ainées  |^r 
les  (*ourants  dans  les  régions  de  plus  en  plus  chaudes  «le 
rVtlantique  ou  du  Pacifique.  Klles  Hnissent  |>ar  s'y  fondiv  pou 
à  |>eu,  mais  non  sans  absorber  pour  cela  une  quantité  de 
chaleur  considérable,  qu'elles  empruntent  nécessaiiTmenl  jiour 
la  plus  grande  pari  aux  masses  liquitlcs  de  ces  deux  océans. 
Kes  fiimensions  de  ces  blocs  de  glace  mesurent  souvent  ties 
centaines  de  mètres  tlans  tous  les  sens,  et  leurs  volumes,  plu- 
sieurs millions  de  mètres  cubes.  La  fusion  de  Tun  dVux  exige 
donc  une  dépense  de  chaleur  qui  peut  se  chiffnM'  par  îles  co\\^ 
laines  di*  milliards  de  calories  î 
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PROPAGATION  DE  LA  CHALEUR  —  CHALEUR 

RAYONNANTE 


^1.    PROPAGATION    DK    LA    rilALRlHt    DA^iS    \.K    VIDF  ;    SA     MTESSK. 

¥^ji  (lorjnvanl  les  cffels  de  la  chaleur  sur  les  corps,  clïels 
c|iAÂ  inodifieut  leur  voluuie  ou  chaugeul  leur  ctal  physique, 
ï^o^js  n'avons  rien  dit  de  la  manière  dont  s'effeclue  le  passage 
^ïo  la  chaleur,  de  la  source  au  corps  échauffé.  Quand  deux 
^^^  B^ps  sont  en  présence,  soit  au  conlacl,  soil  à  distance,  l'expé- 
î**<^*ice  prouve  qn'il  y  a  entre  eux  échange  de  chaleur,  pour 
P^^^.11  que  leurs  températures  soient  inégales,  de  sorh»  que  clia- 
^»i  m  1  d'eux  est  une  source  de  chaleur  pour  l'autre;  mais  le 
!•'•  «.s  souvent  on  réserve  le  nom  de  source  calorilique  à  celui 
^"^^  ^=^  deux  corps  qui  a  la  température  la  plus  élevée,  (le  que 
'^^^  •  is  avons  à  étudier  maintenant,  ce  sont  les  divers  modes  de 
1^**^  ^jKigation  de  la  chaleur,  quand  elle  passe  d'uue  source  à  un 
^^^  •^^psqui  en  est  plus  ou  moins  éloigné,  ou  qu'elle  se  projiage 
^*'^   •  is  divers  milieux. 

■/expérience  nous  montre  deux  modes  principaux  de  pro- 

l^i^ cation  de  la  chaleur;  voici  des  exemples  de  chacun  ireux, 

*l*^<?rou  pourra  aisément  multiplier,  en  se  reportant  aux  ohser- 

^^ Lions  que  nous  pouvons  avoir  l'occasion  de  faire  tous  les 

l^^^irs.  Quand  on  tient  à  la  main,  par  une  de  ses  extrémités, 

^*i^f^  harre  de  fer  froide  el  qu'on  met  au  feu  l'îiulre  hout,   il 

"'•^coule  un  cerlain  temps  avant  cpie  la  chaleur  du  foyer,  se 
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j)ropageant  successivement  le  long  de  la  barre,  vienne  se  fair 


sentir  à  notre  organe;   plus  la  barre  est  courte,  moins 
intervalle  de  temps  est  long,  et  d'ailleurs  riniensité  de  la  eha 
leur  ainsi  propagée  va  en  croissant  à  partir  du  moment  de  1 
première  impression,  si  l'on  maintient  la  barre  dans  le  foyei 
Ici  la  chaleur  a  cheminé  tout  le  long  du  métal  et  de  molécn' 
à  molécule  ;  c'est  par  l'intermédiaire  des  parties  malérielli 
qu'elle*  a  été  ainsi   conduite  d'une  extrémité  à  l'autre  de 
barre  de  fer,  cl  enfin  transmise  à  la  main  par  le  contact,  d 
un  exemple  de  propagation  de  la  chaleur  par  conducHMit 
(l'est  de  la  même  façon  {\ue  s'élève  la  température  des  pan 
extérieures  d'un  vase,  à  Tintérieur  duquel  on  a  versé  de  \\ 
chaude. 

Il  n'en  est  plus  ainsi  quand  la  chaleur  d'un  foyer  incand^^?!— s- 
cent  se  communique  au  visage  d'une  personne  qui  vient  d'e*^      n. 
lever  brusquement  l'écran  à  l'aide   duquel  elle  se  préser\~  ^^/l 
d'abord  de  la  température  de  la  source.  Dans  ce  cas,  la  ra  _^  ~^/- 
dité  de  l'impression  subie  nous  prouve  que  ce  n'est  pas       ^^^n 
échauffant  de  proche  en  ])roche  l'air  interposé  entre  le  feu  el 

le  visage  que  la  chaleur  du  foyer  s'est  propagée,  mais  par  ^l_jij 
mode  de  mouvement  analogue  à  celui  de  la  lumière  émanm  ^ 
d'uue  source.  On  dit  alors  que  la  chaleur  se  propage  §  i^ -ar 
raymmement,  et  Ton  appelle  chaleur  rayoïifiunte  celle  qu'42*  ^*- 
voieul  les  sources  par  ce  mode  de  transmission  à  dislance. 

En  résumé,  quand  une  source  de  chaleur  se  trouve  en  j>m'~^ 
sence  et  à  une  certaine  distance  d'un  corps,  elle  peut  de  dc^  "^*^ 
manières  en  élever  la  température  :  soit  en  échauffant  d'ab^>  ■*" 
successivement,  molécule  à  molécule,  toutes  les  parties  mîi  •  "^ 
rielles  qui  se  trouvent  interposées  entre  le  corps  et  la  som^o^^î 
soit  en  échauffant  directement  le  corps,  sans  que  Télévati^  ^" 
de  température  des  parties  intermédiaires  soit  une  conditî^^" 
nécessaire  à  l'élévation  de  température  du  corps.  La  chaliEî"^'^ 
se  propage  par  condnctibiHlé  dans  le  premier  cas;  dan^-  '*' 
second,  c'est  par  rayonuemmt, 

(lonime   les  autres  modes   de   propagation    de  la    chal^**' 
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I  ramener  à  l'un  ou  à  Taulre  de  ceux-ci,  ou  à  leur 
)U,  nous  allons  les  étudier  chacun  à  leur  lour. 
«ns  par  la  chaleur  rayonnanle. 

des  rayons  solaires,  qui  se  fait  sentira  une  distance 
ions  de  lieues,  prouve  que  la  chaleur  n*a  pas  besoin, 
opager,  de  rinterinédiaire  d'un  milieu  pondérable; 
Lé,  quand,  après  avoir  franchi  les  espaces  interplané- 

Iraverse  l'atmosphère  et  arrive  à  la  surface  du  sol, 
îe  celui-ci  directement,  sans  avoir 
e  manière  sensible  la  température 
îs  supérieures  de  Tair,  ainsi  que 
le  froid  qui  règne  dans  les  hautes 
Tairet  sur  les  montagjies  élevées. 
îur  rayonne  de  tous  les  corps  in- 
Is  que  nous  pouvons  observer  à  la 

la  Terre,  de  la  môme  faron  que 

émanée  du  Soleil.  La  chaleur 
»uit  aussi  de  la  même  propriété, 
5  se  propage   d'un   point    de   la 

une  distance  quelconque,  par 
mt  direct,  sans  que    Téchaufte- 

poinls  intermédiaires  soit  um^ 
le  la  pro])agation.  Une  expérience    *'J5- 130.— Rayonnement 

(le  Is  ciislcur  ODscurc 

d  a  mis  ce  résultat  hors  de  doute.  dans  le  vide. 
isit  un  baromètre  dont  le  tube 
iné,  à  sa  partie  supérieure,  par  un  ballon  au  centre 
outissait  la  boule  a  d'un  thermomètre  :  le  ballon 
Qsi  la  chambre  barométrique  de  l'instrument,  de 
sa  capacité  était  entièrement  vide  de  matière  pon- 
5.  loO).  Ayant  alors  fermé  au  chalumeau  et  détaché 

il  plongea  la  partie  inférieure  de  ce  dernier  dans 
liante  :  à  l'instant,  le  thermomètre  montîi,  effet  qui 

être  attribué  qu'au  rayonnement  dans  le  vide  de  la 
mmuniquée  par  l'eau  à  la  paroi  intérieure  du  ballon, 
ment  qui  se  produit  de  la  sorte  ne  peut  d'ailleurs 
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cire  al(ril)iic  à   la  propagalion  de  la  ciialeur  par  la  lige  èi 
llieniiomèlre,  puisque,  si  l'on  répèle  rexpériencc  en  ue  plon- 
geant dans  l'eau  que  celle  lige  niùme,  on  constate  qu'il  fautuiv 
temps  hcancouj)  plus  long  pour  que  Fascension  du  uiercurc  t^ii 
jiroduisc,  et  alors  elle  est  beaucoup  inoindre. 

Newton  avait  fait  bien  avant  Uumford  une  expérience  Iuu^^Ia: 
semblable.  Voici  comment  il  la  décrit  dans  son  Oplùiue^  :  «  îS^i, 
après  avoir  suspendu  dans  deux  larges  et  longs  vases  de  vefc.*-i-e 
cylindriques    renversés   deux   petits  thermomètres,  de   sok^Ic 
qu'ils  lie  louchent  point  les  vases,  et  qu'après  avoir  tiré  l'^SE^ir 
d'un  de  ces  vases,  on  les  transporte  tous  deux  d'un  lieu  fr^^id 
dans  un  lieu  chaud,  le  Ihermomèlre  qui   est  dans  le  vu/ieie 
deviendra  aussi  chaud  et  presque  aussi  tôt  que  le  IhermomèCaie 
qui  n'est  [las  dans  le  vuide.  Si  l'on  rapporte  ensuite  les  deux 
vases  dans  le  lieu  fioid,  le  thermomètre  qui  est  dans  le  viiidc 
^^e  refroidira  pres([ue  aussitôt  ipie  l'autre.  » 

nénédicl  Prévosl  a  fail,  j)our  prouver  le  rayonnement  de  la 
ilialeui"  nhsciu(%  des  expéri(»nces  où,  le  corps  chaud  étaulplaoi 
au  fo\er  d'un  niijoir  concave,  un  thermomètre  placé  au  foycir 
d'un  miroir  conjugué  accusait  une  élévation  immédiate  de  iciMi- 
|)éralure  qu'on  ne  pouvait  attribuer  à  la  conductibilité  par  l'a  îr 
interposé.  Cette  élévation  subsistait  en  effet,  lorsque  rexjiér^i- 
mentateur  inler|)osait  entre  le  thermomètre  et  la  source  slJ»ïI 
un  écran  de  verre  animé  d'un  rapide  mouvement  de  rotalio:^^ 
soit  une  nap[)e  d'eau  froide  se  renouvelant  d'une  façon  co^W- 
linue. 

Comme  la  lumière,  la  chaleur  rayonnante  se  propage  tJi^u 
ligne  droite  dans  les  milieux  homogènes  ;  si  donc  on  interposa» 
entre  une  source  de  chaleur  et  l'une  des  boules  du  Ihermomèl:»^ 
différentiel  de  Leslie,  une  suite  d'écrans  percés  chacun  d't^^ 
trou,   l'instrumenl  ne  marquera  d'élévation  de  lempéraluw^ 
qu'autant  que  les  trous  des  écrans  seront  placés  en  ligne  droite       f^ 


r 


I.  LÎM-e  in,  (fueiliou  XVIII  (Irad.  Coslo).  Nous  verrons  plus  lard  Newton  partir  dcccllt 
l'xiMJrinicc  jK)ur  en  lircr  nue  liypollièse  sur  la  naUii*e  du  milieu  «  beaucoup  plus  sublil^jo* 
r.iii  ))  <jui  iv^Ui  si'loii  lui  dans  le  vabc  après  rpron  eu  a  punnic  l'air. 
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La  vitesse  de  propagation  de  la  chaleur  rayonnante  paraît 
e  du  même  ordre  que  la  vitesse  de  la  lumière,  A  la  surface 
la  Terre,  sa  transmission  est  instantanée,  ou  du  moins  on 
jamais  pu  constater  aucun  intervalle  de  temps  appréciable 
rc  le  moment  où  l'on  retire  un  écran  qui  intercepte  un 
€2eau  de  rayons  calorifiques  et  celui  où  il  commence  à  pro- 
re  son  effet  sur  les  thermoscopes  les  plus  sensibles.  Des 
ôriences  de  ce  genre  ont  été  faites  par  Mariette,  puis  par 
d,  à  des  distajices  assez  petites,  il  est  vrai  (iOO  mètres,  et 
Kièlres  environ).  Nous  verrons  plus  loin  qu'il  est  générale- 
it  admis  que  le  rayonnement  de  la  chaleur  se  fait,  comme 
.î  de  la  lumière,  par  l'intermédiaire  des  ondulations  de 
i^r;  qu'il  n'y  a,  entre  les  ondulations  calorifiques  comme 
•e  les  ondulations  lumineuses,  que  des  différences  de  lon- 
uir  d'onde  ou  de  vitesse  du  mouvement  vibratoire  ;  que  d'ail- 
es toutes  les  lois  régissant  les  phénomènes  de  la  lumière  se 
ifient  ou  trouvent  leur  application  dans  les  phénomènes  de 
leur  rayonnante.  On  en  conclut  que  la  vitesse  de  propagation 
celle-ci  est  la  même  que  celle  de  la  lumière,  c'est-à-dire 
nviron  300000  kilomètres  par  seconde.  Le  rayonnement  qui 
>vicnl  des  sources  de  chaleur  obscure  se  fait-il  avec  la  même 
>idilé  que  celui  qui  émane  des  sources  de  chaleur  lumi- 
ase?  C'est  ce  qu'aucune  expérience  ne  permet  ni  d'affirmer 
de  contredire.  Ce  qu'on  sait,  c'est  que  les  radiations  d'une 
me  source,  lumineuse  ou  obscure,  ne  sont  généralement 
i  simples  :  elles  comprennent  des  rayons  de  qualités  diffé- 
iles;  de  plus,  les  sources  qui,  comme  le  soleil  et  les  corps 
andescents,  rayonnent  de  la  chaleur  lumineuse,  émettent 
iultanément  des  radiations  obscures.  11  est  donc  infiniment 
»bable  que  la  chaleur  obscure  se  propage  par  rayonnement 
c  la  même  vitesse  que  la  chaleur  lumineuse. 
)bscure  ou  lumineuse,  la  chaleur  d'une  source  rayonne 
lemenl  dans  tous  les  sens;  comme  celle  de  la  lumière,  son 
ensilé  décroît  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  à  la 
irce.  Un  corps,  en  rayonnant  de  la  chaleur,  se  refroidit; 

IV.  42 
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mais  la  rapidilé  avec  laquelle  sa  lempéralure  s'abaisse  d*uii 
certain  nombre  de  degrés  dépend  de  la  nature  de  la  substance, 
de  rétat  de  sa  surl^ice,  de  sorte  que  les  diflerents  corps  ont  des 
pouvoirs  rayonnants  ou  émissifs  diiïérents.  En  tombant  sur  la 
surface  d'un  corps,  la  chaleur  émanée  d'une  source  par  voie 
de  rayonnement  y  subit  les  mêmes  changements  que  la  lu- 
mière :  une  partie  s'y  réfléchit  et  retourne  dans  le  milieu  qu'elle 
avait  traversé  d'abord  ;  une  autre  parlie  est  absorbée,  et  la 
proportion  plus  ou  moins  grande  de  ces  deux  quantités  de 
chaleur  dépend  aussi  de  la  nature  du  corps,  de  l'état  de  sa  sur- 
face, etc.,  constituant  ainsi  ce  qu'on  nomme  le  pouvoir  réfleo^ 
teur  du  corps  et  son  pouvoir  absorbant.  Nous  supposons  dans 
tout  cela  que  la  chaleur  rayonne  dans  le  vide,  ou,  si  ce  milieu 
est  pondérable,  qu'il  se  laisse  traverser  j)ar  les  rayons  calori- 
liques  sans  s'échaulTer.  Les  milieux  matériels,  gazeux,  liquides 
ou  solides,  qui  jouissent  de  cette  proj)riété  de  se  laisser  tra- 
verser librement  par  la  chaleur  rayonnante  sans  que  leur  Icm- 
[lérature  en  soit  sensiblement  modifiée,  ont  été  nommés  fffu- 
thermanes  ou  diathermiques,  j>ar  Melloni,  qui  a  donné  au 
contraire  le  nom  d\ithermaues  ou  dUuIiathermiques  aux  corps 
que  la  chaleur  rayonnante  ne  peut  traverser.  Mais  nous  ver- 
rons que  ces  j)r()priétés  et  les  dénominations  qui  leur  corres- 
jMuident  ne  doivent  pas  être  regardées  comme  absolues  :  telle 
substiince,  alherinane  sous  une  certaine  épaisseur,  devient 
diathernmne  à  un  certain  degré  pour  une  épaisseur  plus  j>etite. 
C'est  là,  comme  on  voit,  une  analogie  de  plus  avec  la  lumière, 
pour  laquelle  les  corps  sont  plus  ou  moins  transparents,  dia- 
phanes ou  0})aques. 

En  passant  d'un  milieu  dans  un  autre  de  densité  différenle, 
les  rayons  de  chaleur  subissent  dans  leur  direction  une  dévia* 
tion  analogue  à  celle  des  rayons  de  lumière  :  ils  se  réfractent, 
et  nous  verrons  que  ce  })hénomène  se  manifeste  aussi  bien 
pour  la  chaleur  obscure  que  pour  la  chaleur  lumineuse.  Enfin, 
la  chaleur  possède,  comme  la  lumière,  la  propriété  de  la  double 
réfraction  et  celle  de  la  polarisation. 
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Nous  allons  successivement  passer  en  revue  tous  ces  pbé* 
*iomènes  d'émission,  de  réflexion,  d'absorption  et  de  réfrac- 
tion de  la  chaleur,  en  décrivant  les  principales  expériences  qui 
ni  permis  d'en  connaître  les  lois. 


r 


§2.    hNTENSm:    DE    LA    CHALEUR    RAYONNAKTE  ;    SES   VARIATIONS. 

chaleur  qui  rayonne  d'une  source,  se  propageant  en 
e  droite  et  dans  tous  les  sens,  comme  la  lumière,  son  inlen- 
it^  varie  suivant  les  mêmes  lois  que  l'intensilé  lumineuse  : 
[I^  est  en  raison  inverse  du  carré  des  dislances  ;  elle  esl  aussi, 
OULX  une  même  dislance,  proportionnelle  au  cosinus  de  l'angle 
fait  la  direction  des  rayons  de  chaleur  avec  la  normale  à  la 
ace  d'où  ils  émanent,  ou  sur  laquelle  ils  tombent, 
n  démontre  ces  lois  par  le  raisonnement  aussi  bien  que  par 
:3K  jpérience.  Pour  le  premier  mode  de  démonstration,  nous  ren- 
ons  le  lecteur  au  chapitre  de  la  Lumu^he  *  où  la  même  question 
ouve  traitée  pour  les  rayons  lumineux.  Quant  à  la  démonstra- 
ioin.  expérimentale,  elle  se  fait  d'une  manière  fort  élégante  dans 
Cîours  à  l'aide  de  la  pile  thermo-électrique  de  Nobili.  Mais, 
nt  de  dire  en  quoi  elle  consiste,  nous  devons  reproduire  ici 
cîlescription  de  cet  appareil,  telle  que  nous  l'avons  donnée 
s  le  tome  111  du  Monde  physique*.  Nous  allons  voir  en  effet 
«^^lloni  faire  un  usage  constant  du  theimio-miiltiplicateur  pour 
^*-Udedes  diverses  propriétés  de  la  chaleur  rayonnante. 

l-«s  pile  thermo-électrique  de  Nobili  est  formée  de  la  façon 
^^^i^^ante*  Une  série  de  barreaux  d'antimoine  AAA...   soudés 
"^^^t  à  bout  avec  des  barreaux  de  bismuth  BBB...  de  môme 
^^ï^gueur  est  repliée  de  telle  sorte  (fig.  151)  que  toutes  les  sou- 
dures paires  sont  d'un  même  côté  et  les  soudures  impaires  de 
«'^Utre.  En  reliant  ces  deux  séries  par  deux  fils  qui  partent  des 
Wreaux  extrêmes,  on  a  un  circuit  dans  lequel  un  courant 

1.  Tome  II  du  Mo>dk  physique,  p.  580. 

2.  Page  325. 
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éli'ciriquc  naîtia  nussitôl  qu'il  y  aura  une  (lifTérencc  de  tom- 
(uValuro  outre  los  soudures  opitosécs.  Ou  l'cunil  un  ccriain 
nonihir  dVIéiiionls  semblables  en  un  paqucl,  auquel  on  donne 
ht  forme  d'un  prisme  ro'  lanple  (fip.  i.Vi),  dont  deux  faces 


-  f.ti'-mcnt  ito  h  |iili>  IhpTinn- 
livlriquo  ili'  Nnliili. 


Ki".  I5d.  —  [>is]iosjiioD  dos  1 
ibn«  !■■  thcrnin-mulliiilicalpur. 


opposas  se  trmivent  ooulonir,  l'une  loules  les  soudures  paires, 
l'auliv  loules  les  souduirs  irniiaires  des  iwrreaux.  Deux  bornes 
lixôes  à  deux  fmvs  Inléra)os  du  prisme,  eomnniniquanl  Tune 


■    l'île  ihormiW'livl 


.)<-N«t>iU. 


au  premier  ban-cau  ilc  liisnHith.  t'aulro  au  dernier  barreau 
d'antimoine,  porteni  les  rhi^iphures  de  la  pile. 

Onand  on  veut  utiliser  la  pile  de  Nobilî  |Miur  les  ret'horches 
de  radialiou  ealorilique.  on  ivlie  les  deux  (ndes  avec  un  fralva- 


I 
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nonnèlrc  (fig.  133);  on  protège  les  faces  de  la  pile  contre  les 

var'id  lions  irrégulières  de  température  par  des  enveloppes  en 

iaîfton  de  forme  prismatique,  munies  d'opercules  qu'on  ferme  ou 

qu^on  ouvre  à  volonté.  Dès  qu'une  source  de  radiation  vient  à 

agir  sur  Tune  des  faces  de  la  pile,  un  courant  est  engendré,'  et 

i^OM::^  observe  une  déviation  dans  l'aiguille  du  galvanomèlre.  IjC 

sen  s  de  la  déviation  dépend  de  la  face  qui  est  échauffée,  et  sa 

ïideur  mesure  l'intensité  du  courant  qui  lui-même,  nous 

rons  vu,  peut  servir  à  déterminer  la  différence  de  tempéra- 

l^^^r-^  des  faces  de  Tappareir.  La  pile  thermo-électrique  ainsi 

^^^*"»stituée  est  un  instrument  d'une  grande  sensibililé  :  il  suffit 

toucher  du  doigt  l'une  de  ses  faces,  ou  d'y  envoyer  par 

^fflation  une  bouffée  d'air  chiuid,  pour  que  l'aiguille  aiman- 

éprouve  une  forte  déviation. 

'intensité  du  courant,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  est 
er^  raison  du  nombre  des  soudures,  c'est-à-dire  des  éléments 
d^  Ja  pile;  c'est  pour  cette  raison  qu'on  donne  à  l'appareil  de 
N^cL^  fciji  le  nom  de  themno-miûtiplicateiir. 

^^^oyons  maintenant  comment,  à  l'aide  de  cet  appareil,  on  ar- 
rî  ^v^  ^2  à  vérifier  la  loi  de  la  variation  de  l'intensité  en  raison  inverse 
A€3^s^  carrés  des  distances.  L'expérience  suivante,  due  à  Melloni, 
d^MT-wontre  fort  simplement  l'exactitude  de  la  loi  en  question. 

^"Dn  munit  une  face  de  la  pile  thermo-électrique  d'un  cône 
^vx  &   limite  les.  dimensions  du  faisceau  de  chaleur,  et  qui,  recou- 

'^    —     Pour  que  lu  pile  thcnno-tilcctrique  soil  un  instrument  de  incsuro,  il  est  indispensable 

*l^**  ^^ile  soit  graduée,  c'est-à-dire  que  l'on  connaisse  la  relation  qui  exisle  entii^  les  dévia- 

^****^^^  de  raîguille  du  galvanomètre,  mesurées  en  degrés,  et  les  intensités  des  actions  ralori- 

"^**^Ei4  qui  produisent  ces  déviations.  L'aipuille  au  0  indique  que  ces   intensités  sont  égales 

*^**     ^^baque  face  de  la  pile.  Si  alors  on  fait  rayonner  successivement  sur  Tune  et  sur  l'autre 

^■^^^   sources  de  chaleur  d'inégale  intensité,  on  obtient  deux  déviations  différentes,  d  et  d\ 

.**    ^«îs  faisant  agir  simultanément  sans  changer  les  distances»  on  observe  une  nouvelle  dévia- 

^^■^       rf*.  Melloni  admettait  que  si  d''=.d  —  d\  c'est  que,  entre  les  déviations  extrêmes 

^^  rf*,  les  indications  de  l'apparail  étaient  pro|>orlionnelles  aux  actions  calorifiques.  C'est 

^^  ^^^e  l'observation  donnait  au-dessous  de  20<*.  Au  delà,  il  trouva  J  <rf'  -{-  d'^  et  il  admet- 

^^    silors  que  les  actions  calorifiques  qui   donnaient  les  déviations  telles  que  d  étiiient  pro- 

^^'t.ionnelles  à  la  somme  df  +  d''^  pourvu  que  d'  et  d'  fussent  toutes  deux  inférieures  à  20". 

■■iBC.  de  la  ProTOstayc  et  Desains  graduaient  l'appareil  par  une  autre  méthode,  qui  consis- 

^*^  i  faire  rayonner  successivement  sur  la  môme  face  deux  lampes  h  modérateur,  isolément 
A'   V  •  ' 
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vert  iulériciircmenl  de  papier  noir,  ne  peut  réfléchir  la  chaleur 
susceptible  de  tomber  obliquement  sur  sa  surface  interne.  Pour 
source  de  chaleur  rayonnante,  on  emploie  un  vase  de  fer-blanc 
dont  l'une  des  faces  est  recouverte  de  noir  de  fiimée  et  qu'on 
remplit  d'eau  bouillante  :  c'est  cette  face  dont  le  rayonnement 
vers  la  pile  va  nous  servir  à  vérifier  la  loi.  On  place  la  pile 
munie  de  son  cône  en  face  du  vase,  à  une  distance  donnée  SO 
(llg.  i5i);  l'aiguille  du  galvanomètre  osl  déviée  d'une  certaine 
quantité,  de  54"  par  exemple.  On  recule  la  pile  à  une  distance 
double  S'O;  la  position  de  l'aiguille  du  galvanomètre  reste 
constante  :  elle  conlin'ue  à  marquer  54%  comme  .dans  la  pru- 


i 


varie  en  raison  inverse  des  farr^ 
L'ipérimcnlali-. 


mière  position  de  la  pile.  II  en  est  de  même  enfîn  pour  toute 
autre  distance.  Dans  chacune  de  ces  positions,  l'cnel  total  du 
rayonnement  est  donc  le  môme  ;  mais  les  parties  de  la  surface 
d»  vase  qui  envoient  des  rayons  de  chaleur  dans  le  cône  ne 
sont  autre  chose  que  les  sections  du  cône  de  l'appareil  prolongé 
jusqu'à  la  surface  rayonnante  :  tout  point  de  l'une  de  ces  sec- 
tions rayonne  directement  sur  la  face  de  la  pile  tournée  de  ce 
côté,  comme  aussi  tout  rayon  envoyé  par  le  môme  point  sur  la 
surface  interne  noircie,  et  à  fortiori  en  dehors,  ne  peut  arriver 
à  celte  môme  face.  Or  ces  sections  sont  de  plus  en  plus  grandes  ; 
ce  sont  des  cercles  dont  les  diamètres  AB,  A'B'  croissent  pro- 
portionnellement à  la  distance  de  la  pile  au  vase,  et  dont  les 
surfaces  vont  dès  lors  en  croissant  comme  les  carrés  de  ces 
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lliermoinèlrc  diflerentiel  dont  Tune  des  boules  était  placée  au. 
foyer  d'un  miroir  sphérique,  appareil  que  nous  retrouvcroa^ 
bientôt.  Mais  ses  expériences  n'avaient  vérifié  la  loi  que  dai^^ 
le  cas  du  noir  de  fumée,  c'est-à-dire  d'une  surface  dénuée   €^e 
tout  pouvoir  réflecteur.  Et  en  effet,  il  a  été  reconnu  dep 
que  la  loi  du  cosinus  n'est  exacte  que  dans  ce  cas  exceptions 
MM.  de  la  Provostaye  et  Desains  l'ont  vérifiée  avec  la  pile 
Nobili,  qui  accusait  une  déviation  constante   si   la   surf^ 
rayonnante  était  le  noir  de  fumée,  tandis  que  pour  d'auti* 
substances,  le  verre,  la  céruse,  l'ocre  rouge  par  exemple,       h 
déviation  de  l'aiguille  galvanométrique  variait  avec  l'obliquante 
des  rayons  de  chaleur.  Cette  inexactitude  d'une  loi  qui  serai- 
blail  pouvoir  se  déduire  du  seul  raisonnement,  s'explique.  I_.^s 


A 


o  . 


.L^L_ 


Fig.  150.  —  Loi  du  cosinus  j)Our  les  rayons  i*oçus  oblii|uemcDt. 

rayons  de  chaleur  qu'émet  la  surface  d'un  corps,  en  passan  t  ^^ 
l'intérieur  à  l'extérieur  par  la  surface,  subissent  une  doLiti'^' 
réflexion,  interne  et  externe,  et  la  chaleur  émise  n'est  que  '* 
différence  entre  la  chaleur  totale  qui  arrive  à  la  surface  et  '^ 
portion  qui,  réfléchie  intérieurement,  retourne  dans  le  corf^^- 
Or  celle-ci  varie  probablement  avec  l'inclinaison,  comme  ya^ric 
en  effet  la  chaleur  extérieurement  réfléchie. 

Quant  à  la  loi  du  cosinus  appliquée  à  l'intensité  de  la  ch*^" 
leur  rayonnante  émise  par  une  source  A  et  reçue  obliquemc :Wl 
par  la  surface  c'a\  elle  est  une  simple  conséquence  géom^ 
trique  de  la  variation  des  surfaces  interceptées  dans  un  faiscea  " 
limité,  quand  l'obliquité  du  plan  de  section  varie*.  Il  n'y  a  p^^ 
lieu  de  la  vérifier  expérimenlalement. 

i.  1/inlcnsilc  de  la  chaleur  reçue  par  c'a'  esl  cvidemmcnl  proportionnelle  au  cosinib  ^*'' 
l'angle  n  o  m. 
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§  5.  n^:FLExio.N  de  la  chaleur. 

Quand  des  rayons  de  chaleur  tombent  à  la   surface  d'un 
>rps,  ou,  d'une  façon  plus  générale,  arrivent  à  la  surface  de 
iparation  de  deux  milieux  différents,  leur  faisceau  se  divise 
1  deux  parties  :  l'une  d'elles  pénètre  à  l'intérieur  du  corps 
idu  second  milieu  et  elle  s'y  divise  généralement  elle-même 
1  chaleur  transmise  et  en  chaleur  absorbée,  la  première  tra- 
îFsant  le  corps  sans  l'échauffer,  la  seconde  étant  au  contraire 
isceptible  d'en  modilier  la  température.  Une  seconde  partie 
u  faisceau  incident  est  renvoyée  dans  le  milieu  d'oii  il  vient; 
Dmme  la  lumière,  elle  subit  une   réflexion.  Nous  avons  dit 
éjà  que  les   lois  de  cette  réflexion  sont  les  mômes  pour  les 
ayons  de    chaleur  que  pour  les  rayons   lumineux,    c'est-à- 
ire  que  le  rayon  incident  et  le  rayon  réfléchi  sont    tons 
euœ  dans  un  plan  perpeiidiculaire  à  la  surface  réfléchis^ 
antCj  et  quils  font  le  même  angle  avec  la  normale  au  point 
l'incidence.  La  vérification  expérimentale  de  cette  identité  se 
lit  ordinairement  de  la  faron  suivante  : 

On  place  deux  miroirs  paraboliques  concaves,  en  laiton  poli, 
n  regard  l'un  de  l'autre,  de  façon  que  leurs  axes  principaux 
oïncident  (fig.  157).  Au  foyer  de  l'un  d'eux,  on  place  une 
ource  calorifique,  par  exemple  un  petit  panier  en  fil  de  fer 
contenant  des  charbons  ardents,  et  au  foyer  de  l'autre  une 
•ubstance  inflammable,  amadou,  fulmi-coton,  poudre.  Au  bout 
Tun  temps  très  court,  l'inflammation  a  lieu  ;  mais  l'expérience 
16  réussit  point  si  la  substance  inflammable  est  placée  hors 
lu  foyer,  alors  même  qu'on  la  rapprocherait  ainsi  de  la  source 
calorifique.  Un  tel  effet  est  tout  semblable  à  celui  de  la  réflexion 
le  la  lumière  dans  les  mômes  conditions,  et  ne  peut  s'expli- 
juer  que  par  la  réunion  et  la  concentration  des  rayons  de 
chaleur  partis  du  premier  foyer.  Leur  faisceau  divergent 
lombe  sur  la  surface  polie  du  premier  miroir,  s'y  réfléchit,  se 
transforme  en  un  faisceau  parallèle  à  l'axe  commun,  se  réflé- 

lY.  43 


338  LE  MONDE   PHYSIQUE. 

chil  une  seconde  fois  à  la  surface  du  second  miroir  el  vieiL 
converger  à  son  foyor.  En  un  mol,  les  rayons  de  chaleu 
suivent,  après  leur  réflexion,  le  même  chemin  qu'eusseq 
suivi  des  rayons  lumineux  émanés  du  môme  point,  et  les  pr 
priélés  géométriques  de  la  parabole  enlraînenl  comme  cons^ 
quencc  les  deux  lois  formulées  plus  haut  :  1°  la  coïncidence 
rayon  incident  el  du  rayon  réfléchi  dans  un  même  plan 
pcndiculairc  à  ta  surface  réfléchissante;  2°  l'égalité  des  angl 
d'incidence  et  de  réflexion. 

L'cxi)crience  des  miroirs  paraboliques  se  fait  sous  des  ft 


:|)érieiice  dm 


9  inreboliqucs. 


mes  variées.  On  peut,  pai-  exemple,  mettre  à  l'un  des  foy*^''* 
une  boule  mélallique  portée  à  une  température  élevée,  et  a 
l'autre  foyer  le  réservoir  d'un  petit  thermomètre.  La  colon'"- 
mercurielle  monte  aussitôt,  tandis  que  l'cflel  est  nul  si  le  tli*?r- 
momètrc  n'est  pas  placé  exactement  au  foyer.  Au  lieu  d'un 
Ihermomèfre  ordinaire,  on  emploie  aussi  l'une  des  boules  «î" 
thermoscope  de  Rumford  on   du  thermomètre  différentiel  àe 
l^eslie  :  on  s'affranchit  ainsi  des  variations  de  température  que 
le  milieu  peut  subir  pendant  l'expérience,  puisque  les  deux 
boules  de  l'instrument  en  ressentent  également  l'influence.  On 
est  donc  assuré  que  les  variations  de  l'index  proviennent  unt- 
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uemenl  de  la  réflexion.  Enfin,  on  comprend  que  la  pile 
lermo-clectrique  de  Nobili  remplirait  également  hion  cet 
(lice,  en  accusant,  par  la  déviation  instantanée  de  l'aiguille 
a  galvanomètre,  la  concentration  des  rayons  réflécliis  au 
liroîr  du  second  foyer. 

Les  miroirs  paraboliques  ont  l'avantage  de  la  grande  ouver- 
ire  qui  peut  leur  être  donnée,  et  qui  permet  de  les  placer  aune 
i^nde  dislance  l'un  de  l'autre.  Mais  ilcstclair  que  l'expérience 
récédente  réussira  également  si  on  leur  substitue  deux  miroirs 
thériqucs,  ou  même  un  seul  miroir,  pourvu  qu'on  ait  soin 
;  placer  le  corps  chaud  {ou  la  sub- 
ance  inflammable)  et  le  thermo- 
ètre  en  deux  points  de  l'axe  qui 
■eut  deux  des  foyers  conjugués. 

ile  dernière  disposition  est  même 
LJS  avantageuse,  en  ce  sens  que 
-  rayons  de  clialeur  ne  subissent 

""une  seule  réflexion  et  par  consé- 
«nt  éprouvent  une  moindre  dimi- 
.  tiou  dans  leur  intensité. 
GjCs  expériences  que  [lous  venons 
relater  se  font  dans  l'air;  mais 
doit  à  Davy  une  expérience  clé- 
wte  qui  prouve  que  les  lois  de  la  réflexion  de  la  chaleur  sont 
a  mêmes  dans  un  milieu  impondérable.  On  dispose  sous  le 
cipienl  de  la  machine  pneumatique  deux  petits  miroirs  sphé- 
jues  ou  paraboliques,  en  laiton  poli  et  argenté,  dont  l'axe 
mmun  est  vertical.  Au  foyer  du  miroir  inférieur  on  fixe  la 
►ule  d'un  petit  thermomètre,  et  au  foyer  du  miroir  supérieur 
1  fil  de  plaline  très  fin  enroulé  en  spirale.  Les  extrémités  du 

sont  soudées  aux  rhéophorcs  d'une  pile,  fixés  eux-mêmes, 
ir  deux  boutons  métalliques,  aux  tubulures  latérales  de  la 
oche  qui  forme  !c  récipient.  Le  vide  étant  fait  dans  celui-ci, 
I  ferme  le  circuit,  et  le  courant  de  la  pile,  en  passant  au  tra- 
rs  de  la  spirale  de  platine,  la  porte  à  l'incandescence.  Le 
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tliermomèlrc  indique  aiissitùl  une  augniciitaliou  très  sensible 
de  température,  qui  ne  peut  être  attribuée  qu'à  la  réllcxion  de 
la  chaleur  développée.  Si,  en  effet,  on  recommence  l'exitéricuce 
après  avoir  déplacé  la  boule  du  tlicrmomètre,  l'élévation  de 
température  marquée  par  l'instrument  est,  sinon  tout  à  fait 
nulle,  du  moins  beaucoup  pins  faible. 

Mentionnons  encore  une  expérience  curieuse  qui  pouirail 
faire  croire  qu'il  existe  un  rayonnement  frigorifique,  comme  il 
existe  des  radiations  de  cha- 
leur. Si  l'on  substitue  un 
morceau  de  glace  à  l'une  des 
sources  de  chaleur  dont  il 
vient  d'être  question,  et  si  on 
le  place  bien  exactement  au 
foyer  <rHn  des  miioirs,  on  voit 
aussitôt  baisser  le  Ihermo- 
inètre  de  l'autre  miroir . 
comme  s'il  y  avait  eu  ré- 
llcxicni  de  froid.  La  vérité  est 
qu'en  ce  cas ,  comme  dans 
l(His  les  autres,  il  y  a  en  pré- 
sence deux  corps  à  des  tcmpé- 
ralnrcs  inégales,  qui  rayonnent 
Ions  les  deux  de  la  chaleur.  11 
en  résulte  pour  chacun  d'eux 
une  perte  de  chaleur,  en  partie  compensée  par  le  gain  qui 
résulte  du  rayonnement  de  l'autre.  Dans  la  première  expé- 
rience ,  le  thermomètre  recevait  plus  qu'il  ne  iwrdait,  et  il 
en  résultait  un  accroisseEnenl  de  température,  une  élévation 
du  niveau  du  mercure.  Dans  l'expérience  faite  avec  le  morceau 
de  glace,  c'est  le  thermomètre  au  contraire  qui  perd  plus  de 
chaleur  qu'il  n'en  reçoit  ;  sa  tem])érature  diminue,  et  le  niveau 
Ihcrmomélrique  s'abaisse  en  elïel. 

Ou  a  utilisé  les  lois  de  réflexion  de  la  chaleur  pour  obtenir 
une  ehaleur  d'une  très  grande  intensité  au  foyer  d'un  miroir 


Fi",  159.  —  Miroir  ardi-n 
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lérîque  concave  exposé  aux  rayons  solaires.  Avec  un  appa- 
de  ce  genre,  qu'on  nomme  alors  un  miroir  ardent  {Rg.  139), 
Luquel  on  donne  une  grande  ouverture  et  un  rayon  de  cour- 
c  considérable,  ou  a  fondu  des  métaux,  vitrifié  de  la  brique, 
la  pierre,  etc.  Nous  reviendrons  avec  plus  de  détails  sur  ce 
»t,  quand  nous  traiterons  des  applications  industrielles  de 
::5haleur  solaire  et  des  appareils  nouvellement  imaginés  en 
de  cette  utilisation. 


DU    POUVOIR    ÉMISSIF    DES    CORPS  ;    POUVOIR    AnSORBA^T,    POUVOIR    RÉFLECTEUR. 

^oiH'  les  rayons  de  chaleur,  comme  pour  les  rayons  de  lu- 
tre,  il  y  a  deux  sortes  de  réflexions  subies  par  un  faisceau 

tombe,  sous  une  incidence  quelconque,  à  la  surface  d'un 
[is  :  la  réflexion  régulière  correspond  à  la  partie  du  faisceau 

est  renvoyée  suivant  les  lois  énoncées  dans  le  précédent 
agraphc;  on  donne  le  nom  de  chaleur  diffuse  à  la  portion 

est  renvoyée  irrégulièrement  dans  tous  les  sens,  et  la  diffu- 
2.  est  la  dénomination  sous  laquelle  on  comprend  le  phéno- 
:ie  de  cette  réflexion  irrégulière.  Quant  à  ce  qui  reste  de  la 
leur  reçue  par  le  corps,  elle  pénètre  à  son  intérieur  ou  est 
^rbée,  s'il  s'agit  d'une  substance  ather7nane;  elle  peut  être 
partie  absorbée,  en  partie  transmise,  si  c'est,  au  contraire, 
^  substance  diatheinnane. 

^'un  corps  à  l'autre,  les  proportions  de  ces  diverses  quan- 
s  de  chaleur  varient  suivant  des  conditions  qui  ne  dépendent 
seulement  de  sa  nature  et  de  l'état  de  sa  surface,  mais 
•si,  comme  nous  allons  le  voir,  de  la  chaleur  elle-même 
il  reçoit  ainsi,  aussi  bien  sous  le  rapport  de  sa  température 
-  de  la  qualité  de  ses  rayons,  expression  que  nous  aurons 
niôl  l'occasion  d'expliquer  et  de  définir.  En  représentant  par 
nité  ou  par  le  nombre  100  (on  pose  l'une  ou  l'autre  de  ces 
nvenlions  à  volonté)  la  quantité  totale  de  chaleur  rayonnante 
çuepar  un  corps,  on  arrive  à  déterminer  expérimentalement 
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chacune  des  parties  dans  lesquelles  le  faisceau  reçu  se  décom- 
pose :  chacun  des  nombres  ainsi  obtenus  représente  un  pou- 
voir propre  au  corps.  On  a  ainsi  :  1**  le  pouvoir  réflecteur  cor- 
respondant à  la  portion  de  chaleur  régulièrement  réfléchie; 
2"  le  pouvoir  diffusif,  pour  la  chaleur  diffusée  ;  tT  le  pouvoir 
absorbant,  pour  celle  qui,  pénétrant  dans  le  corps,  en  élève  la 
température,  et  enfin  4'*  le  pouvoir  diathermane,  comprenant  la 
chaleur  qui  le  traverse  sans  Téchaulfer. 

Dans  la  définition  qu'on  vient  de  donner,  il  s'agit  des  pou- 
voirs absolus  particuliers  à  chaque  substance,  et  il  est  clair 
que,  s'il  était  possible  de  mesurer  chacun  d'eux  avec  une 
rigoureuse  exactitude,  la  somme  des  quatre  nombres  ainsi 
obtenus  dans  les  mômes  conditions  expérimentales  serait  pré- 
cisément égale  à  1  ou  à  100.  Mais  on  peut  aussi  considérer 
chacun  de  ces  pouvoirs  comme  rapporté  à  celui  d'un  corps 
spécialement  choisi,  et  alors  les  nombres  qu'on  obtient  me- 
surent les  pouvoirs  relatifs.  Nous  aurons  soin  de  distinguer 
ces  deux  sortes  de  déterminations. 

Enlîn,  il  y  a  lieu  de  considérer  la  faculté  plus  ou  moins 
grande  que  possèdent  les  corps  de  rayonner  ou  d'émeltre  de  la 
chaleur,  lorsque  leur  température  dépasse  celle  des  corps  qui 
les  environnent  ou  de  Tenceinte  oii  ils  sont  renfermés.  Mais 
pour  comparer,  sous  ce  rajiport,  les  corps  différents,  et  obtenir 
ce  qu'on  nomme  leurs  pouvoirs  émissifs,  il  est  nécessaire  que 
les  expériences  soient  faites  à  une  même  température  et  que 
l'émission  de  la  chaleur  se  fasse  dans  les  mômes  conditions 
d'inclinaison  ;  il  faut  enfin  que  la  nature  ou  la  qualité  de  la 
chaleur  rayonnante  soit  identique.  On  prend  généralement  pour 
unité  le  pouvoir  émissif  du  noir  de  fumée,  le  seul  corps  dont 
le  pouvoir  réflecteur  et  le  pouvoir  diffusif  puissent  être  consi- 
dérés comme  nuls. 

Ces  définitions  posées,  voyons  comment  on  a  procédé  à  la 
détermination  expérimentale  de  ces  divers  pouvoirs.  Commen- 
çons par  le  pouvoir  émissif. 

f.es  premières  recherches  sur  ce  point  sont  dues  à  Rumford 
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•t  Sl  Ijcslie,  et  datent  du  commencement  de  ce  siècle.  Rcmplis- 
arB-t  d*cau  chaude  un  vase  métallique  suspendu  dans  une  en- 
4S%x^tc  de  température  constante,  Rumfurd  constatait,  à  l'aide 
'tami  thermomètre  plongé  dans  le  vase,  le  refroidissement  suhr 
.sitr  le  liquide  en  une  minute  de  temps.  Il  recommençait  l'expé- 
Î€3r»ce  en  changeant  la  surface  du  vase,  mais  en  partant  tou- 
3X1.  ï*s  d'un  même  excès  de  la  température  de  l'eau  sur  la  lem- 
léroiure  ambiante.  C'est  ainsi  qu'il  trouva  que  le  refroidissc- 
nont  était  plus  rapide  quand  la  surface  est  noircie,  plus  lenl  si 
lie  est  métallique,  et  en  général  que  cette  vitesse  variait  selon 
a    nature  ou  l'état  de  la  surface.  Il  en  concluait  que  le  pouvoir 


cnaissifchangeaveccet  état;  mais  les  nombres  trouvés  par  Rum- 

ford   jjg  pouvaient  servir  à  mesurer  le  pouvoir  éraissif,  parce  que 

le  refroidisse  ment  du  vase  n'était  pas  dû  seulement  au  rayonne- 

"*^»it,  mais  aussi  au  contact  des  couches  d'air  qui  l'entouraient. 

*-*eslic,  à   la  môme  époque,   fit  des  expériences  plus  con- 

*^_**î>iues,  à  l'aide  d'une  méthode  qui  ne  mettait  en  jeu  que 

**>fluence  du  rayonnement.  Pour  source  de  chaleur  de  tcmpé- 

'^^'•Ure  constante,  il  prenait  un  vase  métallique  de  forme  cubique 

'^ïiipli  d'eau  maintenue  à  l'état  d'ébullilion.  Les  diverses  faces 


**  cube  étaient  formel 


revêtues  des  diverses  substances 


''*^nt  il  s'agissait  de  comparer  les  pouvoirs  cmissifs  :  lames 
'^^élalliques  d'argent,  de  cuivre,  d'étain  poli,  couches  de  noir 
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de  fumée,  de  blanc  de  céruse,  etc.  A  une  dislance  invariable 
du  cube,  il  plaçait  Tune  des  boules  de  son  thermomèlre  diffé- 
rentiel, Tautre  boule  étant  préservée  du  rayonnement  par  un 
écran,  et  il  faisait  agir  successivement  le  rayonnement  direct 
de  chaque  face  du  cube  sur  la  boule  du  thermomètre.  Il  notai 
alors  les  excès  de  température  marqués  par  l'instrument,  de 
qu'il   était  devenu  slalionnaire,  et,  admettant  que  ces  exc^=r 
sont  proj)ortionnels  aux  intensités  de  la  chaleur  reçue  par  h 
boule,  ou  du  faisceau  rayonné  par  chaque  face  du  cube,  il  e 
concluait  les  pouvoirs  émissifs  relatifs  des  corps  dont  cet» 
face  était  formée. 

Pour  obtenir  des  effets  plus  marqués,  l^eslie  disposait  de 
rière  la  boule  du  thermomètre  différentiel  un  miroir  sphériq 
en  laiton  poli,  dont  Taxe  principal  était  normal  à  la  face 
cube;  la  boule  et  la  face  en  question  avaient  d'ailleurs  le 
centres  à  deux  foyers  conjugués  du  miroir.  Dans  la  figui 
deux  écrans  percés  d'ouvertures  carrées  limitent  le  faisee 
rayonnant,  ce  qui  n'est  pas  d'ailleurs  indispensable;  en  efl 
dans  chaque  expérience,  la  chaleur  rayonnée  directement 
par  réflexion  sur  le  miroir  forme  toujours  un  faisceau  coni 
d'ouverture  constante,  la  même  pour  toutes  les  faces,  puis 
la  dislance  reste  invariable. 

Lcslie  trouva  ainsi  que  c'est  le  noir  de  fumée  qui,  to». 
choses  égales,  a  le  plus  grand  pouvoir  émissif.  Venaient 
suite  Teau,  le  papier  à  écrire,  la  cire  à  cacheter,  le  vek^ 
l'encre  de  Chine,  et  en  dernier  lieu   les  métaux,  fer,  élcm. 
argent,  cuivre,  or. 

Melloni  reprit,  en  se  servant  de  la  pile  thermo-électrique  ^ 
détermination  des  pouvoirs  émissifs  \  mais  c'est  à  MM.  deî 

1.  Voici  les  nombres  trouvés  par  Loslic,  puis  par  Melloni,  pour  diverses  subitancos    = 


> 


^- 


D'après  Leslic. 


Noir  de  fumée 1(X) 


Kaii 

Papier  à  écrire. 
Cire  à  caciielcr. 

VeiT«î 

Rncrc  de  Chine . 

Glace  

Minium  .... 


•      •       • 


100 
98 
93 
90 
88 
85 
80 


riombnKiiie 75 

Plomb  terne 45 

Merrure 20 

Plomb  brillnnl  ....  19 

F<T  poli 15 

Étain,    argciil,    cuivre 

el  or 12 


D'après  llclkM;i. 

Noir  de  fumée 

Diane  de  cérii»c  .  .  . 
Colle  de  poissou  .  .  . 
Encro  de  Chine.  .  .  . 

Gomme  laque 

Métaux 
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Provoslaye  el  Desaiiis  qu'on  doit  les  recherches  les  phis  élen- 
<Jues  sur  celte  question.  Ils  se  proi>osèrent  de  chercher  com- 
xnenl  varie  la  toi  de  l'émission  avec  la  température,  mesurèrent 
Je  pouvoir  cmissif  à  100°  et  à  des  températures  supérieures 

j  usqu'à  400",  et  enfin  étudièrent  l'influence  de  la  surface  émet- 
tante sur  la  nature  de  la  chaleur  émise,  comme  aussi  celle  de 

j£i  direction  de  l'émission  sur  son  intensité.  Nous  allons  résii- 

jUer  brièvement  les  résultais  obtenus  d'après  M.  V.  Desains 

I  f  ji-mômc  *. 


Fig.  141.  ~-  Mesure  des  [rouvoirs  oinissifs  à  l'aide  de  l'3j>j>areil  du.Mcllniii. 

**■  La  détermination  des  pouvoirs  émissifs  à  100"  a  complètc- 
^^■^^  t  changé  les  idées  qu'on  se  faisait  sur  la  grandeur  de  ces 
P****- A-oirs,  au  moins  dans  le  cas  des  métaux.  Elle  a  montré  que, 
^*^*'^  100*,  le  pouvoir  émissif  de  l'argent  en  lames  est  compris 
cnt  »-<,  0,02  et  0,03  ;  que  celui  de  l'or  est  0,04  ;  celui  du  platine 
0,0^ou  0,10,  suivant  les  échantillons;  celui  de  l'argent  déposé 
"**  *>ial  par  les  procédés  ordinaires,  0,05.  On  a  constaté  aussi 
l*-*^  le  pouvoir  émissif  de  l'ocre  rouge  est  égal  à  celui  du  noir 
^    fournée,  et  que  celui  du  soufre  lavé  est  environ  0,75. 

^  -     Rapport  tur  let  progrh  de  la  théorie  de  la  chaleur.   Voici   le  Inhliiau   des  pouïoirs 
'ssjfj  jg  quelques  cor|)s,  d'après  lus  expûriunces  do  MM.  de  la  l'rovosLije  cl  Dusains  ; 


Plitinr  hi 
Or  en  hu 
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«  On  avait  presque  toujours  étudie  rémission  à  des  tein|)éra* 
turcs  voisines  de  ^00^  Dulong  et  Petit  seuls  avaient  cherché  à 
étendre  jusqu'à  300°  la  comparaison  des  pouvoirs  émissifs  du 
verre  et  de  l'argent,  et,  des  expériences  qu'ils  avaient  faites 
entre  ces  limites,  ils  avaient  cru  pouvoir  conclure  que  les 
rapports  des  pouvoirs  émissifs  des  corps  restent  constants  à 
loute  temj)érature.  Les  expériences  de  MxM.  de  la  Provoslaye  el 
P.  Desains  ont  prouvé  que  cette  constance  n'existe  pas.  Pour 
comparer  vers  400°  les  pouvoirs  émissifs  des  deux  corps,  ils 
ont  pris  pour  source  de  chaleur  une  cuve  de  fonte  dont  une 
j)aroi  était  plane  et  bien  rabotée.  Sur  l'une  des  moitiés  de  cette 
face,  ils  placèrent  du  noir  de  fumée,  et  sur  Tautre  de  la  sub- 
stance à  éprouver.  La  cuve  élait  pleine  d'alliage  constamment 
brassé,  et,  en  déplac^^ant  la  pile  parallèlement  à  elle-même,  on 
[)Ouvait  faire  rayonner  vers  elle,  soit  l'un,  soit  l'autre  des  deux 
enduits  dont  on  voulait  comparer  les  pouvoirs  émissifs. 

«  Au  rouge,  on  prenait  pour  corps  rayonnant  une  lame  de 
platine,  couverte,  sur  ses  deux  moitiés,  d'enduits  différents  cl 
|)ortée  à  rincandescence  par  un  courant  électrique  constant. 

«  Kn  oj)érant  ainsi,  on  a  trouvé  qu'au  rouge  le  pouvoir  émis- 
sif  du  borate  de  plomb  n'est  plus  que  les  0,75  de  l'oxyde  de 
cuivre.  Depuis,  on  a  reconnu  qu'à  cette  température  le  pouvoir 
émissif  de  l'oxyde  de  zinc  n'est  plus  que  les  0,60  de  celui  de 
l'ocre.  Or  à  100"  ces  quatre  corj)s  émettent  la  chaleur  dans  des 
proportions  absolument  égales.  Pour  le  platine,  la  variation  se 
fiiit  en  sens  inverse.  Au  rouge  naissant,  son  pouvoir  émissif 
devient  0,14,  tandis  qu'il  est  0,10  à  100°.  » 

Les  deux  mêmes  physiciens  ont  constaté  que  la  chaleur 
émise  par  le  j)latine  au  rouge  naissant  traverse  une  lame 
mince  en  verre  dans  la  proportion  de  0,39  ;  celle  qu'émet  le 
borate  de  plomb  dans  les  mêmes  conditions  ne  traverse  le 
même  écran  que  dans  la  proportion  de  0,22.  D'où  l'on  doit 
conclure  que  la  nature  de  la  surface  rayonnante  influe  sur  la 
qualité  de  la  chaleur  émise.  Ils  ont  enfin  reconnu  que  le  rap- 
port des  pouvoirs  émissifs  change  en  général  avec  la  direction 
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<1u  rayonnement  :  ainsi  le  pouvoir  cmissif  du  verre  esl  0,9  du 
iioir  de  fumée  dans  la  dircclion  normale,  tandis  qu'il  tombe 
â  0,75  sous  l'iiiclinaisou  de  70  degrés. 


g    5,    RÉFLEXION    DE    LA    CHALEDR.    —    POIVOIRS    RÉFLECTEURS    ET    POUVOmS 
DIFFU:«[FS    DES    CORPS. 

Xjû  mesure  des  pouvoirs  réflecteurs  des  corps  a  été  aussi 
|'<_,t>jel  des  expériences  de  Leslie,  qui  détermina,  non  le  pouvoir 
i^gfï  scieur  absolu,  mais  le  rapport  existant  entre  ce  dernier  et 
cçlus.  i  du  laiton  poli  pris  pour  unité.  I!  concentrait  pour  cela,  à 
lYmr»  des  foyers  conjugués  du  réflccleur  spbérique  N  (lig.  142), 
les  x-ayons  de  chaleur  émis  par  un  cube  plein  d'eau  bouillante  M 


Fig.  143.  —  Husurc  des  pouvoirs  réflecteurs  par  la  méthode  de  Le^lic. 

liant  l'une  des  faces  occupe  l'autre  foyer.  Entre  le  premier  foyer 

et  le  réflecteur,  il  disposait  une  plaque  a  formée  du  métal  dont 

^'oulait  étudier  ie  pouvoir.  Le  faisceau  calorifique,  réfléchi 

^^  première  fois  par  la  surface  sphérique  concave,  était  ren- 

y^  une  seconde  fois  par  la  plaque,  en  un  point  situé  entre 

,.   'e~ci  et  le  réflecteur,  sur  l'une  des  boules  du  thermomètre 

^^rentiel.  Leslie  notait  l'élévation  de  température  marquée 
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par  rinstrument,  quand  le  nivcciu  du  liquide  était  deyenu  sta- 
lionnaire.  Puis  il  répétait  Texpérience,  en  changeant  à  chaque 
fois  la  nature  de  la  plaque  réfléchissante.  Les  indications  du 
thermomètre  étant  proportionnelles  aux  quantités  de  chaleur 
reçues  par  la  boule,  et  par  suite  à  celles  qui  avaient  été  réflé- 
chies par  les  diverses  substances,  leur  rapport  était  égal  à 
celui  de  leurs  pouvoirs  réflecteurs.  Voici  les  nombres  trouvés 
par  Leslie  : 


Laiton iOO 

Argent 90 

Étain  en  feuillc> 85 

Etain  plané 80 

Acier 70 


Plomb. 


Etain  anial<>anié. 

Verre 

Verre  huilé.  .  . 
Noir  de  fumée. 


00 

50 

iO 

5 

0 


La  comparaison  de  ces  nombres  avec  ceux  qui  donnent  h 
pouvoirs  émissifs  des  mêmes  corps,  montre  que  Tordre  dai 
lequel  ces  corps  sont  rangés  ici  est  précisément  inverse  de  celi 
qu'ils  afleclenl  dans  le  premier  tableau  :  les  pouvoirs  émissi 
sont  donc  en  raison  inverse  des  pouvoirs  réflecteurs.  Nous  ve 
rons  plus  loin  que  cette  loi  est  la  conséquence  naturelle 
l'égalité  du  pouvoir  émissif  et  du  pouvoir  absorbant,  du  moii 
dans  les  corps  alhermanes. 

Là  pile  Ihermo-électrique  de  Melloni  permet  de  mesurer  1 ^s 

pouvoirs  réflecteurs  absolus.  Voici  la  disposition  qu*ont  adopté^^  < 
dans  ce  but,  MM.  de  la  Provostaye  et  Desains. 

Sur  une  règle  horizontale  en  cuivre,  solide,  bien  dressée  ^' 
portant  une  division  qui  permet  de  mesurer  les  distances,  s(^ 
montées  sur  des  supports  à  coulisse  les  diverses  pièces  qu'ei 
ployait  Melloni  pour  ses  recherches  sur  la  chaleur  rayonnani 
En  A  est  le  pied  portant  la  source  de  chaleur,  qui  est  ici  u 
lampe  de  Locatelli',  puis  deux  écrans  B  et  C,  l'un  plein,  Faul 
percé  d'une  ouverture  qui  donnera  passage  au  faisceau  de  cl 


leur.  Le  support  D  porte  un  cercle  divisé  en  degrés,  sur  leqi:*^ 


1.  Ccsl  une  lampe  formée  d'un  réservoir  où  Thuile  est  maintenue  h  un  niveau  consi^ 
le  bec  rectangulaire  a  une  mèche  de  même  forme  ;  la  constance  de  sa  flamme  et  1*9 
d'une  cheminée  en  verre  Tout  fait  choisir  de  préférence  pour  source  de  chaleur  lumine-' 
Elle  est  armée  d'un  réflecteur  parabolique. 
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oji  fixe  perpendiculairement  la  plaque  réfléchissante,  dont  le 
Mt}a.n  passe  par  le  centre  du  cercle.  Ix;  pied  du  support  porte 
(xrHC  alidade  HEl',  mobile  autour  de  la  verticale  du  centre  du 
c^x'de  gradué;  c'est  sur  celle  alidade  qu'on  fixe  la  pile,  donl 
r«?j^  faces  sont  protégées  par  un  écran  E  contre  le  rayonnement 
lia-ect. 

Iffour  mesurer  le  pouvoir  réflecleur  d'une  substance  donnée, 
k:b.  commence  par  placer  l'alidade  cl  la  pile  dans  le  prolonge- 
-M.^^  ni  de  ta  règle.  On  fait  agir  direclemenl  le  faisceau  de  chaleur 
um.  »-"  la  pile  et  l'on  note  la  déviation  de  l'aiguille  du  galvano- 
-i^^trc.  Cette  déviation  servira  à  mesurer  l'intensité  lolale  du 


^^ 


■aisceau  calorifique  direct,  à  une  distance  égale  à  la  somme 
l'es  distances  des  deux  règles.  On  place  alors  la  lame,  ou  le  mi- 
■^ïi'  de  la  substance  dont  on  veut  mesurer  le  pouvoir  réflecteur, 
^^r  le  support  D;  on  la  dispose  de  façon  qu'elle  fasse  un  angle 
"<^*iné  avec  le  rayon  incident.  Cela  fait,  on  tourne  l'alidade  mo- 
Dile  jusqu'à  ce  que  sa  direction  fasse,  avec  celle  de  la  règle 
"■'^c,  le  même  angle  que  cellc-ei  avec  la  plaque.  On  abaisse 
'  ^«ïran  B  :  le  faisceau  de  chaleur  tombe  sur  le  miroir,  s'y  ré- 
"^cliit  et  vient,  après  cette  réflexion,  frapper  la  face  de  la 
l**ïe,  produisant  une  déviation  qui,  comparée  à  la  première, 
***isure  la  fraction  de  chaleur  réfléchie. 

E^n  faisant  varier  l'incidence,  puis  la  nature  de  la  source  de 
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chaleur,  MM.  de  la  Provoslayc  et  Desains  ont  pu  recoimattre 
rinduencc  qui  résulte  de  ces  variations  pour  la  quantité  de 
chaleur  réfléchie  par  une  même  substance.  Voici  quelques-uns 
(les  résultats  obtenus  par  ces  savants  physiciens  : 

Sur  100  rayons  émanés  d'une  lampe  de  Ijocalelli,  et  tom- 
bant, sous  l'incidence  de  50\  sur  des  miroirs  formés  de  lames 
polies  des  métaux  usuels,  la  proportion  des  rayons  réfléchis  a 
été  la  suivante  : 


M('(qui. 


A  rident 
Or.   . 


Pouvoirs 
n^flcclcurs 
nbsohis. 

.     97 
.     06 


Ciiivro 95 

Laiton 97) 

Mêlai  (1rs  miroirs 80 


rou\-oirs 

réflocteun 

absoluii. 


Nf'laiix. 

Klain 85 

Acier 83 

Zinc Si 

Platine  poli 80 

Fer 77 


L'influence  de  la  source  est  mise  en  évidence  dans  le  tableau 
suivant  : 

Siilislniico»  dos  miroirs 


Argent. 


Or 

Mêlai  (les  miroirs. 

Aci(T 

IMatine 

Laiton 


Lnmpo 
l(M'aU*lli. 

Clinlciir  !M)lairc 
nalurcllo. 

I.am|ie 
à  l'aliMol  mIô. 

97 

92 

)» 

»C 

87 

n 

X» 

64 

.\ 

87. 

60 

88 

XO 

60 

80 

'.):> 

» 

95 

On  voit  (pie,  pour  une  même  substance,  le  pouvoir  réflecteur 
diminue  cpiand  la  température  de  la  source  de  chaleur  s*élève, 
ou  quand  diminue,  dans  la  source,  le  nombre  des  rayons  calo- 
riliques  qui  abondent  dans  rémission  des  corps  à  basse  temi^é- 
rature.  D'une  manière  ])lus  générale,  l'intensité  de  la  réflexion 
diminue  à  mesure  qu'augmente  le  degré  de  réfrangibilité.  C*est 
ce  que  les  savants  expérimentateurs  ont  reconnu  en  employant 
les  rayons  solaires  simplifiés  par  leur  dispersion  à  travers  des 
prismes  de  verre.  Étendant  les  mêmes  mesures  aux  i*ayons 
obscurs  moins  réfrangibles  que  le  rouge,  ils  ont  vu  que,  sur 
tous  les  métaux  essayés,  ces  rayons  obscurs  se  réfléchissent  en 
proportion  plus  considérable  que  la  chaleur  lumineuse.  Le  pou- 
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voir  réflecteur  de  l'acier,  qui  est  60  seulement  pour  la  chaleur 
j^oiaire  naturelle,  atteint  75  pour  100  quand  ce  métal  réflé- 
chit la  chaleur  qui  provient  d'une  bande  du  spectre  obscur, 
j^jonélrique  du  bleu  par  rapport  au  rouge  extrême.  Celte  in- 
Iti^nce  de  la  nature  des  rayons  sur  l'intensité  de  la  réflexion 
s  ft.  plus  marquée  encore  pour  le  verre  et  les  substances  ana- 
►^5"  lies.  Le  verre  ne  réfléchit  que  4  pour  100  des  rayons  solaires 
>^_:ms  l'incidence  normale;  la  proportion  atteint  10  pour  la 
leur  émanée  de  lames  noircies  portées  à  la  température 
500\ 

/influence  de  l'inclinaison  sur  l'intensité  de  la  réflexion  de 
îhaleur  n'est  pas  moins  bien  établie.  Citons,  d'après  M.  De- 
iBiis,  les  nombres  suivants,  relatifs  au  pouvoir  réflecteur  du 
.^xe,  pour  la  chaleur  émanée  de  sources  à  150^  et  200"^  : 

Incidences 50'^       4.V       70^       75« 

Pouvoir  rëflec leur iO        11        25        52 

ans  toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  passer  en 
^"ue,  il  ne  s'agit  que  de  la  réflexion  régulière,  de  celle  qui 
fffectue  à  la  surface  des  corps  polis  en  suivant  la  loi  de 
alité  des  angles  d'incidence  et  de  réflexion.  Mais  les  surfaces 
les  et  dépolies  ne  possèdent  pas  de  pouvoir  réflecteur  régu- 
appréciable.  Les  unes,  comme  le  noir  de  fumée*,  absorbent 
eu  près  toute  la  chaleur  qui  leur  est  envoyée  ;  d'autres  n'en 
l>^orbenl  qu'une  partie  et  diffusent  le  reste,  c'est-à-dire  dissé- 
"^iinent  les  rayons  de  chaleur  non  absorbés  tout  autour  du 
^^>iiit  d'incidence.  La  quantité  de  chaleur  diffusée  varie  suivant 
^  ïiature  de  la  chaleur  rayonnante  émise;  ce  fait  a  été  constaté 
^^i:"  J.  Herschel,  puis  par  Melloni.  Plus  tard,  Knoblauch  a 
'tvi.<lié  la  diffusion  d'un  faisceau  calorifique  complexe.  «  MM.  de 

*  -    Les  premières  observations  sur  l'inégalité  du  pouvoir  réflecteur  selon  l'état  des  sur- 
sont dues  à  Scheele.  «  Ayant  exposé  un  miroir  concave  métallique  et  poli  en  face  de 
rcrture  d'un  {toéle  dans  lequel  le  bois  brûlait  avec  activité,  cet  illustre  chimiste  observa 
ce  miroir  réfléchissait  toute  la  chaleur  qui  arrivait  sur  sa  surface,  puisqu'il  n'y  avait  pas 
^^^Ijauffemenl  sensible.  Si  l'on  enduisait  la  surface  de  noir  de  fumée,  le  miroir  s'échaufTait 
^    tH>int  qu'un  ne  pouvait  plus  tenir  impunément  la  main  sur  la  partie  convexe.  »  (Des- 
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la  Provostaye  el  Dcsains  éludicrenl  la  question  à  un  autre  point 
de  vue.  Ils  ont  cherché  à  définir  les  lois  de  la  distribution  de 
la  chaleur  diffusée  el  à  mesurer  l'intensité  totale  de  la  diffusion  • 
Parmi  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus,  nous  citerons  les  suL— 
vants  : 

«  V  Lorsque  la  chaleur  rencontre  sous  une  direction  no  ~~-x- 
maie  des  corps  tout  à  fait  mats,  tels  que  la  céruse,  le  chroma^^^\e 
de  plomb,  elle  est  diffusée  suivant  une  loi  qu'on  peut  énoncrrr::er 
comme  il  suit  : 

«  Si,  sur  une  sphère  ayant  son  centre  au  milieu  de  la  lac jfj^ 

lumineuse  formée  par  les  rayons  incidents,  on  découpe  ^tmles 
éléments  égaux,  chacun  de  ces  éléments  reçoit  des  quantités^  de 
chaleur  diffusée  respectivement  proportionnelles  aux  cosi^Kius 
de  l'angle  que  forme  avec  la  normale  Taxe  du  faisceau  qu  m  V 
recouvre.  » 

«  Une  sommation  donne  alors  la  quantité  totale  renvoyée      ^^a^ 
diffusion,  el,  par  suite,  la  quantité  absorbée.  En  opérant  a^^  ^^cc 
la  chaleur  solaire  naturelle,  on  trouve  que,  sur  la  céruse,    ^£-  l  y 
a  82  rayons  diffusés  sur  100,  et,  par  suite,  18  rayons  ab=       ^or- 
bés  ;  sur  le  chromate,  66  ravons  diffusés  et  34  absorbés. 

((  2**  Jusqu'à  de  très  fortes  inclinaisons,  on  trouve  le  m  -^E3Ai- 
mum  de  diffusion  dans  la  direction  de  la  normale,  et  non  c3i>  ms 
celle  que  l'on  appelle  ordinairement  la  direction  de  la  réflei^i^  /o/i 
régulière. 

«  S""  Pour  le  platine  platiné  et  l'argent  en  poudre,  les  loi  s  Je 
la  diffusion  sont  tout  autres  que  pour  la  céruse*.  » 


g  6.    POUVOIR    ABSORBANT   DES    CORPS.    ÉGALITÉ    DU    POUVOIR   ABSORB.^ta-^T 

KT   DU    POUVOIR   ÉMISSIF. 

Pour  déterminer  le  pouvoir  absorbant,  Melloni  employai  l  son 
appareil,  qu'il  disposait  de  la  manière  suivante  (fîg.  144]3S*  ^^^ 
devant  de  la  pile  thermo-électrique  el  à  une  courte  distan      -C^»" 

1.  n apport  sur  les  progrès  de  la  théorie  de  la  chaleur,  par  P.  Dcsains. 
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pla^-ait  un  disque  de  cuivre  très  mince,  donl  la  surface  était  re- 
couverte de  la  substance  à  étudier,  la  face  postérieure  étant 
elle-même  recouverte  de  noir  de  fumée.  Le  faisceau  calori- 
fique rayonnant  tombait  sur  le  disque  et  la  chaleur  absorbée 
s'échappait  de  l'autre  côté  en  rayonnant  vers  la  pile,  dont  les 
indications  montraient  tes  pouvoirs  absorbants  relatifs  des 
substances  soumises  à  l'expérience. 

Leslie  avait  fait  des  expériences  dans  le  même  but,  en  se 
servanldu  réflecteur  de  l'appareil  représenté  dans  la  figure  142. 
Le  cube  d'eau  bouillante  étant  placé  à  une  certaine  distance 
ftu  réllecleur,  il   mettait  au  foyer  conjugué  l'une  des  boules 


pouvoir  absorbant  a  l'a\dv  de  Tiipiiaml 


*3.e   son  thermomètre  différentiel,  qu'il  recouvrait  successive- 

*>3ent  des  substances  dont  il  s'agissait  de  trouver  les  pouvoirs 

'^tsorbanls  relatifs  :noirdc  fumée,  blanc  de  céruse,  feuilles  d'or, 

^i'argent,  de  cuivre,  etc.  Leslie  supposait  que  les  excès  de  tcmpé- 

*^alurc  marqués  par  son  thermomètre  dans  les  diverses  espé- 

**ieDces  étaient  proportionnels  aux   pouvoirs  absorbants.   Or 

Miette  hypothèse,  déduite  de  la  loi  de  Newton  sur  le  refroidisse- 

Inent,  n'est  pas  applicable  dans  ce  cas,  parce  que  la  loi  en 

cjuestion  suppose  que  le  corps  qui  s'échauffe  ou  se  refroidit 

c;onscr\e  la  même  surface  ou  ne  change  pas  de  nature,  tandis 

cjue  l'enveloppe  de  la  boule  du  thermomètre  différentiel  variait 

au  contraire  d'un  cas  à  l'autre  dans  les  expériences  de  Leslie. 

Quand  il  s'agit  de  substances  alhermanes  bien  polies,  à  peu 
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près  complètement  dépourvues  de  pouvoir  diffusif,  on  peut 
admettre  que  toute  la  chaleur  qu'ils  reçoivent  par  voie  de 
rayonnement  est,  ou  bien   réfléchie  régulièrement,   ou  bien 
absorbée.  Dès  lors,  si  l'on  connaît  les  pouvoirs  réflecteurs  ab- 
solus  de  ces  substances,  en  les  retranchant  de  l'unité  ou 
de  100,  la  difi'érence  sera  la  mesure  de  leur  pouvoir  absorbant. 
S'il  s'agit  au  contraire  de  corps  mats,  et  que  la  températur 
de  la  source  soit  très  élevée,  toute  la   chaleur  reçue  ser 
diflusée  ou  absorbée.  Si  l'on  a  calculé,  comme  on  l'a  vu  pluia 
haut,  le  pouvoir  dilfusif,  on  le  retranchera  pareillement  d^ 
l'unité  ou  de  100,  et  la  difierence  sera  la  mesure  du  pouvoi 
absorbant  du  corps.  C'est  en  opérant  ainsi  que  MM.  de  la  Pr 
vostaye  et  Desains  ont  trouvé  les  pouvoirs  absorbants  de  dr 
verses  substances  pour  la  chaleur  émanée  de  sources  difieren 
sous  une  incidence  voisine  de  la  normale.  Voici  quelques  no 
bres  tirés  de  leurs  expériences  : 

Pouvoirs  absorbants. 

(Chaleur  Lampe  Lampe 

Vorre  et  mélaux  polis.  solaire.  LocatcUi.  raudératcur. 

Vorrc 96,5  »  95,5 

Acier 42  17,5  54 

Mêlai  (les  miroirs 54  14,5  50 

Platine 59  17  50 

Or 15  4,5  » 

Argent  plaqué 8  2,5  5,5 

Corps  rnati!. 

Céruse 18  »  n 

Cliromate  de  plomb.  ...         54  ••  « 

Poudre  d'argent 24  »  « 

Les  mômes  savants  ont  donné  une  méthode  directe  po 
déterminer  le  pouvoir  absorbant  d'un  corps  quelconque, 
tout  au  moins  le  rapport  des  pouvoirs  absorbants  de  deu 
substances.  Prenant  un  thermomètre  très  sensible,  ils  reco 
vraient  la  boule  des   substances  à  étudier,  Texposaient  da 
chaque  cas  et  de  la  même  manière  au  rayonnement  d'une  sour 
constante,  notaient  les  excès  stationnaires  de  température    ^^* 
prenaient  le  rapport,  non  de  ces  excès,  mais  des  vitesses  c3^ 


^ 

i 
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froidissemenl  qui  leur  correspondent.  En  opérant  ainsi,  ils 
it  trouvé  19  pour  la  céruse.  C'est,  comme  on  voit,  sensible- 
lent  le  résultat  obtenu  en  prenant  le  complément  du  pouvoir 
fifiisif  du  même  corps. 

Les  pouvoirs  absorbants  des  corps  et  leurs  pouvoirs  émissifs 
•ient  dans  le  même  sens  et  dans  la  même  proportion.  Cela 
ulte  à  la  fois  de  l'expérience  et  de  la  théorie  des  échanges  de 
ijpérature  connue  sous  la  dénomination  (Téquilibi'e  mobile 
Mempéi'ature  y  et  que  nous  allons  essayer  de  résumer  en 
Iques  lignes. 

^iiand  un  nombre  quelconque  de  corps,  ayant  la  même  tem- 
siture,  sont  enfermés  dans  une  enceinte  dont  les  parois  ont 
fsi  une  température  uniforme  égale  à  la  première,  on  admet 
celle  température  commune  reste  constante,  que  la  quan- 
de  chaleur  ne  varie  point  ou  qu'il  y  a  équilibre  de  tempé- 
■.re  entre  les  corps  et  l'enceinte.  On  peut  expliquer  cet  état 
juilibre  de  deux  manières  différentes.  La  première  consiste 
m.pposer  qu'il  n'y  a  pas  de  rayonnement  réciproque  des  corps 
l^s  parois  de  l'enceinte  entre  eux,  qu'il  n'y  a  aucun  échange 
cîhaleur,  et  que  l'équilibre  est  la  conséquence  de  cette 
^nce  de  tout  rayonnement  et  de  toute  absorption.  Mais  on 
•-  aussi  admettre  que  l'enceinte  et  les  corps  ne  cessent  de 
:>nner  les  uns  vers  les  autres,  échangeant  entre  eux  des 
:>ns  ou  faisceaux  de  chaleur  d'égale  intensité,  chaque  corps 
-  ttant  précisément  autant  de  chaleur  qu'il  en  reçoit.  Cette 
>nde  explication,  généralement  admise,  a  été  coiujue  et  dé- 
^ppée  par  un  physicien  genevois,  P.  Prévost;  elle  suppose 
il  y  a  égalité  entre  le  pouvoir  émissif  et  le  pouvoir  absor- 
t  d'un  même  corps.  Quand  les  corps  en  présence  et  les 
ois  de  l'enceinte  ont  des  températures  inégales,  les  plus 
\ids  rayonnent  plus  de  chaleur  qu'ils  n'en  reçoivent  et  se 
^oidissent;  les  autres,  au  contraire,  s'échauffent  en  absor- 
it  plus  de  chaleur  qu'ils  n'en  émettent.  Il  résulte  de  cet 
lange  une  égalisation  progressive  des  températures  et,  en 
initive,  quand  l'équilibre  est  établi,  une  température  uni- 


356  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

forme,  qui  se  maintient,  comme  nous  venons  de  le  dire,  par  uiil  _ 
échange  continu  de  chaleur. 

On  peut  encore  présenter  d'une  autre  façon  la  nécessité  d€^^ 
Fégalilé  des  pouvoirs  absorbant  et  émissif  d'un  même  corps. 
Quand  un  faisceau  de  chaleur  rayonnante  tombe  en  un  point  imm^  e 
la  surface,  une  fraction  est  réfléchie  régulièrement,  une  aulr^  — e 
fraction  est  diffusée,  et  le  reste  est  absorbé.  Si,  en  même  temps^^^ 
un  faisceau  tend  à  sortir  de  la  surface  au  même  point,  m 
fraction  est  réfléchie  et  une  autre  diflusée  intérieurement, 
c'est  la  différence  qui  est  réellement  émise.  Si  i  et  i'  sont  1( 
intensités  des  deux  faisceaux,  r,  r',  d  et  d' les  pouvoirs  réflei 
teurs  et  diffusifs  du  corps  considéré,  on  aura  q=i  (1  — r- 
pour  la  quantité  de  chaleur  absorbée,  et  q'  =i'  (1 — r' — a 
pour  la  quantité  émise.   En  rapportant  à  l'unité  les   divei 
pouvoirs  de  ces  deux  expressions,  il  est  clair  que  le  rapport 
pouvoir  absorbant  au  pouvoir  émissif  sera  celui  des  quantiU 
i  — r — d  et  1  — r' — rf*.  Or  il  est  aisé  de  comprendre  que  li 
causes  qui  font  varier  les  pouvoirs  réflecteur  et  diffusif  ext 

rieurs  font  varier  de  la  môme  manière  les  mêmes   pouvoi     fs 

mtérieurs.  Il  y  a  donc  proportionnalité  entre  le  pouvoir  émL  s- 
sif  et  le  pouvoir  absorbant  d'un  même  corps,  et  égalité  enU  :^^k 
eux  si  on  les  rapporte  à  la  môme  unité,  au  pouvoir  émissif  ^ 

au  pouvoir  absorbant  du  noir  de  fumée  par  exemple.  L*ex[^ 
rience  confirme  l'exactitude  de  ce  raisonnement,  qui  d'ailleim 
suppose  que  les  deux  faisceaux  calorifiques  sont  de  même  chi    -3' 
ture.  MM.  de  la  Provostaye  et  Desains  ont  trouvé,  par  exempl 
que  le  pouvoir  réflecteur  du  verre,  pour  la  chaleur  venue 
lames  noircies  à  150^  ou  200%  a  pour  valeurs  :  10,  11,  25, 
sous  les  incidences  de  30",  45\  70\  75®;  et  comme  le  veir^^^^ 
n'a  pas  de  pouvoir  diffusif  appréciable,  il  en  résulte  que  I^^^ 
pouvoirs  absorbants  de  ce  corps,  pour  la  chaleur  émanée  c5^ 
semblables  sources,  sont  respectivement  égaux  à. 90,  89,  7 
68.  Or  ce  sont  précisément  là  les  valeurs  trouvées  pour 

1.  S'il  s*agil  de  corps  polis  sans  pouvoir  diffusif,  d  cl  </' sont  nuls;  c'est  r  et  Kq»»*  ^ 
sont,  dans  le  cas  de  corps  mats  n'ayant  pas  de  pouvoir  réflecteur  régulier  appréciable. 
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ivoirs  émissifs  du  verre  sous  les  mêmes  inclinaisons.  Em- 
intons  encore  aux  mêmes  physiciens  un  autre  exemple.  Les 
lYoirs  émissifs,  vers  100%  des  métaux  polis,  argent,  or, 
line,  sont  2,5,  3,5  et  10,5.  Leurs  pouvoirs  réflecteurs  pour 
chaleur  émanée  de  sources  noircies  à  basses  températures 
it  égaux  à  98,  5)6  et  90,  c'est-à-dire  sont  complémentaires 

pouvoirs  émissifs.  Ceux-ci  sont  donc  bien  égaux  aux  pou- 
ps  absorbants  des  mêmes  corps. 
)n  doit  à  Rilchie  une  expérience  qui  permet  de  vérifier  Tcga- 

des  deux  pouvoirs  dans  le  cas  de 
chaleur  obscure.  Il  substituait  aux 
!X  boules  du  thermomètre  difleren- 

de  Leslie  deux  réservoirs  cvliii- 
[ues  B,  C,  entre  lesquels  il  plaçait 

cylindre  A  rempli  d'eau  chaude 
.  145).  Les  faces  en  regard  des 
ndres  étaient  couvertes,  l'une  d'une 
lie  de  métal  brillant,  l'autre  de  noir 
\imée.  Le  cvlindre  A,  mobile  sur 

coulisse,  pouvait  être  à  volonté 
r^oché  ou  éloigné  de  B  et  de  C.  Or 
::iériençe  montrait  que,  s'il  était 
^  à  égale  distance  des  deux  autres, 
colonnes  liquides  du  thermomètre  restaient  au  même  niveau 
:i  équilibre.  Les  deux  cylindres  B  et  C  absorbaient  donc  la 
le  quantité  de  chaleur.  En  appelant  e,  ë  les  pouvoirs  émis- 

des  faces  du  cylindre  A,  a  et  a  les  pouvoirs  absorbants 
faces  de  B  et  de  C  tournées  vers  la  source,  il  est  évident 
les  chaleurs  absorbées  sont  proportionnelles  aux  produits 
ît  eci .  Comme  on  a  ea-=eo!  d'après  l'expérience,  si  l'on 
id  pour  unités  des  pouvoirs  absorbant  et  émissif  a'  et  ^',  qui 

ceux  du  noir  de  fumée,  il  en  résultera  a=^. 
our  terminer  ce  paragraphe,  disons  quelques  mots  de  l'in- 
ice  des  couleurs  des  corps  sur  leur  pouvoir  absorbant,  et 
quelques  expériences  récentes  qui  s'y  rattachent. 


Fig.  145.  —  Expérience  de  Aitchic 
démontrant  Tégalité  du  pouvoir 
éniissifetdu  pouvoir  absorbant. 
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L'influence  de  la  couleur  sur  Tabsorplion  des  radiations  ca- 
lorifiques avait  été  mise  en  évidence  par  des  expériences  d 
Franklin.  Cet  illustre  physicien,  posant  sur  la  neige  des  mor 
ceaux  d'élofles  de  diverses  couleurs,  les  laissa  un  certain  lemp 
exposés  à  la  chaleur  solaire.  Ces  fragments,  en  absorbant,  le 
rayons  de  chaleur,  s'échauffèrent,  fondirent  la  neige  au-desso 
d'eux,  et  s'enfoncèrent  ainsi  à  des  profondeurs  diverses,  d'à 
tant  plus  grandes  que  leur  couleur  était  plus  foncée.  On  av 

cru  pouvoir  conclure  de  ce  résultat  que  les  corps  de  couleu> 

claires  sont  les  plus  mauvais  absorbants,  et  les  corps  de  co 
leurs  noires  ou  foncées  les  meilleurs  absorbants,  et  cela  ju 
fiait  une  fois  de  plus  l'identité  supposée  des  rayons  de  lumi^^  j^ 
et  des  rayons  de  chaleur.  Mais  Tyndall  a  fait  voir  récemm^^-^  jjj 
que  celte  conclusion  n'est  pas  entièrement  rigoureuse.  Il  fEL^i^ziii, 
suivant  ce  physicien,  tenir  compte  de  la  nature  de  la  source  We 
chaleur,  les  rayons  de  chaleur  obscure  ne  se  comportant  pas  ^c 
la  même  façon  que  les  rayons  de  chaleur  lumineuse.  Il  f».  ul 
aussi  mettre  en  ligne  de  compte  le  pouvoir  dialhermane  cM.es 
substances.  C'est  ainsi  qu'ayant  saupoudré  deux  cartes,  l'ix  Me 
de  poudre  blanche  d'alun,  l'autre  de  poudre  noire  d'iode,  et  ï  <s 
ayant  exposées  au  feu  l'une  et  l'autre,  il  trouva  que  la  caJt"le 
iodée  s'échauffait  à  peine,  tandis  que  la  carte  alunée  ét-sil 
devenue  extrêmement  chaude  :  il  explique  celte  différence  f>  ^i' 
la  propriété  diathermique  que  l'iode  possède  à  un  haut  degr^; 
la  chaleur  rayonnante  pénètre  dans  la  poudre  et  se  réfléchit  s  «i»* 
les  surfaces  limites  des  molécules,  sans  être  absorbée  par  ell^^^- 
C'est  ainsi  encore  qu'un  fragment  de  phosphore  amorph.  -^^ 
presque  noir,  placé  au  foyer  de  la  lumière  électrique,  ne  p"^' 
s'enflammer,  tandis  que  le  même  foyer  portait  presque  inslaEr3-  Mk 
tanément  le  platine  à  la  chaleur  blanche.  Tyndall  attribuée^'  ■>/ 
effet  curieux  à  la  dialhermanéité  du  phosphore.  #4, 

Celle  dernière  propriété,  que  possèdent  certaines  substance^»      M^^ 
d'être  traversées  par  les  rayons  de  chaleur  sans  les  absorber.      Ê^js 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  sans  que  leur  température  en  soi/      hi^^ 
élevée,  nous  amène  à  la  question  de  la  propagation  de  la  cha-      f;  ^^^ 


■^ 
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leur  rayonnante  à  travers  les  corps  et  à  la  mesure  de  ce  que 
Xelloiii  a  nommé  le  pouvoir  dùithermanc. 


g     7.    DËTEnMIIfATION   DU    POUVOIR   DIATBERHANE   DES   CORPS.    —    ItËPnACTIUn 
DE    LA    CHALEUR. 

Celle  propriété  est  la  plus  prononcée  possible  dans  le  sel 
gemme.  Sur  1000  rayons  qui  arrivent  à  la  surface  d'une  lame 
<le  cïeiie  substance,  923  sont  tiansmis;  les  77  rayons  qui  ne 
passent  point  sont  rcflécbis  sur  les  deux  faces  de  la  lame  ;  par 
wnscquent,  aucun  d'eux  n'est  absorbé.  Ce  résultat  remar- 
*|ual>le,  découvert  par  Melloni,  resle  le  même  quelle  que  soil 
la  nature  des  rayons  de  chaleur,  qu'il  s'agisse  de  chaleur  lu-  . 
"ïineuse  ou  de  chaleur  obscure. 


^ig.  1-46.  —  Appi'eil  c]u  Hrllorii  |i 


li'alun,  le  verre  ne  sonl  diathcrmancs  que  pour  les  radia- 

*'~*'»is  de  chaleur  lumineuse  ;  ils  arrêtent  les  rayons  de  chaleur 

**^cure  :  il  en  est  de  même  du  spalh  d'Islande,  du  cristal  de 

***Olie,  de  la  glace.  L'épaisseur  des  lames  a  une  influence  sur 

^Ibsorplion,  comme  sur  la  transmission  des  rayons  de  chaleur; 

"'^^is  cette  influence  ne  croît  pas   proportionnellement  avec 

'  éjiaisseur.  Ainsi  sur  100  rayons  qui  arrivent  sur  deux  lames 

^'aihermancs,  dont  l'une  a  une  épaisseur  double  de  l'autre, 

"^  rayons  passent  dans  la  plus  mince,  58  dans  l'autre  :  une 
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lame  dont  l'épaisseur  est  quadruple  de  la  première,  laisse 

passer  55  rayons. 

La  comparaison  des  pouvoirs  diathermanes  des  corps  se  fait 
à  l'aide  de  l'appareil  de  Mclloni,  disposé  comme  le  montre  la 
(igurc  140.  On  voit  en  D,  sur  un  support,  la  plaque  de  la  sub- 
stance dont  il  s'agit  de  mesurer  le  pouvoir  diathermanc.  La 
pile  thermo-électrique  est  disposée  en  E,  dans  la  direction  du 
faisceau  de  chaleur  qui  traverse  l'ouverture  pratiquée  dans 
l'écran  C.  On  commence  par  mesurer  la  déviation  de  l'aiguille 
(lu  galvanomètre,  produite  par  le  faisceau  direct,  sans  inter- 
position de  la  plaque.  Puis,  celte  dernière  étant  placée  sur  soiu. 


«.— Cultcd'cau        fig.  UO.  —  traque  di-  cuit. 
inuillaiili:.  noircjo  rhauflëc  i  MO". 

supi)orl,  on  note  la  déviation  produite  par  le  même  faiscea 
traversant  la  plaque.  Le  rapport  de  ces  deux  déviations  don" 
le  pouvoir  diathermanc  de    la  suhslance.   Pour  étudier  l'ii 
iluencc  de  la  nature  de  la  source,  il  suffit  de  substituer  à 
lampe  de  l/ocalelli  d'autres  sources  de  chaleur,  par  cxcmg 
un  cube  d'eau  bouillante,  une  plaque  de  cuivre  noircie, 
hélice  de  platine  incandescente  :  ces  diverses  sources  cali 
liques  sont  représentées  dans  les  figures  147, 148  et  149.  Dj 
les  expériences  qu'il  fil  à  ce  sujet,  Melloniavait  soin,  pour  rem 
les  résultats  comparables,  de  placer  ces  diverses  sources  à 
distances  de  la  pile  telles,  que  le  faisceau  direct  produisit 
l'aiguille  du  galvanomètre  tes  mêmes  déviations. 
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Voici  quelques  nombres,  qui  prouvent  Tinfluence  de  la  na- 
ture de  la  source  de  chaleur  sur  la  transmission  ou  sur  le 
pouvoir  diathermane  de  diverses  substances  : 

Lampe        Cube  d'eau         Cuivre  Platine 

<le  Locatcllt        à  100'  à  400°        incandescent 

Rayonnement  direct.  .•  .  iOO  iOO  JOO  100 

Sef  gemme  incolore.  .   .   .  92  92  92  92 

Spath  d'Islande 59  28  (J  0 

Verre  à  glace 59  24  6  0 

Cristal  de  roche  incolore.  .  58  28  6  0 

Cristal  de  roche  enfume.  .  57  28  6  0 

Alun 9  2  0  0 

Glace  très  pure 6  0  0  0 

Sulfate  de  chaux ii  5  0  0 

On  a  conclu  de  ces  expériences  que,  comme  il  y  a  divers 
rayons  de  lumière,  il  y  a  divers  rayons  de  chaleur,  que  les  corps 
sibsorbent  et  transmettent  en  diverses  proportions,  à  peu  près 
<le  la  même  façon  que  les  corps  transparents  absorbent  de  pré- 
férence, ou  laissent  passer,  telles  ou  telles  couleurs.  C'est  pour 
exprimer  cette  propriété  que  Melloni  a  employé  le  mot  de 
thermochroïsme,  formé  de  deux  mots  dont  le  premier  signifie 
€*halenr  et  le  second  coloration.  Avant  de  donner,  sur  celte 
|)artie  importante  de  la  théorie  de  la  chaleur  rayonnante,  un 
résumé  des  principaux  phénomènes  qui  la  constituent,  entrons 
dans  quelques  détails  sur  une  propriété  qui  est  commune  aussi 
à  la  lumière  et  à  la  chaleur  :  nous  voulons  parler  de  la  déviation 
que  subissent  les  rayons  calorifiques  en  changeant  de  milieu. 

Les  rayons  de  chaleur  qui  pénètrent  dans  un  milieu  diather- 
mane, y  subissent  en  effet  le  changement  de  direction  que  nous 
avons  étudié,  en  traitant  de  la  lumière,  sous  le  nom  de  réfrac- 
tion. Si  le  faisceau  calorifique  tombe  perpendiculairement  à  la 
surface  du  milieu,  la  déviation  est  nulle.  Mais,  pour  toute  autre 
incidence,  le  faisceau  est  dévié  :  il  se  rapproche  de  la  normale 
au  point  d'incidence,  en  passant  d'un  milieu  dans  un  autre 
milieu  d'une  plus  grande  densité  En  un  mot,  les  lois  de  la  ré- 
fraction de  la  chaleur  s'énoncent  comme  celles  de  la  réfraction 
Ue  la  lumière.  C'est  un  fait  qu'on  démontre  expérimentalement 

lY.  46 
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on  se  ïicrvant  de  lealilles  sphcriques  convergentes,  pour  con- 
centrer les  rayons  calorifiques  qui  accompagnent  les  rayons 
tuminenx  du  soleil.  On  trouve  que  c'est  au  foyer,  là  où  la  lu- 
niit^re  est  la  plus  intense,  que  la  chaleur  est  aussi  la  plus  forte, 
et  chacun  peut  vérifier  l'exactitude  de  ce  Tait,  en  allumant  à 
l'aide  d'une  loupe  une  substance  tant  soit  peu  inflammable 
aux  rayons  du  soleil  :  de  l'amadou,  du  drap,  du  bois,  du  pa- 
pier, etc.  (lig.  150).  Il  s'agit  là,  il  est  vrai,  de  sources  de  cha- 
leur lumineuse  ;  mais  Meltuui  a  démontré,  en  employant  des 
prismes  et  des  lentilles  de  sel  gomme  —  celle  substance  est. 


(le  toutes,  celle  qui  ahsoi-be  le  moins  de  chaleur  —  que  la 
chaleur  obscure  se  réfracte  de  la  même  manière  que  celle  pro- 
venant lies  sources  incandesccules. 

La  rélVaclion  de  hi  chaleur  a  été  utilisée,  comme  la  l'éflcxion, 
pour  produire  par  la  concentration  des  rayons  calorifiques  du 
soleil  une  chaleur  très  intense  :  on  donne  le  nom  de  verre 
ai'deut  à  toute  lentille  couslruile  dans  ce  but  avec  une  sub- 
stance dialliermanc  quelconque.  La  puissance  d'un  verre  ardent 
est  d'aulatit  plus  considérable  cpie  son  ouverture  est  plus 
jrrande,  cl  que  les  rayons  des  sphères  auxquelles  appar- 
tiennent les  surfaces  de  la  lentille  ont  une  plus  grande  lon- 
gueur. Tschirnliausen,  célèbre  par  la  construction  de  miroirs 
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c«:1^3iU  d'une  grande  puissance,  fil  faire  aussi  des  verres  de 
rê^  d'un  mètre  de  diamèlrc,  à  l'aide  desquels  il  parvint  à 
rKd  re  des  métaux,  à  vitrifier  des  matières  minérales.  Buffoii 
>C£x.3tles  mêmes  résultats  avec  une  lentille  à  échelons  :  on  a 
j.  c^mie  c'est  un  verre  dont  l'une  des  surfaces  est  plane,  l'autre 
isLXM  C  taillée  en  couronnes  concentriques.  La  courbure  de  clia- 
1X1^  de  ces  couronnes  est  calculée  de  telle  sorte  que  les  rayons 
>l£K.i  rcs  tombant  sur  la  surface  viennent  tous  se  concentrer  en 
n  xnème  point  (fîg.  151). 
ains  un  appareil  de  ce 
snx-e,  l'épaisseur  du  verre 
■a.  n  t  beaucoup  moindre 
Li^  dans  une  lentille  ordi- 
aire  de  même  ouverture, 

^^  a  moins  de  chaleur 
^sorbée,  et  l'effet  calori- 
■ivie  au  foyer  commun  est 
'vis    intense. 

^^11  a  imaginé  aussi  de 
*'^struire  des  verres  ar- 
*ils  avec  divers  liquides; 
loniille  était  formée  par 
^'-■■X  verres  convexes  lais- 
'*^t   entre  eux  une  cavité, 

^'on  remplissait  celle-ci 
*  J  iquide  qu'on  voulait 
**¥*loyer.  On  cite  dans  ce  genre  le  verre  ardent  construit 
**  siècle  dernier  par  Bernières  et  Trudaine  ;  il  avait  4  pieds 
»53)  de  diamètre,  et  8  pieds  de  rayon  de  courbure.  En  le 
^**>plissant  d'essence  de  térébenthine  et  l'exposant  aux  rayons 
**' ^ires,  on  obtint  des  effets  calorifiques  d'une  intensité  exlra- 

'lioaire. 

Tout  le  monde  a  entendu  raconter  que  les  marins,  dans 
^^rs  voyages  aux  régions  glacées  des  pôles,  ont  pu  se  servir 
^^  lentilles  de  glace  pour  se  procurer  du  feu.  En  Angleterre, 


hg   151    —  LuiUHl  à  tcheloDS. 
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on  n  fait  avec  une  lentille  de  glace  d'un  très  grand  diamètre 
(3  nièlrcs)  des  expériences  1res  intéressantes,  qui  ont  prouvé 


la  pussiljililé  d'enilammer  de  la  poudre,  du  papier,  au  foyer  de 
cette  lentille  d'un  nouveau  genre. 


g  8.    ANAI 


'    TKKIDMOCIinOÏ'E. 


Nous  avons  vu,  en  étudiant  les  radiations  solaires,  qu'outre 
leur  propriété  d'ôtre  lumineuses,  c'est-à-dire  d'aiîecter  la  rétine 
en  provoquant  la  double  sensation  de  la  lumière  cl  de  la  cou- 
leur, elles  jouissent  aussi  de  deux  autres  propriétés,  celle 
d'émettre  de  la  chaleur  cl  d'exercer  une  action  chimique.  Bien 
plus,  nous  savons  qu'indépendamment  des  rayons  qui  com- 
posent le  spectre  lumineux,  la  radiation  solaire  comprend  toute 
une  série  de  rayons  moins  réfrangibles,  dont  l'ensemble  forme 
un  spectre  obscur  et  calorifique  ayant  une  étendue  non  moindre 
que  celle  du  spectre  lumineux.  Une  troisième  série  de  rayons 
plus  réfrangibles  constitue  enfin  la  partie  exclusivement  chî- 
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de  celle  radialion.  Analysées  de  la  môme  manière  par  le 
aie,  les  aulres  sources  lumineuses  présentent  une  consti- 
m  analogue,  tout  en  se  distinguant  les  unes  des  autres  par 
ndue  de  leurs  spectres,  par  l'intensité  relative  des  radia- 
s  de  divers  ordres,  enfin  par  les  lacunes  que  l'observation 
mnstatées.  Nous  ne  voulons  ici  nous  occuper  que  de  ce  qui 
relatif  aux  radiations  calorifiques,  et  nous  commencerons 
rappeler,  en  le  complétant,  ce  qui  en  a  été  dit  dans  le  se- 
diToIume  du  Monde  physique. 

\me  des  premières  questions  que  les  physiciens  se  soient 
ées  en  présence  du  spectre  solaire,  est  celle  de  la  distri- 
um  de  la  chaleur  en  ses  diverses  parties.  On  crut  d'abord, 
M  naturellement,  que  les  intensités  des  rayons  colorés 
enl  également  réparties  au  point  de  vue  de  la  lumière  et  au 
it  de  vue  de  la  chaleur,  et  les  premières  expériences,  dues 
indriani,  à  Rochon  et  à  Sennebier  parurent  confirmer  cette 
lière  de  voir  :  c'est  dans  le  jaune,  c'est-à-dire  dans  la 
.ie  du  spectre  la  plus  éclatante,  qu'ils  constatèrent  l'exis- 
té du  maximum  de  température.  En  1800,  W.  Ilerschcl 
ouvrit  l'existence  de  rayons  calorifiques  obscurs,  de  réfran- 
lité  moindre  que  ceux  de  l'extrême  rouge;  et  c'est  parmi 
^  près  de  la  limite  inférieure  du  spectre,  qu'il  trouva  le 
Limum  de  température.  Ces  expériences,  répétées  par  Malus 
Jérard  en  présence  de  Berthollet,  confirmèrent  la  décou- 
€  de  l'illustre  astronome,  mais  différèrent  des  siennes  en 
[ui  regarde  la  position  du  maximum,  qu'ils  trouvèrent  à  la 
te  même  du  rouge,  et  non  dans  la  partie  obscure  du  spectre, 
lires  observateurs,  Leslie,  Ritter,Davy,  etc.,  entreprirent  les 
nés  recherches,  sans  trouver  plus  que  leurs  prédécesseurs 
•ésultats  concordants.  C'est  alors  que  Seebeck  (1828)  fit  voir 
les  diverses  déterminations  du  maximum  de  température 
ent  également  vraies,  les  divergences  provenant  de  la  na- 
5  du  prisme  employé  pour  la  décomposition  des  rayons 
lires.  Ayant  étudié  en  effet  la  marche  comparative  du  thcr- 
Kiètre  sur  des  spectres  fournis  par  des  prismes  différents, 
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d'eau,  d'acide  sulfurique,  d'alcool,  de  crown-glass  el  de  flîiit- 
glass,  ce  physicien  obsena  que  la  position  du  maximum  élait  sur 
le  jaune  pour  le  prisme  d'eau,  comme  l'avaient  trouvé  Rochon 
et  Sennebier,  sur  l'orangé  pour  l'alcool  et  l'acide  sulfurique» 
à  Textrême  rouge  dans  la  position  indiquée  par  Malus  et  Bérard 
avec  un  prisme  en  crown-glass  ou  en  certaines  espèces  de  flint- 
glass,  tandis  qu'en  employant  le  flint-glass  anglais,  ce  maxi- 
mum était  dans  la  zone  marquée  par  les  expériences  d'HerscheU 
Les  expériences  de  Melloni  (1852)  achevèrent  la  démonstra- 
tion de   Seebeck  et  mirent  en  évidence  l'action  absorbante 
inégale  des  divers  milieux  sur  les  divers  rayons  qui  composent 
la  chaleur  solaire.  L'éminent  physicien  se  demanda  «  pourquoi 
des  substances  incolores,  ne  produisant  aucune  variation  dans 
les  intensités  relatives  des  rayons  lumineux,  donnent  de  si 
grandes  différences  à  l'égard  de  la  chaleur.  Voilà  précisément» 
dit-il  \  la  question  que  je  tâchai  de  résoudre,  il  y  a  une  douzaine 
d'années,  par  une  série  d'expériences  dont  les  premiers  résul- 
tats furent  communiqués   à  l'Académie  par  l'entremise  de 
M.  Arago,  et  imprimés  ensuite  dans  les  Afinales  de  Chimie  el 
de  Physique  de  Paris  pour  l'année  1852.  Ayant  pris  les  tem- 
pératures des  principales  bandes  colorées  d'un  spectre  fourni 
par  un  prisme  de  crown-glass,  et  vérifié  ([ue  le  inaximum  de 
température  y  était  à   l'extrémité  du  rouge,  je  continuai  à 
explorer,  au   moyen  du   thermo-multiplicateur  rectiiigne,  la 
distribution  de  la  chaleur  au  delà  de  cette  extrémité,  et  je 
notai  les  six  bandes  inférieures  de  chaleur  obscure  isothermes 
aux  six  couleurs  supérieures  du  spectre  ;  puis  j'interposai  une 
couche  d'eau  de  0'",004  d'épaisseur  renfermée  entre   deux 
lames  parallèles  de  verre,  de  manière  que  les  rayons  émer- 
gents du  prisme  fussent  transmis  au  travers  de  cette  couche 
dans  une  direction  qui  ne  s'écartait  pas  beaucoup  de  la  per- 
pendiculaire, et  je  mesurai  de  nouveau  les  températures  des 
bandes  obscures  el  lumineuses.  Je  les  trouvai  tellement  allé- 

i.  CompUs  rendus  de  F  Académie  des  sciences  pour  I84i,  (.  I. 
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rées,   que  quelques-unes   avaient  été   totalement  détruites; 
cl*autres   s*étaient  aiïaiblies   d'une  quantité   plus  ou   moins 
grande  ;  on  en  trouvait  enfin  qui  n'avaient  subi  qu'une  dimi- 
rEUtion  à  peine  appréciable.  La  zone  qui  avait  éprouvé  la  des- 
truction totale  était  la  moins  réfrangible,  c'est-à-dire  la  bande 
Jsolherme  du  violet  ;  de  là  la  perte  devenait  de  moins  en  moins 
w>jrononcée  à  mesure  que  l'on  approchait  de  la  bande  rouge  : 
]  le  diminuait  encore  sur  le  rouge,  l'orangé  et  une  partie  du 
mine  ;  après  quoi  les  rapports  des  températures  initiales  se 
nservaient  à  peu   près  constants  jusqu'à  la  limite  violette 
fiérieure. 

«  Cette  action  inégale  exercée  par  l'eau   sur  les  diverses 
mdes  du  spectre  devait  évidemment  déplacer  le  maximum  de 
mpérature  et  le  faire  marcher  vers  les  rayons  plus  réfractés, 
isque  les  bandes  les  moins  réfrangibles,  que  nous  appelons, 
oiar  abréger,  bandes  inférieures,  éprouvaient  une  perte  beau- 
plus  forte  que  les  bandes  les  plus  réfrangiblcs  ou  supé- 
xires  :  c'est  aussi  ce  qui  advint,  car  le  maximum  de  chaleur 
5sa  de  la  dernière  limite  du  rouge  à  la  partie  supérieure  de 
'*oi*angé.  Cette  expérience  prouvait  incontestablement  que  la 
CL  leur  répandue  dans  les  différentes  parties  du  spectre  so- 
>•€  îi'est  pas  tin  agent  homogène  \  » 
JVf  elloni  démontra  que  cette  hétérogénéité  n'était  pas  spéciale 
à      MsM.    radiation  calorifique  solaire,   qu'elle   existait  également 


oici  un  tableau  donnant  les  résultats  fournis  par  cette  rcinarquablc  cx|)('rience  : 

DAvialions 

du  Ihrriiio-niuUiitlicatcur 

,—.—.^_-— —__———  Perli's 

au  >orlir  du  sprès  on  «"«Milit-incs 

Bandoft  ralorinqucs  du  |tri>nic       rintt'i-|K)>i(ion     du  faisceau 

!«pcclre    iolairi".  dt-  crowii.  de  IVau  initial 

Violet 2  2  0,00 

Indigo 5  4.5  0,10 

BItiu 9  8  0,11 

Vert 12  10  0,17 

Juune 2o  20  0,20 

Oran^ré 29  21  0.27 

Rouge 32  20  0,37 

1"  bande  obscure 29  il  0,52 

2*     —         —        2.Ï  9  0,61 

S*     —         —        12  5  0,75 

i«     —         —        9  1  0,88 

5'     —  -        5  0.5  0,90 

€•     —         -        2  0,0  1,00 
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dans  les  flux  de  chaleur  provenant  des  sources  terrestres  lumi- 
neuses ou  obscures,  que  ces  sources  en  un  mot  étaient  com- 
posées d'éléments  calorifiques  divers,  tantôt  coexistants,  tantôt 
séparés,  et  tout  à  fait  analogues  aux  rayons  colorés  dont  se 
compose  la  lumière.  Transmis  avec  une  égale  abondance  par 
des  couches  très  minces  de  corps  diaphanes,  eau,  verre, 
alcool,  ces  éléments  traversaient,  en  proportions  très  diffé- 
rentes, les  couches  épaisses  de  ces  mêmes  corps  ;  en  outre, 
des  quantités  égales  de  chaleur,  prises  au  sortir  des  couches 
de  diverse  nature  passaient  en  quantité  si  diflerente  par  une 
lame  donnée  d'une  substance  diaphane  incolore,  que  certains 
rayons  étaient  entièrement  transmis,  d'autres  complètement 
absorbés  \  D'autre  part,  on  a  vu  que  Melloni  avait  mis  en 
complète  évidence  le  fait  si  remarquable  d'une  substance  dia- 
phane incolore,  le  sel  gemme,  transmettant  avec  la  même  faci- 
lité toutes  sortes  de  rayons  calorifiques,  les  rayons  obscurs 
comme  les  rayons  lumineux.  La  conséquence  est  ainsi  formulée 
par  Melloni  : 

c(  En  combinant,  dit-il,  ces  données  avec  la  notion  delà 
transmission  constante  du  sel  gemme  pour  toutes  sorles  de 
rayonnements,  directs  ou  modifiés,  pendant  leur  passage  au 
travers  des  milieux  diathermiques,  je  crus  pouvoir  en  conclure 
hardiment  que  le  verre,  l'eau,  le  cristal  de  roche  et  générale- 
ment tous  les  corps  diaphanes  et  incolores,  étaient  thermo- 
chroïques,  c'est-à-dire  qu'ils  agissaient  sur  les  rayons  calori- 

1.  Le  tableau  suivant  montre  quelles  modifications  Tinterposilion  d'une  lame  diatbtf* 
mane  fait  subir  à  des  faisceaux  calorifiques  dont  fintensité  commune  est  iOO,  au  sortir 
d'écrans  diathermniu\s  de  même  épaisseur  (S"", 6),  mais  de  substances  différentes.  Les  deux 
lames  d'alun  et  de  chaux  sulfatée  ont  la  même  épaisseur,  i^'^jG,  celle  de  yene  noir  1*">S  ' 

Koubrc  des  rayons  transmis 
par  une  lame    


de  de 

Écrans  diathcrnianes.  d'alun.       chaux  ^ul^atée■    verre  noir. 


.» 


Sel  gemme Oâ  92  9â 

Spath  d'Islande Hl  89  55 

Cristal  de  m-lie 91  83  5i 

Fluoi-ure  do  calcium 90  91  91 

Verre 90  83  55 

Alun 90  47  0,5 

Sulfate  de  cliuux 59  U  15 

Tourmaline  verte 18  i  30 

Verre  noir 0,5  iS  52 
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tiques  comme  le  fonl  les  milieux  colorés  sur  la  lumière.  Alors 
la  question  de  la  distribution  des  températures  dans  le  speclre 
solaire  se  présenta  sous  son  véritable  point  de  vue.  On  trou- 
verait certainement  absurde  le  procédé  de  celui  qui  voudrait 
comparer  les  intensités  relatives  des  éléments  lumineux  séparés 
par  les  différences  de  réfraction  d'un  prisme  de  verre  forte- 
ment coloré  en  bleu  par  Toxyde  de  cobalt,  ou  doué  de  toute 
autre  coloration  énergique.  C'était  tout  juste  l'œuvre  qu'on 
avait  accomplie  jusqu'alors  en  étudiant  la  distribution  de  la 
chaleur  sur  les  spectres  donnés  par  les  prismes  ordinaires  de 
CTOwn-glass,  de  flint,  d'eau,  d'alcool  et  d'autres  substances 
incolores.  Pour  avoir  les  véritables  températures  des  zones 
prismatiques,  lumineuses  ou  obscures,  il  fallait  évidemment 
décomposer  le  rayon  solaire  avec  le  prisme  de  sel  gemme,  qui, 
étant  également  perméable  i\  toute  espèce  de  radiation  calori- 
lique,  constituait,  pour  ne  pas  sortir  de  notre  comparaison,  le 
verre  blanc  de  la  chaleur.  » 

II  y  a  donc  une  coloration  calorifique,  comme  il  y  a  une  colo- 
ration lumineuse;  de  là  le  nom  de  thermochrose  donné  par 
Melloni  aux  phénomènes  de  cet  ordre,  et  celui  de  thermo- 
chroïqiie  donné  à  un  corps  qui,  diaphane  ou  incolore  pour  les 
radiations  lumineuses,  absorbe  même  sous  une  faible  épais- 
seur une  proportion  notable  d'un  faisceau  de  chaleur  solaire 
naturelle,  et  transmet  le  reste  du  faisceau  dans  un  état  de 
composition  toute  différente  de  celle  qui  le  caractérisait  avant 
l'incidence.  Une  substance  diaphane  incolore  joue  seule, 
comme  Melloni  le  dit  avec  justesse,  le  rôle  du  vei^re  blane 
pour  la  chaleur  y  ou  est  Isncolhermique  :  c'est  le  sel  gemme  \ 

Il  résulte  de  là  que,  si  l'on  représente  par  une  courbe  l'in- 
tensité de  la  chaleur  des  diverses  parties  du  spectre  solaire, 
dans  toute   son  étendue  chimique,  lumineuse  et  calorifique, 

1.  Melloni  adnictlail  (juc  la  proportion  de  0,9'23  que  le  sel  gemme  bien  pur  transmet, 
(fuelle  que  soit  la  longueur  d  onde  des  rayons,  reste  la  même  quelle  que  soit  l'épaisseur;  les 
0,077  de  perte  seraient  dus  aux  réflexions  de  la  chaleur  sur  les  deux  faces  ;  mais  les  recher- 
ches de  MM.  de  la  Provostaye  et  P.  Desains  ont  montré  qu'il  y  a  réellement  une  partie  de 
CCS  rayons  absorbée  et  que  cette  absorption  est  plus  forte  pour  la  chaleur  obscure. 

r-.  47 
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celte  courbe  variera  selon  la  nature  de  la  substance  composant 
le  prisme  qui  a  servi  à  obtenir  le  spectre,  ou,  ce  qui  revient  au 
même,  on  aura  autant  de  courbes  d'intensité  que  de  substances 
(liatliermanes  ;  mais  chacnnc  d'elles  ne  représentera  que  Tin- 
teusité  des  radiations  non  absorbées.  Seule,  la  courbe  relalÏTe 
au  sel  gemme  donnera  la  représentation  vraie,  au  moins  pro- 
portionnelle, de  la  radiation  calorifique  totale. 

La  figure  153  représente  cette  dernière  courbe  d'après  les 
expériences  de  Franz  et  de  Muller.  Elle  donne  aussi  celle  qu'on 
obtient  avec  un  prisme  de  crown.  Se  confondant  d'ailleurs  dans 
toute  l'étendue  du  spectre  lumineux,  ces  deux  courbes  vont  en 
s'élcvant  d'une  manière  continue,  depuis  un  point  de  ta  partie 


153.  —  Cnurlics  des  inlensilés  calnriUijui-ii  dv  h  radiatiun  soJain-.  XmH',  courb«  obtc- 
ui-  atcc  un  prismu  de  m>I  gemme  :  Xm'lf,  courbe  nllenuc  aier  un  prisnip  de  crown; 
tiill,  courbe  dos  intcnsiléf;  lun  * 


ullra-violelte  jusqu'à  l'exlrême  rouge.  Au  delà,  l'intensité  calo- 
rifique reste  encore  la  même  jiour  les  deux  spectres,  à  peu 
près  jusqu'au  maximum  relatif  au  crown.  Le  véritable  maxi- 
mum mn  du  s^wclre  calorifique  du  sel  gemme  se  trouve  à  une 
distance  de  la  limite  rouge  extrême  égale  à  colle  qui  sépare 
celte  limite  du  bleu  vert.  Plus  loin  la  chaleur  va  en  décroissant 
jusqu'en  X,  où  elle  est  nulle,  de  sorte  que  la  longueur  de  la 
partie  obscure  est  à  peu  de  chose  près  aussi  grande  que  celle 
de  tout  le  spectre  lumineux. 

Celte  proportion  entre  les  deux  parties,  visible  et  obscure,  de 
la  radiation  solaire  ne  serait  probablement  plus  la  même  si 
l'analyse  de  la  lumière  du  soleil  pouvait  s'cfTectuer  en  dehors 
de  l'atmosphère.  II  résulte  en  effet  des  recherches  qui  ontélé 
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faites  sur  rabsorplion  des  rayons  calorifiques  par  les  gaz  et  les 
vapeurs,  que  les  pouvoirs  absorbants  des  gaz  transparents,  nuls 
pour  les  radiations  lumineuses,  sont  relativement  considérables 
pour  les  radiations  obscures.  Tyndall  a  fait  sur  ce  sujet  des 
expériences  nombreuses.  11  se  servait,  dans  ce  but,  d'un  tube 
horizontal  dont  les  ouvertures  étaient  fermées  par  des  plaques 
de  sel  gemme;  le  vide  étant  fait  dans  le  tube,  il  y  introduisait 
successivement  les  gaz  dont  il  voulait  comparer  les  pouvoirs 
absorbants.  A  égale  dislance  des  deux  faces  d'une  pile  thermo- 
électrique, deux  sources  calorifiques  obscures  de  même  puis- 
sance (du  cuivi'e  chauffé  à  400'\  c'est-à-dire  au-dessous  du 
rouge)  rayonnaient  sans  produire  de  déviation  dans  l'aiguille 
du  galvanomètre,  tant  que  les  intensités  des  faisceaux  calori- 
fiques restaient  égales.  Aussitôt  que  le  tube  renfermant  le  gaz 
était  interposé  sur  la  route  de  l'un  des  faisceaux,  l'équilibre 
8e  trouYait  rompu,  et  la  déviation  indiquait  quelle  avait  été  l'ab- 
fiMrtrpUon  de  la  chaleur  par  la  colonne  gazeuse.  En  prenant  pour 
unité  la  chaleur  absorbée  par  l'air  atmosphérique  sous  la  pres- 
sion ambiante,  voici  quelques  nombres  trouvés  par  Tyndall  pour 
rabsorption  relative  de  quelques  gaz  h  la  pression  de  25  milli- 
mètres de  mercure  : 


Air 1 

Oxygène 1 

Azote 1 

Hydrogène l 

Oxyde  de  carbone 750 


Acide  c4irboni«iue.  .   .   .  972 

Protoxyde  d'azol.^  .   .   .  1590 

Hydrogène  sulfuiv..  .  .  2100 

Ammoniaciue 5^00 

Acide  sulfnrenx 0480 


Comme  on  le  voit,  les  gaz  simples  ont  un  faible  pouvoir 
absorbant,  égal  pour  tous;  les  gaz  composés  ont  au  contraire 
un  pouvoir  absorbant  considérable,  et  cpii  semble  croître  à 
mesure  qu'ils  sont  rapprochés  de  leur  point  de  liquéfaction. 
Il  en  est  de  même  des  vapeurs.  Les  parfums  répandus  dans 
Pair  absorbent*  aussi  les  radiations  obscures.  D'après  Tyndall, 

1.  Tyndall  décrit  ainsi  les  expériences  qui  lui  ont  <ov\ï  à  dclenniiier  l'influence  absor- 
bante de  diverses  odeurs  :  «  Voici,  dit-il,  un  certain  nombre  de  petits  carrés  égaux  de  papier 
buvard,  que  je  roule  en  petits  cylindres  dont  chacun  a  5  contimôtres  de  longueur.  J'humecle 
les  cylindres  en  les  plongeant  par  une  de  It-urs  extrémité^  dans  une  huile  aromatique  ;  l'huile 
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le  pouvoir  absorbant  de  la  vapeur  d'eau  dépasse  de  beaucou]) 
celui  de  l'air  qui  la  contient  :  Tair  saturé  d'humidité  aurait,  l\ 
la  pression  d'une  atmosphère,  une  action  absorbante  presque 
égale  à  cent  fois  celle  de  l'air  sec.  M.  Magnus  (de  Berlin)  a 
contesté  rexactitude  des  conclusions  du  physicien  anglais  : 
selon  lui,  l'air  humide  n'aurait  pas  un  pouvoir  absorbant  plus 
grand  que  celui  de  l'air  sec;  ce  n'est  pas  l'eau  à  l'étal  de  va- 
peur, mais  bien  à  l'état  vésiculaire  comme  elle  se  présente  dans 
les  nuages  ou  dans  les  brouillards,  qui  causerait  l'absorption 
mesurée  par  Tyndall.  Mais  quelle  que  soit  la  cause  de  cette  ab- 
sorption, elle  n'en  existe  pas  moins  et  doit  dès  lors  jouer  dans 
ratnios])hère  un  grand  rôle.  Nous  reviendrons  donc  sur  le^^ 
conséquences  à  tirer  du  fait  pour  l'explication  de  divers  plié— 
nomèncs  de  météorologie. 

La  distribution  de  la  chaleur  dans  les  spectres  varie,  comme 
on  doit  s'y  attendre,  avec  la  nature  de  la  source,  c'est-à-dire 
avec  la  proportion  des  rayons  de  diverses  réfrangibilités  qu'elle 
contient.  Tyndall  a  donné  un  exemple  de  cette  différeDce  en 
traçant  la  courbe  de  distribution  relative  au  spectre  de  Tare 
voltaïque  obtenu  avec  un  prisme  de  sel  gemme  :  l'arc  était  lui- 
même  produit  par  une  pile  de  cinquante  éléments  de  Grove,  et 
rendu  constant  à  l'aide  d'un  régulateur  Foucault  construit  par 
M.  Duboscq.  La  ligure  154  représente  cette  courbe,  qui  est  Ui 
moyenne  d'un  grand  nombre  de  déterminations  effectuées  2 
l'aide  de  la  pile  thermo-électrique.  Comme  dans  les  courbes  cl 

|)énètre  dans  le  papirr  en  verln  de  l'attrncfion  capillaii-e,  et  le  cylindre  tout  entier  cii  c*   -  ^~^^ 

maintenant  imprégné.  J'introduis  le  papier  ainsi  roulé  et  humecte  dans  un  tul>c  de  vei 

d*un  diamètre  tel,  que  le  cylindre  le  reni))lisse  sans  être  pressé;  puis,  entre  mon  appai 

dessiccateur  et  le  tube  à  expérience,  je  place  le  tube  contenant  le  papier  aromatisé.  Le  tL 

est  fait  acUiellement  dans  le  tube  à  ex|>érience,  et  Taiguille  est  à  zéro  ;  en  ouvrant  ce  rok 

net,  je  fais  |):isser  doucement  de  l'air  sec  à  travers  les  plis  du  papier  saturé.  Cet  air  sec 

cliargc  du  parfum  de  Thuile  aromatique,  et  Tentraine  dans  le  tube  à  expérience.  Nous 

vons  que  ra)»orption  d'une  atmosphère  d'air  sec  prise  {K)ur  unité  produit  une  déviation 

i  degré  ;  donc  toute  absorption  additionnelle  ou  plus  grande  que  runité  révékV  par  1" 

pcrience  sera  due  à  l'odeur  dont  l'air  est  accompagné.  »  Voici  quelques-uns  des  résulta 


Palt'liouli 

...        50 

t>*cnr.'  d."  Kiit>lle.    .    . 

.       .        ôi 

Ei-wii'o  tk-  roM».    .    . 

I>7 

Luvjiulo 

...      (;o 

Cili-on 

6> 

Thym 68 

CamomilK' 87 

<:a»so f|)0 

Grande   lavand-* ÔS5 

Aiiisctlc Ô7i 
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Ggure  151 ,  tes  ordoiinées  qui  marquent  les  intensités  rela- 
ies du  rayonnement  calorifique  sont  proportionnelles  aux 
ivialions  observées.   Voici  les  remarques  de  Tyndall  à  ce 

'jet  : 

«  L'espace  XMOA,  dit-il,  représente  le  rayonnement  invisible. 
1  voit  ici  que  l'inlensilé  du  pouvoir  thermique  augmente  gra- 
tellement  de  l'extrémilé  bleue  à  l'extrémité  rouge  du  spectre, 

que,  dans  la  région  des  rayons  obscurs  au  delà  du  rouge,  la 
turbe  s'élevaut  subitement,  forme  uu  pic  escarpé  et  massif, 
li  par  sa  grandeur  fait  paraître  1res  cbélivc  la  partie  de  la 


Fig.  154,  —  Cuurlif  Jr  liiilfiisilé  c-aliinliqiir  îles  railialions  obsciiits  ul  clés  railîalioiis 
lumineuses  de  l'arc  lollaïque,  d'après  TjDdall. 

;ure  qui  représcnlc  la  radiation  visible.  Les  rayons  du  soleil, 
ant  d'arriver  à  la  terre,  ont  à  traverser  l'atmosphère  où  ils 
nconlrent  la  vapeur  aqueuse  atmosphérique,  qui  exerce  uni' 
lissante  absorption  sur  les  rayons  de  chaleur  invisibles.  Il 
it  résulter  de  là.  indépendamment  de  toute  autre  considéra- 
m,  que  le  rapport  du  rayonnement  invisible  au  rayonnement 
}ible,  dans  le  cas  du  soleil,  doit  être  bien  moindre  que  dans 
cas  de  la  lumière  électrique.  Nous  voyons  que  l'expérience 
nfirme  celte  conclusion;  car,  tandis  que  la  figure  151  nous 
onlre  le  rayonnement  invisible  du  soleil  à  peu  près  double 
1  rayonnement  visible,  la  figure  152  nous  montre  le  rayonne- 
ent  invisible  de  la  lumière  électrique  près  de  huit  fois  aussi 
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grand  que  le  rayonnement  visible.  Si  Ton  fait  passer  le  faisceau 
(le  lumière  électrique  à  travers  une  couche  d*eau  d'une  épais- 
seur convenable,  on  met  son  rayonnement  à  peu  près  dans 
les  mêmes  conditions  que  celui  du  soleil  ;  et  en  décomposant 
le  faisceau  ainsi  tamisé,  on  obtient  une  distribution  de  la 
chaleur  très  semblable  à  celle  qu'on  observe  dans  le  spectre 
solaire.  » 

«  J'ai  fait,  ajoute  le  physicien  anglais,  un  grand  nombre  d'ex- 
périences pour  reconnaître  s'il  y  avait  quoique  solution  de  con- 
linuité  dans  le  spectre  calorifique;  mais  toutes  les  mesures 
prises  jusqu'ici,  sur  des  sources  artificielles,  révèlent  un  ac- 
croissement graduel  et  continu  de  la  chaleur,  du  point  où  elle 
commence  à  être  sensible  jusqu'au  point  maximum.  Sir  John 
Herschel  a  démontré  que  cela  n'avait  pas  lieu  dans  le  rayonne- 
ment du  soleil,  quand  on  l'analyse  avec  un  prisme  de  flint-glass» 
En  faisant  tomber  le  spectre  solaire  sur  une  feuille  de  papier 
noirci,  sur  laquelle  on  avait  répandu  de  l'alcool,  cet  émiiienl 
physicien  a  déterminé  le  pouvoir  échauffant  du  spectre  pat  son 
pouvoir  vaporisant  ou  desséchant.  Il  a  trouvé  que  la  surface 
mouillée  formait,  en  se  séchant,  une  série  de  taches  représen- 
tant (les  maxima  thermiques,  séparés  les  uns  des  autres  par 
des  espaces  d'une  intensité  calorifique  comparativement  faible. 
On  n'a  pas  observé  de  maxima  et  i\e  minima  semblables  dans  le 
spectre  de  la  lumière  électrique,  ni  dans  celui  d'un  fil  de  pla- 
tine chauffé  à  blanc  par  un  courant  voltaïque*.  » 

Les  lacunes  trouvées  par  lïerchel  dans  le  spectre  solaire  sont 
dues,  très  probablement,  à  l'absorption  élective  qu'exercent  les 
couches  de  notre  atmosphère,  et  aussi  peut-être  celles  de  l'at- 
mosphère solaire  sur  les  radiations  calorifiques  de  la  photo- 
sphère. La  même  question  a  été  reprise  récemment  par  un 
astronome  américain,  S.  Langley  :  nous  y  reviendrons  plus 
loin  en  traitant  de  Ténergie  de  la  radiation  solaire. 

I.  Calorescence,  méiuoirc  lu  à  la  Société  royale  de  Londres  on  mars  lî^Co. 


CHAPITRE   XIII 


OPAGATION  DE  LA  CHALEUR  —  CONDUCTIBILITÉ 


g   1.    CONDUCTIBILITÉ   DES    CORPS    SOLIDES   HOMOGÈNES. 

^ous  avons  vu  que,  si  Ton  tienl  à  la  main  une  barre  de  fer 

^^ïil  rextrémilé  esl  plongée  dans  un  foyer  incandescent,  la 

^h^leur  du  foyer  se  communique  au  mêlai,  el  se  propage  do 

^^olécule  à  molécule  tout  le  long  de  la  barre  ;  après  un  temps 

îisscîz  court,  la  température  s'élève  au  point  de  brûler  la  main 

^^  cle  la  forcer  à  lâcher  prise.  Si,  au  lieu  d'èlre  en  fer,  la  barre, 

''^vit  en  conservant  le  même  diamètre  et  la  môme  longueur, 

^^«lîld'un  autre  métal,  on  obseiverait  un  effet  analogue;  mais 

^^^  verrait  varier  à  la  fois,  et  le  temps  qu'un  point  situé  à  une 

'nême  distance  de  l'extrémité  chauffée  sur  chaque  barre  met- 

'**^il  à  s'élever  à  une  cerlaine  tempéiature,  et  la  distance  du 

point  le  plus  éloigné  de  chacune  d'elles  susceptible  d'acquérir 

^^e  température  déterminée.  Voici  une  expérience  fort  simple 

^^i  mettra  en  évidence  la  différence  que  nous  signalons  : 

Prenons  deux  barres  de  dimensions  égales,  l'une  en  cuivre, 

^uire  en  fer.  Des  billes  de  bois  sont  fixées  avec  de  la  cire 

^    des  distances  égales  des  extrémités.  Plaçons  les  barres  bout 

^    tout,  et  chauffons  les  extrémités  contiguës,  au-dessous  du 

l^oini  de  jonction,  au  moyen  de  la  flamme  d'une  lampe  à  esprit 

^^  vin.  Nous  allons  voir  les  billes  tomber  les  unes  après  les 

^^tres,  à  mesure  que  la  cire  est  fondue  par  la  chaleur  qui  se 

l^^opage  par  voie  de  conductibilité  dans  chaque  barre.  Mais  au 
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bout  d'un  temps  donné  nous  trouverons  que  le  nombre  de 
billes  tombées  est  plus  grand  du  côté  de  la  barre  de  cuivr 
que  du  côté  de  la  barre  de  fer.  D'aulre  part,  deux  billes  A 
même  rang,  situées  par  conséquent  à  la  même  distance  de  \  ^^ 
source,  ne  tombent  pas  au  môme  instant.  laissons  de  cc>%^^» 
pour  le  moment  la  rapidité  avec  laquelle  la  cbaleur  s'est  pr 

pagée    le    long     ^^ 
chaque  barre,  pck 
ne  nous  occuper  fj 
du    premier    elTo 
c'est-à-dire    de 
distance  à  laquef 
un  certain  degré  c 
température,  qui  est  ici  celui  de  la  fusion  de  la  cire,  a  pu  èl\ 
atteint  sur  les  deux  métaux.  Le  cuivre,  pour  lequel  cetlc  di 
tance  s'est  trouvée  plus  grande,  est  dit  meilleur  canducteu:: 
de  la  chaleur  que  le  fer. 

La  figure  156  représente  un  appareil,  inventé  par  Ingenlioua 
et  modifié  par  Gay-Lussac,   qui  sert  à  comparer  entre  eii 

les  pouvoirs  conducteur 


Fig.  155.  —  Inégales  conduclihililés  du  cuivre  cl  du  fer. 


i 


Fig.  156.  —  Appareil  d*Ingcnhouz  [tour  la  mesure 
des  pouvoirs  conductcui-s. 


des    corps    solides.  Dcî 
baguettes     cylindriques^ 
de    chacune    des    sub- 
stances à  comparer,  en- 
duites de  couches  de  ciriï-:-^ 
ayant  la  même  épaisseur,.*^ 
sont   placées   horizonla- 


lement,  de  manière  à  plonger  par  une  de  leurs  extrémités  danî 
un  bain  d'huile  ou  d'eau  bouillante,  l'autre  extrémité  traver- 
sant les  parois  de  la  caisse  qui  contient  l'huile.  La  chaleur  di^ 
liquide  est  conduite  le  long  de  chaque  baguette,  et  fond  la 
cire  à  des  distances  d'autant  plus  grandes,  que  la  conductibi- 
lité de  la  substance  dont  elle  est  formée  est  elle-même  plus 
considérable. 

Fourier,  dans  sa  Théorie  de  la  ehalettr,  a  cherché  à  déter- 
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miner,  par  l'analyse  mathématique,  la  loi  de  propagation  de  la 
chaleur  par  voie  de  conductibilité  dans  les  solides  homogènes; 
S'appuyant  sur  ce  fait  d'expérience,  que  la  chaleur  émise  par 
un  tel  corps  provient,  non  seulement  des  molécules  superfi- 
eielles,  mais  aussi  de  celles  qui  sont  situées  au-dessous  de  la 
surface,  à  une  certaine  profondeur,  il  admet  que  les  particules 
intérieures  sont  autant  de  centres  rayonnants  qui  envoient  de 
Ja  chaleur  dans  tous  les  sens.  Deux  particules  quelconques, 
suffisamment  voisines,  échangent  ainsi  des  rayons  de  chaleur, 
^l  la  plus  froide  gagne  par  cet  échange  une  certaine  quantité 
^e  chaleur  qui,  toutes  choses  égales,  doit  être  proportionnelle 
â  Texcès  des  deux  températures.  C'est  ce  qu'on  nomme  l'hypo- 
chèse  du  rayonnement  par  Oculaire .  Cette  hypothèse  peut-elle 
B-€ndre  compte  de  la  façon  dont  la  chaleur  se  propage  à  l'intérieur 
es  corps  alhermanes,  ou  par  voie  de  conductibilité?  C'est  ce 
ne  le  savant  géomètre  a  cherché  à  montrer  en  soumettant  la 
uestion  au  calcul.  Il  l'a  fait  d'abord  pour  le  cas  d'un  mur 
cDlide,  compris  entre  deux  plans  parallèles  indéfinis,  dont  les 
«ux  faces  sont  maintenues  par  des  sources  constantes  à  des 
:5inpéralures  inégales;  quand  l'équilibre  sera  établi  entre  les 
mpératures  des  diverses  couches,  quand  elles  seront  toutes 
:^^versées  par  la  même  quanlilé  de  chaleur  dans  le  même 
mps,  on  appellera  coefjkient  de  conductibilité  du  corps  celle 
^  X-iantité  de  chaleur  ramenée  à  l'unité  de  temps,  à  l'unité  de 
rface  et  à  l'unité  d'épaisseur.  Partant  de  la  loi  qui  régit  ce 
s  général,  Fourier  a  formulé  celle  de  la  propagation  dans 
e  barre  rectangulaire  indéfinie,  puis  dans  une  barre  de 
Bïgueur  finie,  qui  seule  permet  des  vérifications  expérimen- 
les.  Nous  allons  indiquer,  en  citant  les  expériences  de  Des- 
l>*"elz,  quelle  est  cette  loi. 

Voici  comment  procédait  ce  physicien.  Les  barres  de  divers 

^^^^laux  qu'il  employait  avaient  une  section  carrée  de  21  mil- 

*^^:iièlres  de  côté.   A  des  distances  égales  de  10  centimètres 

^^-^ient  creusées  des  cavités  de  6  millimètres  de  diamètre  et  de 

^  ^  millimètres  de  profondeur,  qu'on  remplissait  de  mercure  et 
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à  riulérieur  desquelles  élaienl  plongés  les  réservoirs  d^autant 
de  ihermômèlres  très  sensibles.  L'une  des  extrémités  de  la 
barre  en  expérience  était  chaufTée  par  le  moyen  d'un  quinquet. 

Un  thermomètre  très  sen- 
A     h     fs     t,     h     h 


^^^^ 


-^m^^. 


!^^^ 


sible  indiquait  la  tempé- 
rature de  Taîr  ambiaat. 
Au  bout  de  quelques** 
heures,  les  températuresss 
marquées  par  les  ther — 
momètres  devenaient  sla—i 
tionnaires,  et  Ton  nolailB  : 
celle  de  chacun  d'eux.  Cela  posé,  voici  comment  Desprelz  véri — 
fiait  la  loi.  Prenons  les  résultats  donnés  par  une  barre  des 
cuivre.  La  température  de  l'air  cxlérieur  étant  17\08,  les  nom — 
bres  suivants  sont  ceux  des  températures  des  thermomèlreséi 
devenus  slalionnaires  : 


Fig.  157.  —  Mesure  de  la  conductibilité  d*une  barre. 
Expérience  de  Despretz. 


I*"^  Ihormomolrc 

2-  — 


Tompôraliircs. 

Excès  sur  l'aii . 

85^44 

66»,36 

%\K 

r)5«.r)6 

W.28 

2,15 

iOMH) 

52«,0'2 

2,11 

ilMO 

24»,52 

2,17 

55^7I 

l8»,6o 

3o^2() 

lf)M8 

5"  — 

4«  — 

6**  — 


c<  La  distance  entre  deux  thermomètres  consécutifs  étant  d#t 
10  centimètres,  leurs  distances  au  foyer  de  chaleur  sont  ers 
progression  arithmétique;  les  excès  de  leur  température  %\m^u 
celle  de  l'air  forment  une  série  géométrique,  carte  quotient  c^ê^ 
deux  termes  consécutifs  est  constant,  comme  on  le  voit  à^ïus 

I    »       -A  1  ^     .  1.1        '^CSO     ,  ,    46,28     ,  . 

la  troisième  colonne  du  tableau  -TTr-rrr.  =  1 ,4  ;  „^^  ^^  =i>^; 


32,62 


46,28~    '   '  32,62 
5^^  =  1,4;  et  ainsi  de  suite.  Le  quotient  de  la  somme  de 

deux  excès  par  Vexcès  intermédiaire  est  également  constanU 
comme  le  montre  la  quatrième  colonne  :  2,14  est  le  quotient 
de  66,36  -h  32,62  par  l'excès  intermédiaire  46,28  ;  2,15  est  le 
quotient  de  46,28 -h  24,32  par  32,62,  et  ainsi  de  suite.  » 
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En  opérant  sur  des  barres  de  divers  métaux,  qu'il  recou- 
vrait d'un  vernis  pour  égaliser  les  pertes  par  rayonnement, 
Desprelz  en  a  conclu  les  rapports  des  coefficients  de  conducti- 
i^ilité.  Voici  ses  résultats  : 


Or 1000 

Platine 081 

Argent 973 

Cuivre 898,2 

Fer 574,3 

Zinc 363,0 


Étain 303,9 

Plomb 179,6 

Marbre 23,6 

Porcelaine 12,2 

Terre  des  fourneaux.   .  11,4 


Depuis,  MM.  Wiedemann  et  Franz  ont  fait  des  recherches 
tir  le  même  sujet.  Les  barres,  de  6  millimètres  de  diamètre 
-  de  50  centimètres  de  longueur,  étaient  argentées  et  polies, 
m  température  de  leurs  divers  points  était  prise  à  l'aide  de  la 
le  thermo-électrique,  pour  éviter  l'altération  produite  par  les 
LV^îtés  dans  la  conductibilité  des  barres,  dont  le  mercure  rom- 
pit l'homogénéité.  Les  nombres  trouvés  par  ces  savants  sont 
s    suivants  : 


1000 
776 


rgent 

uivre  

Or 

Laiton ti36 

Zinc 190 

lÊUin 145 


Fer.  .  .  . 
Acier.  .  . 
Plomb.  .  . 
Platine..  . 
Palladium. 
Bismutli   . 


119 
116 

85 
84 
63 
18 


11  est  à  remarquer  que  les  nombres  qui  servent  de  mesure 
^^x  conductibilités  calorifiques  des  métaux  sont  presque  les 
■bernes  que  ceux  à  l'aide  desquels  s'expriment  leurs  conducti- 
bilités électriques. 

Les  métaux  sont,  de  tous  les  corps  solides,  les  meilleurs 
conducteurs  de  la  chaleur,  si  l'on  excepte  toutefois  le  bismuth. 
La  pierre,  le  verre,  le  marbre,  la  porcelaine,  les  oxydes,  les 
terres  le  sont  beaucoup  moins  que  les  métaux;  enfin  le  bois, 
le  charbon  de  bois  préparé  à  une  basse  température,  c'est-à- 
dire  non  calciné,  et  en  général  les  substances  organiques,  les 
fruits  charnus,  les  plantes  grasses,  les  tissus  des  animaux  et 
des  végétaux,  sont  de  mauvais  conducteurs.  «  Le  bois,  dit 
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Despretz,  esl  un  conducteur  tellement  iinparijùt.  que,  dans 
une  expérience  où  je  voulais  en  comparer  la  propriété  eondue- 
Irice  à  celle  du  fer,  j'aï  brûlé  une  barre  de  chêne  à  une  de  sei^ 
extrémités,  sans  pouvoir  réchauffer  à  quelques  pouces  tlt.^ 
distance.  »  On  voit  d'ailleurs,  par  les  nombres  qui  précèdeoi 
quelle  différence  existe  entre  les  conductibilités  des  différent,  r 
métaux,  a  On  peut  mettre  cette  différence  en  évidence,  à  ^i 

Tyndall,  d'une  manière  très  simple,  en  plongeant  par  un  boi it 

deux  cuillers,  l'une  de  maillechort  et  l'autre  d'argent,  daosET  Vf 
mêtne  vase  d'eau  chaude.  Après  un  peu  de  temps,  on  trouvei  j^" 
l'exlrémifé  libre  de  la  cuiller  d'argent  bien  plus  chaude  qi»—*^ 
colle  de  sa  voisine  ;  et  si  l'o  ^c^" 
,  'i  place  deux  morceaux  de  phos^^^^' 

pliore  sur  les  manches  des  deu.  *^^ 
cuillers ,  celui  qui  sera  su  *" 
l'argent  se  fondra  et  s'enflam^  ^^^ 
mera  dans  un  temps  très  court.-  ' 
taudis  que  la  chaleur  transmise*^^^ 
à  travers  l'autre  cuiller  n'arri- 
vera jamais  à  une  intensité  suf- 
lisante  pour  enflammer  le  phos- 
phore. M  l.a  raison  de  ces  faits 
se  trouve  dans  l'inégalité  du 
pouvoir  conducteur  de  l'argent  et  de  celui  du  maillechort. 
Tandis  que  le  premier  est  1000,  le  second  n'est  que  60. 

Un  dernier  fait  va  nous  prouver  que  la  conductibilité  d'une 
substance  ne  dépend  pas  de  la  rapidité  plus. ou  moins  grande 
avec  laquelle  la  chaleur  se  propage  à  son  intérieur.  On  prend 
deux  courts  cylindres  de  même  volume,  l'un  de  fer,  l'autre  de 
bismuth  ;  et,  après  avoir  enduit  de  cire  blanche  les  bases  des  s 
deux  cylindres,  on  les  place  tous  deux  sur  le  couvercle  d'un  * 
vase  rempli  d'eau  chaude,  les  bases  recouvertes  de  cire  étante 
situées  en  haut.  La  chaleur  du  vase  va  se  propager  dan^ 
chaque  cylindre,  et  la  cire  arrivera  à  foudre  sur  tous  les  deux 
mais  c'est  sur  le  bismuth  que  la  fusion  conunence  d'aboi 
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Cependant  la  conductibilité  du  bismuth,  d'après  notre  précé- 
dent tableau,  est  six  fois  moindre  que  celle  du  fer.  Quelle  est 
donc  la  raison  du  phénomène  constaté  ?  C'est  que,  pour  élever 
un  même  poids  des  deux  métaux  à  la  même  température,  il 
faut  quatre  fois  plus  de  chaleur  environ  pour  le  fer  que  pour  le 
bismuth.  La  chaleur  reçue  par  le  fer  est  donc  en  grande  partie 
employée  à  élever  sa  température  ;  et  c'est  ce  qui  explique  la 
lenteur  relative  avec  laquelle  a  lieu  la  propagation  dans  sa 
masse.  Pour  comparer  les  pouvoirs  conducteurs  du  fer  et  du 
bismuth,  il  faut  prendre  deux  barres  de  même  diamètre,  me- 
surer les  distances  à  la  source  de  chaleur  des  tranches  qui 
ont  la  môme  température  au  moment  de  l'équilibre,  et  faire 
les  carrés  des  nombres  qui  mesurent  ces  distances  :  ce  sont 
ces  carrés  qui  serviront  de  mesure  aux  deux  pouvoirs  conduc- 
leius. 

g  2.    CONDUCTIBILITÉ    DES    CORPS    CKISTALLISÉS. 

Dans  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  il   s'agit  de  corps 
homogènes.  Dans  les  solides  dont  la  structure  n'est  pas  iden- 
tique dans  tous  les  sens,  —  tels  sont  par  exemple  les  cristaux 
l)iréfringents,  le  spath,  le  quartz,  etc.,  —  la  conductibilité  varie 
suivant  le  sens  de  la  propagation  de  la  chaleur  :  il  y  a  une 
«omplète  analogie  entre  la  manière  dont  la  chaleur  se  propage 
^ans  ces  corps,  et  celle  relative  au  mouvement  de  la  lumière, 
^insi,  qu'on  prenne  deux  plaques  de  quartz  taillées,  l'une  pa- 
rallèlement, l'autre    perpendiculairement  à   l'axe  optique,  et 
^u*on  les  recouvre  toutes  deux  d'une  mince  couche  de  cire 
"%ierge  ;  si,  après  les  avoir  percées  d'un  trou,  on  y  fait  passer 
^^jn  fil  qu'on  échauffe  par  un  courant  électrique,  la  cire  se  fond 
^out  autour  du  point  où  la  chaleur  est  appliquée.  Mais,  tandis 
^ue  la  couche  limitant  la  cire  fondue  est  une  ellipse  dans  la 
;jpremière  plaque,   c'est  un    cercle  parfait  dans   la    seconde 
^fig.  159),  ce  qui  démontre  l'inégale  conductibilité  du  quartz 
ns  les  deux  sens. 
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C'esl  à  de  Senarmoiil  qu'un  doit  les  premières  recherches 
approfondies  sur  la  conduclibililé  de  la  chaleur  dans  les  cris- 
taux et  le  procédé  d'uhsenalion  que  nous  venons  de  décrire, 
sauf  le  mode  de  suspension  el  d'cchauffement  de  la  plaque.  Ce 
savant  physicien  plaçait  la  plaque  cristalline  sur  la  pointe  d'un 
tube  d'ai^enl  effilé  en  cône,  et  faisait  passer  dans  le  tube  un 
courant  d'air  chaud  qui  écliauffait  aiusi  le  cristal  |)ar  son 
centre.  «  La  fusion  de  la  cire,  dit-il,  i-cpréscDlail  graphique- 
ment la  marche  de  la  chaleur,  et  dessinait,  à  chaque  instant, 
sur  la  plaque,  la  forme  d'une  courbe  iso- 
therme. »  Après  s'être  assuré  qu'avec 
des  lames  homogènes  de  verre  ou  de 
iftélal  ces  courbes  étaient  circulaires,  de 
Seuarniont  opéra  sur  des  plaques  de 
quartz  ou  de  spath  calcaire  taillées  nor- 
malement à  l'axe  de  svmétrie,  ce  qui  lui 

Fig,  15'J.  —  liiugalc  conduo-  ''  ^ 

tibiiitë  du  quarii  dans  dus     doiina  ciicorc,   couime  OU   l'a  dit  plus 
haut,  des  courbes  circulaires,  puis  sur 
des  plaques  parallèles  à  cet  axe,  auquel  cas  les  courbes  pré- 
sentaient une  ellipticité  prononcée,  le  plus  grand  diamètre  de 
l'ellipse  étant  toujours  dirigé  suivant  l'axe  de  symétrie. 

En  appliquant  celle  méthode  à  des  cristaux  de  divers  sys- 
tèmes, de  Scuarmont  a  formulé  des  lois  qui  montrent  qu'il  y  a 
une  identité  complète  entre  le  mode  de  propagation  de  la  cha- 
leur et  celui  de  la  lumière  dans  les  corps  cristallisés  '. 

1.  VnicJ,  d'a|>r&s  l'auteur,  un  rû»uiiiù  do  ws  luis  :  I*  Dana  les  crislaui  du  tjsléme  régit- 
)t<T.  la  condurlibililù  ett  égnlc  en  Inus  ivns,  el  les  surHicca  isotherme!!  sont  de*  sphères 
v<incenlri([ues  ï  U  source  de  dialciir,  dimma  dans  Ic^i  milieux  liomogËDCH;  3*  dam  le* 
<;i'istaui  du  sjilèmc  prîsiiialiquu  di'oit  ii  baie  carrée,  la  coiiduclibililc  prend  une  faleur 
manimuin  nu  minimum  |inrallùlcmcnl  !i  l'axe  de  Gjiure;  Ick  nurficct  isotlicrmes  sont  des 
<>lli|iM)ïdcs  de  révolution  allongés  ou  ajiblis  ;  dans  lus  sjstètncB  de  crisbui  se  rapporiaat 
au  ]irisnie  rcclanjtulaire  droil,  la  conduclibililû  jircnd  tniis  valeurs  principales  suÏTant  des 
dimclions  jarallèles  aux  ai'êleï  du  prisme  ;  tt'.s  Biirrace!  isntlicrme»  «ont  des  ellipimlde*  i 
trois  aies  inégaux  conccnli'ii)iies  h  la  source  de  chaleur  ;  4'  dans  les  cristaux  qui  m  rappor- 
tent au  prisme  rectangulaire  à  base  oblique,  le*  surfacea  îsiitbermes  sont  des  etIipMidrt  h 
trois  aies  inégaux  dont  un  seul  a  uni!  [msitinn  déterminalilc  il  priori,  rcUc  de  l'arête  da 
prisme  perpendiculaire  aux  dcui  autre.*.  Voir,  |iour  pins  do  détails,  le  mémuiro  de  Sentr- 
mont  dans  les  Ànnalei  de  chimie  el  de  phyiique  (5'  série,  t.  \X1  et  XXII),  ou  les  Compte* 
rendu*  de  rAcadrmie  dei  iciencn  pour  1817. 
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[depuis  répoque  (1847)  où  de  Senarmonl  publia  le  résullal 
de  ses  travaux,  M.  Jannelaz  a  étendu  le  même  genre  d^études 
à  un  plus  grand  nombre  de  cristaux,  en  perfectionnant   le 
procédé  décrit  plus  haut,  et  en  employant  une  seconde  mé- 
thode qui  permet  d'éviter  le  perçage  de  la  plaque  cristalline. 
Outre  la  confirmation  des  lois  trouvées  par  son  éminent  pré- 
décesseur, et  Tobteution  de  nombreuses  mesures  des  axes  des 
ellipses  isothermes,  M.  Jannelaz  est  parvenu   à  établir  une 
f-elation  intéressante  entre  les  lignes  de  conductibilité  maxima 
é?t  minima  et  les  clivages  des  cristaux.  Par  exemple,  dans  les 
o^*istaux  à  un  axe.  Taxe  de  plus  grande  conductibilité  est  pa- 
j-allèle  au  clivage  le  plus  facile  \ 

Les  végétaux  offrent,  comme  les  cristaux,  des  différences  de 

c^ouductibilité  calorifique,  selon  le  sens  dans  lequel  se  fait  la 

|>f*opagation,  et  il  est  vraisemblable  que  la  cause  de  ces  difle- 

i'€3»ces  a  une  certaine  analogie  avec  celle  dont  il  vient  d'ôtre 

c|i^m€stion,  c'est-à-dire  provient  du  défaut  d'hcmiogénéité  de  ces 

!Si.B  Jbslances.  On  doit  les  premières  recherches   sur  ce  sujet  à 

<J€3  ^x  savants  genevois,  de  Candolle  et  de  la  Rive,  qui  ont  étudié 

'^      conductibilité  de  diverses  essences  de  bois,  soit  dans  le  sens 

"^^«  libres  végétales,  soit  dans   un   sens  perpendiculaire.  En 

'^i::iéral,  le  pouvoir  conducteur  est  plus  finble  dans  ce  dernier 

i^s  que  dans  le  premier,  et  dans  le  chêne  le  rapj)ort  est  de  5 

^    ^S^.  La  différence  paraît  plus  prononcée  dans  les  bois  tendres 

^^^^  dans  les  bois  durs.  Tyndall  a  étudié  la  môme  question  eu 

^^^ixiparant  la  conductibilité  dans  trois  directions  différentes,^ 

l^^^i^^llèlement  aux  fibres,  dans  un  sens  perjiendiculaire  aux 

^*l>res  et  aux  couches  ligneuses  à  la  fois,  et  enfin  dans  une 

^^^>îsième  direction,  perpendiculaire  aux  libres,  mais  parallèle 

^^  plutôt  tangente  aux  couches.  Les  résultats  auxquels  ce  savant 

^st  parvenu  confirment  ceux  qu'avaient  constatés  de  Candolle 

^t  de  la  Rive  :  la  conductibilité  du  bois  est  la  plus  grande  dans 

»^  direction  des  fibres.  Elle  est  aussi  plus  grande  dans  le  sens 

*•  Voir  les  Comptée  rendus  pour  1872,  t.  II. 
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perpendiculaire  aux  couches  ligneuses  que  dans  le  sens  para 
lèle.  Il  faut  ajouter  que  la  méthode  adoptée  par  Tyudall  i 
donne  pas  la  conductibilité  même,  mais  seulement  la  viles: 
de  transmission  de  la  chaleur,  et  nous  avons  vu  plus  haut  qu 
y  avait  lieu  de  ne  pas  confondre  ces  deux  propriétés.  Le  ph; 
sicien  anglais  a  trouvé  en  outre  que  celte  vitesse  de  transmii 
siou  est  encore  moindre  dans  Técorce  que  dans  le  bois  lu 
même,  et,  considérant  sans  doute  les  résultats  obtenus  par  li 
comme  pouvant  s'appliquer  aux  pouvoirs  conducteurs,  il  € 
conclut  que  Técorce  des  arbres  est  un  fourreau  protectei 
qui  permet  au  végétal  de  résister  également  et  à  la  soustractio 
soudaine  de  la  chaleur  intérieure  et  a  l'invasion  subite  de 
chaleur  extérieure.  Déjà  de  la  Rive  et  de  Candolle  avaient  fa 
remarquer  que  le  faible  pouvoir  conducteur  du  bois  dans  ! 
direction  latérale,  est  favorable  à  la  conservation  de  la  chalei 
(jue  Tarbro  reçoit  du  sol,  et  nous  ajouterons  que  cette  influenc 
heureuse  doit  être  encore  accrue  par  la  circulation  de  la  sèvi 
puisque  les  liijuides,  connue  nous  allons  le  voir,  conduiseï 
lort  imparfaitement  la  chaleur. 

l/inégale  conductibilité  des  dilférents  solides  est  utilisa 
dans  une  foule  d*applications.  Los  outils  et  les  ustensiles  e 
métal,  dont  Tusage  nécessite  qu'on  les  soumette  à  une  haul 
température,  sont  munis  de  manches  mauvais  conducteurs,  e 
bois  par  exemple,  qui  arrêtent  presque  complètement  la  pn 
pagation  de  la  chaleur.  Les  tissus  de  coton,  de  soie,  surtout  c 
laine,  sont  de  fort  mauvais  conducteurs  :  ils  sont  donc  tri 
propres  à  préserver  le  corps  des  excès  de  la  chaleur  et  du  froic 
En  été,  ils  enq>échent  la  chaleur  extérieure  de  pénétrer  jusqu 
la  surface  de  notre  corps;  et  en  hiver,  c'est  au  contraire  1 
chaleur  du  corps  «{ui  reste  emprisonnée,  par  lit  difficulté  qu*o| 
posent  les  vêtements  à  sa  propagation  au  dehoi's.  Du  reste,  i 
n'est  pas  la  substance  seule  dont  ils  sont  composés  qui  donr 
aux  tissus  celle  propriété  précieuse,  c'est  aussi  leur  structure 
entre  les  lilaments  se  trouvent  interposées  des  couches  d*ai 
qui  restent  immobiles,  et,  comme  les  gaz  en  repos,  ainsi  qu 
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nous  le  verrons  bientôt,  conduisent  très  mal  la  chaleur,  il  eu 
résulte  que  celle-ci  passe  avec  une  grande  difficulté  à  travers 
le/tissu.  Un  édredon  conserve  la  chaleur  à  un  très  haut  degré, 
beaucoup  mieux  que  ne  ferait  une  couverture  de  laine  serrée 
et  plus* pesante. 

On  pourrait  multiplier  à  l'infini  ces  exemples.  Bornons-nous 
à  deux  ou  trois  expériences  curieuses,  fondées  sur  la  différence 
de  conductibilité  des  corps  solides.  On  enveloppe  une  boule 
métallique  d'une  toile  fine,  qu'on  maintient  très  serrée  contre 
le  métal,  de  façon  que  le  contact  soit  bien  établi.  Puis,  pre- 
nant avec  une  pince  un  charbon  incandescent,  on  le  pose 
sur  la  boule  ainsi  enveloppée.  Le  tissu  reste  intact  :  on  a  beau 
souffler  sur  le  charbon  pour  augmenter  son  incandescence,  la 
toile  ne  brûle  pas. 
C'est  que  la  chaleur 
reçue  par  la  toile  est 
immédiatement   ac-  "^"TH 

caparée  par  le  métal 
très  bon  conducteur, 
et  disséminée  dans 

Fig.  ICO.  —  Propriété  des  loiles  int*lallif|ucs  ;  olisbcle 
Qu'avant      d'allu-  qirdlcs  opposent  à  la  propîi^alion  de  la  clialcur. 

XùQT  un  bec  de  gaz, 

^3n  place  au-dessus  de  l'orifice  une  toile  métallique  à  tissu  un 
J3eu  serré,  et  qu'on  ouvre  le  robinet,  le  gaz  se  répandra  au- 
dessous  et  au-dessus  de  la  toile.  Si  on  l'allume  au-dessous, 
combustion  reste  limitée  à  la  partie  inférieure  du  jet  de  gaz  ; 
au  contraire  on  l'allume  au-dessus,  c'est  la  partie  supé- 
^i^iire  du  jet  qui  brûlera  (fig.  160).  Dans  les  deux  cas,  l'inter- 
position de  la  toile  métallique  suffira  pour  limiter  la  combustion. 
^^   raison  de  ce  fait  est  simple.  Les  mailles  de  la  toile  forment 
^^   excellent  conducteur  de  la  chaleur  développée.  Celle-ci  se 
^^pand  rapidement  sur  le  tissu,  sans  pouvoir  se  propager  du 
^^të  opposé  à  celui  qui  est  en  ignition.  Nous  verrons  une  im- 
portante application  de  cette  propriété  des  toiles  métalliques 

Vf.  49 
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dans  les  lampes  de  sûreté  de  Davy,  employées  par  les  mineurs. 
Le  tissu  mélallique  qui  enveloppe  la  lumière  suffit  pour  prévenir 
rinflammalion  et  l'explosion  du  grisou,  ce  gaz  si  dangereux  qui 
se  dégage  dans  les  mines  de  bouille. 

L'asbeste  et  l'amiante  sont  deux  substances  minérales 
soyeuses,  célèbres  par  leur  incombustibilité  :  ce  sont  en  effet 
des  corps  très  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  et  Ton  peut, 
avec  un  gant  d'amiante,  soutenir  dans  la  main  un  boulet  rouge 
sans  être  brûlé.  Dans  ce  cas,  la  chaleur  ne  peut  se  propager  : 
elle  est  interceptée  ;  dans  l'exemple  qui  précède  elle  est,  au 
contraire,  absorbée  rapidement;  dans  les  deux  cas,  sa  propa- 
gation par  voie  de  conductibilité  se  trouve  limitée. 


g  5.    CONDUCTIBIUTÉ   DES    LIQUIDES   ET    DES    GAZ. 

Les  expériences  qu'on  a  faites  pour  mesurer  la  conductibi- 
lité des  liquides  cl  des  gaz  prouvent  que  cette  conductibilité 
est  très  faible.  Cependant  on  voit  la  chaleur  se  propager  avec 
assez  (le  rapidité  dans  ces  deux  sortes  de  milieux.  Mais  alors 
ce  n'est  plus  par  conductibilité,  c'est  par  convectiofij  c'est-à- 
dire  par  transport  des  parties  échauflées.  La  raison  de  tels 
mouvements  est  aisée  à  comprendre.  Quand  une  portion  de 
liquide  est  chauffée,  sa  densité  diminue;  dès  lors,  en  vertu  du 
principe  d^Archimède,  cette  portion  tend  à  s'élever  et  à  rem- 
placer les  couches  plus  denses  qui  la  surmontent.  C'est  ce  qui 
arrive  quand  on  chauffe  un  liquide  par  le  fond  du  vase  qui  le 
contient.  Si  le  liquide  est  chauffé  latéralement,  les  courants 
qui  s'établissent  jiartent  seulement  des  parois,  au  lieu  de  partir 
de  tous  les  points  du  fond.  L'échauffemenl,  dans  ce  cas,  est 
beaucoup  moins  rapide.  Du  resle,  l'existence  des  courants 
dont  il  s'agit  est  facile  à  mettre  en  évidence.  On  n'a  qu*à 
mêler  au  liquide  des  poudres  de  même  densité  que  lui,  par 
exemple  de  la  sciure  de  bois  dans  l'eau.  Cette  poudre  reste  en 
suspension,  et  dès  qu'on  chauffe  le  vase,  on  voit  le  mouvement 
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des  particules,  de  haut  en  bas  et  de  bas  eu  haut/  accuser 

l'existence  des  courants  :  les  courants  ascendants  proviennent 

des  parties  échauffées  qui  s'élèvent,  les  courants  descendants 

sont  dus  aux  parties  froides  plus  denses  qui  remplacent  les 

premières;  si  le  vase  est  chauffe  latéralement,  les  premiers 

régnent,  pendant  la  période  d'échauffemenl,  contre  les  parois 

du  vase,  les  courants  descendants  occupent  la  partie  centrale. 

MjSl  chaleur  est  donc  charriée  dans  toute  la  masse  du  liquide, 

et  c'est  ainsi  qu'elle  se  propage. 

Quand  le  liquide  se  refroidit,  les  courants  changent  de  sens: 
o'est  le  courant  central  qui  monte,  tandis 
sur  les  parois  se  trouvent  les  cou- 
nls  descendants.  Leur  situation  rela- 
s'explique  aisénient  :  c'est  en  effet 
les  parois  que  la  chaleur  se  com- 
mi:iiiique  d'abord  au  liquide  lorsqu'on 
chauffe  le  vase;   c'est   par  les    parois 
qu'elle  se  dissipe  d'abord  dans  la  pé- 
riode de  refroidissement. 

Si  toutefois  le  vase  est  large  et  pro- 
fond et  chauffé  par-dessous,  comme 
dans  la  figure  161,  les  mouvements  sont 
pi*écisémenl  contraires  à  ceux  que  nous 
menons  d'indiquer,  parce  que  c'est  la  partie  centrale  du  fond  qui 
^^mmunique  la  première  sa  chaleur  au  liquide. 

Rumford  niait  la  propriété  conductrice  des  liquides.  Mais 

wtirray  combattit  son  opinion  par  des  expériences  décisives.  11 

plaçait  le  réservoir  d'un  thermomètre  sur  le  fond  d'un  cylindre 

^^  glace,  alternativement  rempli  d'huile  et  de  mercure,  versait 

"^  Téther  à  la  surface  du  liquide  et  y  mettait  le  feu.  Dans  les 

d^ux  cas,  le  thermomètre  s'élevait  de  plusieurs  degrés,  et  l'on 

^^  pouvait  attribuer  celte  augmentation  de  température  à  la 

^niniunication  par  les  parois  du  vase,  puisque  la  glace  ab- 

^l'be  la  chaleur,  ni  au  rayonnement  seul,  puisque  le  mercure 

^l  athermane,  ni  enfin  aux  courants  du  liquide,  puisque  les 


Fig.  161.  —  Courants  ascen- 
dants et  (iescondanls  dans  les 
liquides. 
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couches  les  plus  chaudes  et  les  plus  légères  sont  à  la  partie 
supérieure  du  vase. 

Ainsi  la  conductibilité  des  liquides  n*est  pas  nulle,  comme 
Ta  prouvé  Desprelz  en  chauffant  par  la  base  supérieure  mi 
vase  cylindrique  en  bois  rempli  du  liquide  à  étudier.  Pour 
cela,  un  vase  en  cuivre  mince  A  était  placé  en  contact  avec  la 
surface  de  Teau  du  tonneau,  à  sa  partie  supérieure  ;  il  rece- 
vait, par  le  tuyau  G,  de  Teau  bouillante  qu*on  renouvelait  de 
cinq  en  cinq  minutes  en  la  faisant  écouler  par  le  tuyau  D. 
Douze  thermomètres  (la  figure  162  n*en  montre  que  six)  doni 
les  boules  étaient  engagées  à  diverses  hauteurs  dans  le  liquide, 
et  dont  les  liges  étaient  extérieures  au  vase,  servaient  à  me- 
surer les  températures  de  la  colonne  d*eau.  Il  fallut  36  heures 
pour  qu'ils  devinssent  stationnaires,  et  ils  indiquèrent  alors 
des  températures  décroissantes  depuis  les  couches  supérieures 
jusqu'à  la  moitié  du  vase,  qui  avait  un  mètre  de  hauteur.  Les 
six  thermomètres  inférieurs  ne  montèrent  pas  d'une  manière 
sensible.  Desprctz,  en  comparant  entre  elles  les  températures 
des  couches  successives,  constata  qu'elles  suivent  la  môme  loi 
que  dans  le  cas  d'une  barre  métallique*,  de  sorte  que  la  pro- 
pagation de  la  chaleur  se  fait  dans  les  liquides  de  la  même 
manière  que  dans  les  solides.  Mais  la  conductibilité  des  solides 
est  incomparablement  plus  grande  que  celle  des  liquides. 

Celle  des  gaz  n'a  pu  être  constatée,  à  cause  de  la  difficulté 
qu'on  éprouve  à  faire  la  part,  dans  la  mesure  des  températures 
des  couches,  de  réchauffement  provenant  du  rayonnement  el 
du  mélange  des  couches  entre  elles,  de  manière  à  distinguer  h 
part  qui  est  due  à  la  seule  conductibilité.  Tout  ce  qu'on  sait, 


i.  Voici  les  nombres  mesurant  les  excès  do  température  des  six  thennomètres  sur  l*aii 
nmbiant,  et  les  quotients  de  chaque  excès  par  le  suivant  : 

f  UicrmoniMre 29»»il  » 

f  -  «^57  l,i« 

S»  -  U°.78  1,39 

4-  -  10»,35  1.41 

5-  -  7»,K  1,43 

6-  —  5»,fl5  1.45 

On  voit  que  le  rapport  de  doux  cxc^s  consécutifs  est  sensiblement  constant. 
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c'est  qu'ils  sont  ccriaincmeiit  de  très  mauvais  conducteurs  de  la 
chaleur.  Les  masses  gazeuses  s'écliaufl'enl,  comme  les  masses 
liquides,  par  transport  ou  convection  :  grûce  à  leur  grande  di- 
latabilité, dès  qu'une  portion  de  masse  gazeuse  se  trouve 
écHauffée,  soil  par  rayonnement,  soit  par  contact,  son  volume 
s'acscroît,  et  il  en  résnlte  des  mouvements  qui  mélangent  les 
diverses  couches.  La  chalniir  se  tnuive  ainsi  cliarriée  comme 


Fig.  IG-2.  —  Eipmuncc  de  Dcspretz  sjr  l:i  co.i  liiclil>ililii  ii<-ti  lii|i]idcs. 

daxis  les  liquides,  mais  avec  une  rapidité  encore  plus  grande. 
Aussi,  dès  qu'on  gf'no  les  monvemcnts  dont  nous  parlons,  en 
emprisonnant  le  gaz  dans  les  interstices  que  laissent  entre  leurs 
'^'^gments  des  substances  filamenteuses  comme  le  coton,  la 
'air»e,  la  soie  non  tissée,  le  duvet,  etc.,  le  gaz  s'échauffe  diffici- 
leonenl,  ainsi  qu'il  résulte  d'un  grand  nombre  d'expériences 
"Mes  à  Thomson.  Nous  avons  vu  plus  haut  que  c'est  en  partie 
*  oeite  propriété  des  gaz,  de  conduire  très  mal  la  chaleur 
*I*^Tid  ils  sont  en  re|>os,  que  les  vêtements  doivent  de  préserver 
I*    *2orps  des  perles  de  chaleur  pendant  les  temps  froids. 


CHAPITRE   XIV 


LES  SOURCES  DE  CHALEUR  —  SOURCES  D'ORIGINE 

COSMIQUE 


g  1.    LA    CHALEUR    DU    SOLEIL;    INTENSITÉ   DE   LA    RADIATIO:!   SOLAIRE. 


i 


i( 


II  résulte  de  l'étude  que  nous  venons  de  faire  des  phéno- 
mènes calorifiques,  que  deux  ou  plusieurs  corps  mis  en  pré ^~^^yî 

sence  font  un  échange  mutuel  et  continu  de  chaleur,  soit  par  ^m  ^^^  ai 
rayonnement  et  à  distance,  soit  par  conductibilité.  II  se  peut  3  *  ^^wl 
que,  par  le  fait  de  cet  échange,  il  y  ait  équilibre  de  tempéra- 
ture; mais  quand  il  n'en  est  pas  ainsi,  quand  la  température 
d'un  corps  s'élève  aux  dépens  de  la  chaleur  qu'un  autre  corps  ^^  ^s 
lui  envoie,  ce  dernier  corps  est  pour  le  premier  une  source  de  ^^  J^ 
chaleur.  A  ce  point  de  vue,  un  morceau  de  glace  à  0*,  qui  est 
une  source  de  froid  pour  tout  corps  placé  en  sa  présence,  et 
dont  la  température  est  supérieure  à  zéro,  est  au  contraire  une 
source  de  chaleur  pour  un  corps  dont  la  température  est  infé- 
rieure à  la  sienne. 

Dans  l'acception  vulgaire,  cette  expression  de  source  de 
chaleur  est  plus  particulièrement  réservée  aux  corps  doués 
d'une  haute  température,  qui  émettent  d'une  façon  continue 
pour  un  temps  limité  ou  même  en  apparence  indéfini,  une 
certaine  quantité  de  chaleur.  Les  solides  et  les  gaz  incandes- 
cents, ce  qu'on  nomme  le  feu,  la  flamme,  sont  des  source  ; 
de  chaleur  de  cet  ordre  :  on  peut  aussi  ranger  dans  la  mênk 
catégorie  les  corps  cpii  émettent  de  la  chaleur  obscure  à  un.o 
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température  élevée,  par  exemple  de  l'eau  en  ébullilion.  Mais 
pour  le  physicien  toutes  ces  disliiiclions  sont  purement  arbi- 
traires :  tout  corps,  dans  quelque  état  et  à  quelque  température 
qu'il  soit,  est  une  source  de  chaleur,  s'il  envoie  par  un  mode 
quelconque  de  propagation,  rayonnement  ou  conductibilité,  de 
ia   chaleur  au  milieu  ambiant  et  aux  corps  qui  s'y  trouvent 
j>ldcés. 

On  donne  aussi  fréquemment  le  nom  de  sources  de  chaleur 
auEX  divers  modes  de  production  de  la  chaleur  :  dans  ce  sens, 
1^    frottement,  la  percussion,  rélectricité,  la  combustion,  c'est- 
ire  certaines  actions  physiques  ou  chimiques,  sont  dits  des 
^jrces  de  chaleur.  Il  y  a  là,  croyons-nous,  une  confusion 
heuse  entre  la  cause  et  TefFet.  Ce  sont  des  modes  de  produc- 
tion n,  non  des  sources  de  chaleur. 

Xnfin  on  classe  quelquefois  les  sources  de  chaleur  en  perma- 
intes  et  temporaires  ou  accidentelles,  en  naturelles  et  artifî- 
lles,  en  cosmiques  et  terrestres;  mais  ces  classifications, 
5  tant  pas  basées  sur  la  nature  même  des  choses,  ne  nous 
prendraient  rien  de  plus  que  l'étude  particulière  de  chaque 
^Sf>èce  de  source.  Bornons-nous  donc  à  les  passer  en  revue 
ï^^s  unes  après  les  autres,  en  commençant  par  la  plus  impor- 
l-^ï^tte  de  toutes,  au  moins  pour  la  Terre,  par  le  Soleil. 

Cet  astre  est  composé  d'un  noyau  incandescent,  dont  les 
^oii  tours  nettement  limités  forment  le  disque  visible,  et  dont 
'*^  surface  est  ce  qu'on  nomme  la  photosphère  ;  une  couche 
^^^1  activement  mince  d'hydrogène  incandescent,  d'où  parlent  des 

• 

l^ï-s  intermittents  de  même  nature,  repose  sur  la  surface  photo- 

^l^t^crique  et  a  reçu  le  nom  de  chromosphère.  Enfin,  au  delà, 

^^i  sie  une  enveloppe  beaucoup  plus  rare  et  plus  étendue,  dont 

^  existence  n'a  pu  être  constatée  que  pendant  les  éclipses  totales 

*^  Soleil  et  qu'on  nomme  la  couronne  (fig.  lOo).  Ces  enveloppes 

^^Ocessives  du  noyau  solaire  forment  autour  de  lui  une  at- 

^^sphère  gazeuse  plus  ou  moins  complexe,  mais  éminemment 

^^^Sorbante,  ainsi  que  le  prouvent  l'analyse  du  spectre  solaire 

^^  les  raies  nombreuses  dont  nous  avons  vu  que  ce  spectre  est 
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sillonné.  Quanl  au  noyau,  les  opinions  des  savants  sur  sa  na- 
ture sont  partagées  :  les  uns  le  considèrent  comme  un  solide  ou 
un  liquide  incandescent,  d'autres  comme  une  masse  gazeuse 
pareillement  incandescente.  Nous  dirons  jdus  loin  quelles  hypo- 
thèses ont  été  proposées  pour  explicjuer  comment  se  renouvelle 
et  s'entretient  l'immense  provision   de  lumière  et  de  chaleur 


Fig.  105.  —  Chitiniosjjhère  et  proluLcranccs  solaires.  Almosphère  coronale. 


qu'il  rayonne  tout  autour  de  lui  dans  l'espace,  el  dont  Tic:: 
tensilé  ne  parait  pas  avoir  sensiblement  varié  depuis  des  idk 
licrs  d'années. 

Mais  l'intensité  de  la  clialeur  solaire,  telle  qu'elle  nous  paàr- 
vîcnt  à  la  surface  du  globe  terrestre,  lorsqu'elle  a  traversé  ïe* 
couches  atmosphériques,  a  pu  être  évaluée  ù  l'aide  d'appareifo 
que  nous  allons  décrire;  et,  en  tenant  compte  des  heures d'ol^ 
servation  ou  des  hauteurs  différentes  que  l'astre  occupail  ao- 
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tsus  de  l'horizon,  il  a  élc  possible  d'en  déduire  rabsorption 
chaleur  résultant  de  l'interposition  de  l'atmosphère  ter- 
tre. Cette  absorption  est  un  fait  que  chacun  de  nous  peut 
islater,  puisque  nous  en  voyons  et  en  ressentons  les  effets; 
itensité  de  l'action  directe  des  rayons  solaires  va  en  croissaDl 
aesure  que  croît  sa  hauteur,  et  devient  maximum  au  mo- 
nt de  sa  culmination  méridienne.  De  même,  celle  intensité 
ximnm  varie  elle-même  considérablement,  et  pour  la  même 
ion,  avec  la  saison  de  l'année'. 


41.  —  Structure  du  Soleil.  Aspeul  de  la  |iliolosphûr«et  del'enTcloppechromosplivriquu. 

■es  premières  expériences  sur  ce  sujet  sont  dues  à  de  Saus- 
3.  Il  observait  à  l'aide  d'un  appareil  de  son  invention, 
iiothermomètre,  consistant  en  un  thermomètre  renversé 
t  la  boule  noircie  occupait  l'intérieur  d'une  boîte  de  liège, 
>arois  également  noircies,  que  fermaient  des  plaques  de 
re.  En  exposant  l'appareil  à  l'action  normale  des  rayons 


n  M  r*Dl  pas,  bien  cnleadu,  conrondrc  la  lempéralure  de  t'air,  au  soleil,  avec  ta  cha- 
IVjoiiDëe  directeipent  par  l'aslre.  OcUe-ci  est  U  même,  à  égalilc  de  hauteur,  en  hiver 
■t  ÎU,  quand  les  conditions  relatives  %  la  transparence  de  l'air  et  i  son  état  hygromé- 
>«  aonl  tes  mêmes,  tandis  qu'il  en  est  tout  aulrement  de  la  température  de  l'air.  Il  lait 
1  nr  let  hautes  montagnes  i  l'ombre  et  par  un  ciel  très  pur,  tandis  que  la  radiation 
in  j  est  trti  intense,  en  raison  de  la  moindre  épaisseur  des  couches  lériennea  et  de 
Hirplion  moindre  qui  en  est  la  conséquence. 
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solairet),  de  Saussure  notait  le  nombre  de  degrés  dont  montait 
le  thermomètre  au  bout  d'une  minute. 

Sir  John  Hcrscbel  fit,  au  cap  de  Bonne-Espérance,  des  obser* 
vations  du  même  genre,  en  se  servant  d'un  appareil  analogue, 
qu'il  nommait  aetinomètre. 

Enfin,  en  1857,  Pouillet  a  mesuré  l'intensité  de  la  radiation 
solaire  it  Paris,  à  l'aide  d'une  méthode  et  d'un  instrument  que 
nous  allons  décrire. 

L'instrument  dont  ce  dernier  savant  s'est  servi  pour  cette 


Fig.  165.  —  P>rhélioinèlre  de  PauJUet. 


mesure,  et  qu'il  nomme  })yrhétiomètre,  est  représenté  d^ 
la  ligure  165.  On  voit,  à  la  partie  supérieure,  un  vase  cyli' 
(irique  en  argent  très  niiucc,  dont  la  face  tournée  au  Soleil  es 
recouverte  de  noir  de  fumée.  Ce  vase  est  rempli  d'eau,  et  A 
température  du  liquide  est  indiquée  par  un  thermomètre  âoal 
la  boule  vient  plonger  à  l'intérieur  du  cylindre,  et  dont  lali^ 
est  protégée  par  un  tube  en  laiton  percé  longitudinalemenl 
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crune  rainure,  de  manière  à  laisser  voir  le  niveau  du  mercure. 
A  l'autre  extrémité  du  tube,  un  disque,  de  même  diamètre  que 
le  vase  cylindrique,  reçoit  l'ombre  de  ce  dernier,  et  permet  de 
vérifier  si  la  surface  noircie  est  exposée  normalement  à  la 
direction  des  rayons  du  Soleil  :  c'est  ce  qui  arrive  quand  le 
disque  inférieur  est  exactement  recouvert  par  l'ombre  circu- 
laire du  disque  supérieur.  Voici  comment  on  procède  à  l'expé- 
rience. 

On  commence  par  noter  la  température  de  l'instrument; 
puis  on  expose  sa  face  noircie  vers  une  portion  du  ciel  sans 
nuages,  mais  de  manière  que  cette  face  ne  reçoive  pas    les 
rayons  solaires.  Au  bout  do  cinq   minutes,  le  rayonnement 
ciëtermine  un  certain  abaissement   de  température.  En  diri^ 
g-eant  alors  l'instrument  vers  le  Soleil,  la  face  noircie  reçoit 
pendant  cinq  autres  minutes  la  chaleur  solaire  tombant  perpen- 
diculairement sur  elle.  On  note   l'élévation  de  température. 
Ertiin  on  fait  de  nouveau  rayonner  l'instrument  pendant  cinq 
minutes  dans  sa  première  position,  et  l'on  observe  encore  le 
''efVoidissement  final.  La  première  et  la  troisième  observation 
soirit  nécessaires  pour  calculer  la  quantité  de  chaleur  perdue 
pai*  le  rayonnement  de  l'instrument  dans  l'espace  pendant  son 
exposition  au  Soleil,  quantité  qui  est  une  moyenne  entre  les 
deux  refroidissements  observés.  En  l'ajoutant  à  réchauffement 
dik     à  l'exposition  directe  aux  rayons  solaiies,  on  aura  l'éléva- 
^-î^i^i  de  température  totale;  et,  par  suite,  on  pourra  calculer 
•^   Xïombre  de  calories  absorbées  pendant  une  minute  par  une 
^^ï*face  égale  à  celle  du  disque  noirci*. 

^  -     ff  Soit  g  le  réchaiifTcment  qu*a  éprouvé  le  pyrhéliomètrc  pendant  les  cincf  minutes  de 
**cti^n  solaire,  r  et  r'  les  refroidissements  qu'il  a  éprouvés  pendant  les  cinq  niinutes  qui 
'^^   précédé  cette  action  et  pendant  les  cinq  minutes  qui  l'ont  suivie  ;  il  est  facile  de  voir 
^^  l'élévation  do  tem|)érature  /  produite  par  la  chaleur  du  Soleil  est 

'^r/  +  — 7-- 

^ît  d  le  diamètre  du  >ase  exprimé  en  centimètres,  p  le  poids  de  l'eau  qu'il  contient. 

*PHiné  en  grammes,  j/  le  poids  du  vase  lui-môme  et  de  la  portion  plongée  du  thermomètre. 

poids  étant  réduit  à  ce  qu'il  seniit  pour  une  chaleur  spécifique  égsile  \\  l'unité  :  on  voit 
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Celte  quantité  de  chaleur  dépend,  comme  on  le  pense  biei 
de  réiévation  du  Soleil  au-dessus  de  Thorizon;  car,  avant  d 
parvenir  à  la  surface  de  la  Terre,  les  rayons  calorifiques  d 
Soleil  ont  à  traverser  des  couches  atmosphériques,  qui  e 
absorbent  une  proportion  d'autant  plus  considérable  que  lei 
épaisseur  est  plus  grande.  Pouillet  a  cherché  la  loi  que  su 
l'intensité  calorifique  du  Soleil  à  mesure  que  varie  la  hyutei 
de  Tastrc*,  et  il  en  a  conclu  l'absorption  due  à  l'atmosphèi 
pour  le  cas  où  le  Soleil  serait  au  zénith.  Celle  absorption  var 
d'ailleurs  dans  certaines  limites,  suivant  la  pureté  de  l'atnK 
sphère,  et  peut  s'élever  à  0,25,  c'est-à-dire  au  quart  de 
chaleur  qui  parviendrait  au  sol  si  l'atmosphère  n'existait  pai 
En  considérant  la  chaleur  totale  reçue  par  un  hémisphèi 
entier,  et  par  conséquent  sous  toutes  les  obliquités  possiblei 
on  trouve    que  la   proportion   absorbée  par   l'atmosphère  î 


que  réiévation  de  température  observée  /  correspond  à  une  quantité  de  chaleur  t{p-^p 
Cette  chalour  étant  tombée  en  cinq  minutes  sur  une  surface  -r-,  chaque  unité  de  surb 

a  reçu      '       "  -  i  pendant  les  cinq  minutes,  et       [      "    (  pendant  une  minute.  Pour  ni 

appareil,  cette  quantité  de  chaleur  reçue  en  une  minute  par  chaque  centimètre  carré 
0,2624/.  »  (Comptes  rendus  de  C Académie  des  sciences  pour  1858,  II.) 

i.  «  Fin  comparant  les  élévations  do  température  observées  au  pyrhéliomètre  et  lesépa 
seurs  atmosphériques  correspondantes,  j'ai  vu  que  Ton  pouvait  très  bien  représenter 
résultats  par  la  formule  t  =  ap\  a  et  p  étant  deux  constantes.  De  plus,  en  détcrmiaanti 
deux  constantes  par  deux  observations  de  chaque  série,  ou  retombe  toujours  sur  la  mé: 
valeur  de  a  pour  toutes  les  séries,  et  sur  des  valeurs  de  p  assez  différentes  en  passant  d'L 
série  à  Tautre.  Ainsi,  a  est  une  constante  fixe,  indépendante  de  l'état  de  Tatinosphère,  e 
une  constante  qui  est  fixe  seulement  pour  le  même  jour,  et  qui  varie  d*un  jour  k  Vta 
suivant  que  la  sérénité  du  ciel  est  plus  ou  moins  parfaite;  a  est  donc,  dans  la  formule. 
constante  solaire,  ou  celle  qui  contient,  comme  élément  essentiel,  la  puissance  calorifiq 
constante  du  Soleil  :  tandis  que  p  est  la  constante  atmosphérique,  ou  celle  qui  conlie 
comme  élément  essentiel,  le  pouvoir  de  transmission  variable  dont  se  trouve  douée  rata 
sphère  pour  laisser  arriver  jusqu*à  la  surface  de  la  Terre  des  proportions  plus  ou  m» 
grandes  de  la  chaleur  solaire  incidente.  »  (Pouillet,  loc.  cit.) 

Les  expériences,  faites  de  juin  1857  à  mai  1858,  ont  donné  à  Pouillet  6^,72  pour  h  vali 
de  la  constante  solaire,  et  des  nombres  variant  entre  0,7244  et  0,7888  pour  la  coosla 
atmosphérique. 

En  supposant  p  égal  à  Tunité,  cVst-k-dire  dans  Thypothèse  où  l'atmosphère  transmeiti 
intégralement  la  chaleur  solaire  sans  en  rien  absorber,  on  aurait  /z=6®,72,  et  en  inultipUa 
par  0,2624,  on  aurait  1,7655.  Telle  est,  en  calories,  la  quantité  de  chaleur  que  leSofc 
donne,  en  une  minute,  sur  chaque  centimètre  carré,  aux  limites  de  Tatmosphère,  ou  qa 
donnerait  h  la  surface  du  sol  en  l'abseiirr  de  toulo  absorption  alrnosphôrique. 
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le  ciel  était  partout  sans  nuages,  serait  encore  comprise  entre 
les  quatre  dixièmes  et  les  cinq  dixièmes  de  la  chaleur  envoyée 
par  le  Soleil  à  la  Terre.  Le  sol  terrestre  ne  reçoit  donc  guère 
que  la  moitié  de  la  chaleur  solaire,  moitié  qui  se  distribue 
inégalement  suivant  l'obliquité  des  rayons  :  l'autre  moitié 
échaufie  l'atmosphère. 

Supposant  la  chaleur  reçue  par  la  Terre  uniformément 
répartie,  Pouillet  a  calculé  qu'un  centimètre  carré  reçoit  par 
minute  0,441  calorie,  c'est-à-dire  une  quantité  de  chaleur  suf- 
fisante pour  élever  de  1  degré  la  température  de  (^',441  d'eau. 
En  une  année,  chaque  centimètre  carré  reçoit  231 675  calories  : 
la  quantité  de  chaleur  reçue  en  une  année  par  la  Terre  entière 
serait  suffisante  pour  fondre  une  couche  de  glace  de  31  mètres 
d'épaisseur  enveloppant  tout  le  globe*. 

De  la  quantité  de  chaleur  reçue  annuellement  par  la  Terre 

on  peut  déduire  la  chaleur  totale  rayonnée  par  le  Soleil  dans 

l'espace.  Il  suffit,  pour  cela,  de  calculer  combien  la  surface 

d'un  grand  cercle  terrestre  est  contenue  de  fois  dans  la  surface 

^Vune  sphère  qui  aurait  le  centre  du  Soleil  pour  centre  et  pour 

H'ayon  la  distance  de  cet  astre  à  notre  globe.  Un  calcul  facile 

cîonne  pour  résultat  2150000000,  de  sorte  que  la  chaleur 

interceptée  par  la  Terre  n'est  que  la  2150000000*  partie  du 

rayonnement  solaire  tout  entier.  «  Si  la  chaleur  émise  par  le 

Soleil,   dit  Tyndall,  était  employée  à  fondre  une  couche  de 

gr'^ce  déposée  à  sa  surface,  en  une  heure  elle  liquéfierait  une 

épaisseur  de  732  mètres.  Dans  le  même  temps,  elle  élèverait 

à     lit  température  de  l'ébullilion  2900000000  myriamètres 

cultes  d'eau  à  0\  Exprimée  sous  une  autre  forme,  la  chaleur 

^nnise  par  le  Soleil  en  une  heure  est  égale  à  celle  qu'engen- 

^ï^c^rait   la  combustion  d'une   couche  de  houille  de  3  mètres 

^*^|)aisseur,  enveloppant  le  Soleil;  enfin,  la  chaleur  solaire 

^  «  Pouillet,  pour  faii'cce  calcul,  employait  le  nombre  75  pour  la  chaleur  latente  de  fusion 

?^  ï^  glace.  Avec  la  valeur  adoptée  aujourdlmi,  c'est-h-dire  79,25,  le  résultat  serait  plus 

*^b|^  .  au  lieu  de  50", 89,  on  trouve  seulement  20",'2r);  mais  cette  correction  n*a  qu'un 

*•*>!«*  intérêt,  le  nombre  qui  mesure  la  constante  solaire  n'étant  qu'une  valeur  approchée, 

'^s  nouvelles  déterminations  donnant,  ain«i  qu'on  le  verra  birntAt,  des  valeurs  plus  fortes. 
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cmise  en  un  an  équivaut  à  celle  que  produirait  la  combustion 
(l'une  couche  de  houille  de  27  kilomètres  d'épaisseur.  » 

Telle  est,  d'après  les  expériences  de  Pouillet,  l'intensité  calo- 
rilique  de  l'immense  foyer  qui  fournit  à  la  Terre  et  aux  autres 
planètes  leur  })rovision  de  chaleur,  et,  comme  nous  le  verrons, 
ce  qui  revient  au  môme,  leur  provision  de  vie  et  de  force  méca- 
nique, 

La  mesure  de  Faction  calorifique  des  rayons  solaires,  soit  à 
la  surface  du  sol  et  sous  diverses  obliquités,  soit  à  la  limite  de 
l'atmosphère  en  tenant  compte  de  l'absorption  par  les  couches 
d'air,  a  élé  reprise,  depuis  les  expériences  de  Pouillet,  par  divers 
savants.  Avant  de  rapi)orler  les  résultats  trouvés,  mentionnons 
d'abord  les  observations  faites  de  1832  à  1842  par  Forbes  et 
Kiemlz,  à  l'aide  de  rhéliothermomètre  de  Saussure,  à  Brienz 
et  sur  le  Faulhoni,  c'est-à-dire  à  une  difl'érence  d^altitude  de 
2119  mètres.  D'après  ces  savants,  le  faisceau  des  rayons  calo- 
rifiques solaires,  en  entrant  dans  notre  atmosphère,  se  divise 
en  deux  parties,  dont  l'une  est  composée  des  rayons  facilement 
absorbables,  l'autre  des  layons  cpii  se  refusent  à  toMte  extinc- 
tion :  les  premiers  forment  les  huit  dixièmes,  et  les  seconds 
les  deux  dixièmes  du  faisceau  total.  L'atmosphère  est  donc 
thermochroïque,  ainsi  que  l'ont  prouvé  du  reste  les  expériences 
de  Melloni.  En  1855,  de  Gasparin  fit  des  recherches  relati- 
ves à  l'influence  du  rayonnement  solaire  sur  la  végétation;  Tap- 
pareil  qu'il  emjiloyait  se  composait  d'une  boule  en  cuivre  de 
10  centimètres  de  diamètre,  recouverte  d'une  double  couche 
de  vernis  mat  au  noir  de  fumée,  et  contenant  intérieurement  la 
boule  d'un  thermomètre  très  sensible.  liCS  expériences  faites  en 
février  à  Tarascon,  lui  montrèrent  que  l'atmosphère  cibsorbait 
alors  les  0,52  de  la  radiation  solaire  totale.  En  mai,  le  même 
appareil  donnnit,  à  Versailles,  0,57  à  huit  heures  du  matin, 
0,27  à  midi,  et  0,24  à  six  heures  du  soir,  (les  résultats  concor- 
daient avec  ceux  de  Pouillet. 

La  même  (pieslion  a  été  reprise  dans  ces  dernières  années, 
rt  h\  v.ilrur  niiînéri(pie  dr  la  constante  solaire,  déduite  de  non- 
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velles  observations,  augmentée.  M.  Crova,  employant  tantôt  le 
pyi-h éliomèlre  direct  à  eau  de  Pouillel*,  tantôt  le  même  appa- 
veil   où  Teau  est  remplacée  par  le  mercure,  tantôt  enfin  un  acti- 
noinètre  formé  d'un  gros  thermomètre  à  alcool  dont  la  boule 
occupe  le  centre  d'un  ballon  sphérique  noirci,  a  fait,  en  1875, 
pJusîcîurs  séries  d'observations  d'où  résulte  une  valeur  de  la 
coiistsanle  solaire  un  peu  plus  forte  que  celle  de  Pouillet.  La 
naoy  ^nne  des  nombres  trouvés  donnerait  2%015  pour  la  quan- 
tité   tl^  chaleur  reçue  par  minute,  sur  i  centimètre  carré,  aux 
limiLes  de  l'atmosphère.  Les  observations  faites  d'abord  à  Mont- 
pellier furent  continuées  à  la  campagne  et  au  bord  de  la  mer, 
pc^viï*    éviter  les  causes  d'erreur   provenant  d'une  absorption 
ar^Oï-uiaie  de  chaleur  par  les  vapeurs,  les  fumées  et  les  pous- 
s^^i'^s,  causes  d'erreur  qui   varient  d'ailleurs  avec   le  degré 
"  ^^ citation  de  l'air  et  la  direction  du  vent. 

t^ans  le  cours  de  la  même  année,  M.  Violle  a  cherché  à  tenir 
^^^■^•ri^pte  de  l'influence  que  peut  exercer  la  quantité  de  vapeur 
"  ^'^^u  contenue  dans  l'air  sur  l'absorption  atmosphérique.  Pour 
,  il  s'adjoignit  un  second  observateur  qui  effectuait  les 
ures  aclinométriques  au  pied  du  mont  Blanc,  tandis  qu'il 
urait  lui-même  l'énergie  du  rayonnement  solaire  au  sommet 
^^    ^ur  les  flancs  de  la  montagne*.  Par  une  méthode  différente 


^  >    Outre  le  pyrhéliomètrc  décrit  plus  liaul,  auquel  Pouillet  donnait  le  nom  de  pyrhélio' 
''^^•^•'e  direct^  ce  physicien  employait  un  pyrhéliomètre  à  lentilles  pour  le  cas  où  les  expé- 
^^^Vkces  ne  pouvaient  se  faire  dans  un  air  calme,  la  modification  apportée  par  M.  Crova  au 
^^vhéliomèlre  Pouillet  consiste  dans  la  substitution  au  noir  de  fumée,  employé  comme  couche 
^"Sorbante,  d'un  dépôt  galvanoplastiquc  légèrement  rugueux  recouvrant  la  boîte  cylindrique 
'*^  l'appareil  ;  par-dessus  cette  couche  de  cuivre  était  dépsé  de  la  mémo  manière  du  noir 
^Q platine  intimement  adhérent;  et  enfin  une  légère  couche  de  noir  de  fumée  était  appli- 
quée sur  la  surface  platinée.  Selon  lui,   en  exposant  h  Fmsolation  la  surface  polie  de  la 
^iie  d*argent  recouverte  d'une  ou  plusieurs  couches  de  fumée,  ainsi  que  le  faisait  Pouillet, 
■absorption  de  la  chaleur  était  incomplèt<' :  une  partie  de  la  chaleur  obscure,  réfléchie  par 
'u  surface  métallique  polie,  traversait  le  noir  de  fumée,  qui  est  diathermane  pour  ces  radia- 
Uoas.  Tyndall  avait  déjà  remplacé  par  du  mercure  l'eau  du  pyrhéliomètre  Pouillet;  la  boite 
^ui  contenait  le  liquide  était  alors  en  acier,  et  non  en  argent. 

2.  L'ascension  de  M.  YioUe  eut  lieu  le  16  août  1875,  et  les  observations  se  firent  dans  la 
iiiatinée  de  ce  jour,  au  sommet  ainsi  qu'au  glacier  des  Bossons,  c'est-à  dire  aux  altitudes  res- 
pectives de  4810  mètres  et  de  1200  mètres.  Le  lendemain,  17  août,  elles  recommencèrent 
uux  Grands-Mulets  (3050  mètres)  et  aux  Bossons,  les  unes  et  les  autres  par  un  ciel  superbe 
et  un  air  absolument  calme.  Le  second  observateur  éUiit  M.  Margottet. 
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de  celle  de  Pouillet,  M.  Yiolle  a  trouvé  pour  la  constante  solaire 
6%958,  nombre  un  peu  supérieur  à  celui  qu'avait  obtenu  ce. 
physicien,  6%72.  Il  en  résulte,  pour  la  quantité  de  chaleur 
tombant  pendant  une  minute  sur  1  centimètre  carré,  à  la  limite 
de  Tatmosphère,  2%54,  qui  dépasse  de  beaucoup  le  résultai  de 
Pouillet,  r,7653. 

Il  est  intéressant  de  comparer  l'influence  de  l'absorption 
atmosphérique  à  diverses  altitudes;  c'est  ce  que  permet  le 
tableau  suivant  calculé  par  M.  Violle  : 

Altilu^les.  Chaleur  rcçuo 

Limite  (le  l'atmosphère »  2^,5i0 

Cime  (lu  mont  Blanc 4810"'  2so92 

Grands-Mulets 3050  2s262 

Glacier  des  Bosson.'. 1200  2s022 

Cote  de  Paris 60  ls745 

Comme  on  le  voit,  l'énergie  Je  la  radiation  solaire  que  les 
calculs  de  Pouillet  nous  avaient  déjà  fait  trouver  si  incompara- 
blement puissante,  serait  plus  considérable  encore,  d'après  les 
plus  récentes  déterminations.  En  introduisant  ces  nouveaux 
nombres  dans  les  énoncés  du  savant  physicien,  on  exprimera  de 
la  façon  suivante  l'intensité  de  la  radiation  calorifique  du  Soleil  : 

«  Si  la  quantité  totale  de  chaleur  que  la  Terre  reçoit  du  Soleil 
dans  le  cours  d'une  année  était  uniformément  répartie  sur 
tous  les  points  du  globe,  et  qu'elle  y  fût  employée,  sans  perte 
aucune,  à  fondre  de  la  glace,  elle  serait  capable  de  fondre  une 
couche  de  glace  qui  envelopperait  la  Terre  entière,  et  qui  aurait 
une  épaisseur  de  35'",4  si  l'on  adopte  le  chiffre  de  M.  Greva, 
et  de  42",1  si  l'on  prend  celui  de  M.  Violle.  » 

De  môme  :  «  Si  la  quantité  totale  de  chaleur  émise  par  le 
Soleil  était  exclusivement  employée  à  fondre  une  couche  de 
glace  qui  serait  appliquée  sur  le  globe  du  Soleil  et  qui  l'enve- 
lopperait de  toute  part,  cette  quantité  de  chaleur  serait  capable 
de  fondre  en  une  minute  une  couche  de  12",8  ou  de  16",0  el 
en  un  jour  une  couche  de  28  ou  de  37  kilomètres.  » 

Il  faut  ajouter,  avec  Pouillet,  que  ces  déterminations  sont 
indépendantes  de  toute  hypothèse  sur  la   nature  propre  du 
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Soleil,  de  la  matière  qui  le  compose,  de  son  pouvoir  rayonnant, 
de  sa  température  et  de  sa  chaleur  spécifique.  Mais  leur  plus 
ou  moins  d'exactitude  dépend  de  celle  des  expériences  qui  ont 
^ervi  à  la  mesure  des  radiations  à  la  surface  de  la  Terre,  et  sur- 
tout de  la  loi  qui  exprime  l'absorption  atmosphérique. 

g  2.    TEMPÉRATURE   DU   SOLEIL. 

Les  astronomes  ont  abordé  une  série  d'autres  questions  rela- 
li^vesaux  radiations  solaires;  ils  se  sont  demandé,  par  exemple, 
si  ces  radiations  ont  une  égale  intensité  sur  les  diverses  régions 
l'astre,  dans  les  zones  polaires  et  dans  la  zone  équatoriale  ; 
l'un  des  hémisphères  ne  rayonne  pas  vers  la  Terre  phis  de 
aleur  que  l'autre;  si  la  température  des  taches,  dans  leurs 
ïio^aux  et  leurs  pénombres,  est  inférieure  ou  supérieure  à  celle 
la  photosphère  et  des  taches  brillantes  ou  facules.  Dans  le 
où  les  radiations  de  ces  diverses  parties  seraient  sensi- 
ment  inégales,  on  comprend  qu'il  pourrait  en  résulter  des 
s  intéressant  notre  planète,  effets  qu'on  pourrait  en 
quelque  sorte  prévoir,  puisque  le  nombre  et  l'étendue  des 
Isiclies  varient  périodiquement.  Des  observations  ont  été  faites 
pai*  divers  savants,  Secchi,  Chacornac,  Langley,  etc.,  dans  le 
l>tit  d'élucider  tous  ces  points  d'astronomie  physique.  Nous 
f'ei:!  verrons  le  lecteur  aux  ouvrages  spéciaux  qui  les  ont  rap- 
portées. 

Une  question  beaucoup  plus  difficile  et  dont  la  solution  divise 
aujourd'hui  encore  les  savants,  physiciens  aussi  bien  qu'as- 
tronomes, c'est  celle  de  la  température  du  Soleil. 

G^est  en  effet  une  question  fort  complexe.  Le  Soleil,  dans 
1  élai  actuel  des  connaissances  astronomiques,  n'est  pas  une 
'^^^sse  homogène  ;  il  se  compose  d'un  noyau  sphérique  qui  nous 
^^^^  inaccessible,  ou,  si  l'on  veut,  à  l'intérieur  duquel  notre  vue 
f^^  peut  pénétrer,  à  moins  qu'on  ne  considère  les  taches  dont 
^  *  ^st  accidentellement  parsemé  comme  des  ouvertures  laissant 
^•^Irevoir  la  masse  centrale  et  les  talus  de  ses  enveloppes.  La 

If.  5i 
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photosphère  ou  surface  extérieure  limitant  le  noyau  est  consi- 
dérée comme  la  principale  source  d'où  émanent  les  radiations 
solaires;  mais  elle  est  environnée  elle-même  d'une  couche  dont 
répaisseur  varie  et  au  sein  de  laquelle  naissent  les  protubé- 
rances :  c'est  la  chromosphère,  qui  est  formée  en  grande  partie 
d'hydrogène  incandescent.  Enfin,  par  delà  la  chromosphère  est 
encore  une  atmosphère  beaucoup  plus  étendue  et  beaucoup 
plus  rare,  dont  la  présence  donne  lieu  pendant  les  éclipses 
totales  de  Soleil  au  phénomène  de  la  couronne. 

Le  noyau  solaire  et  ses  enveloppes  successives  sont,  au 
point  de  vue  qui  nous  occupe,  dans  des  états  physiques  sans 
doute  fort  différents;  ils  sont  le  siège  de  phénomènes  chimiques 
encore  mal  définis,  malgré  les  intéressantes  découvertes  dont 
l'analyse  spectroscopique  a  doté  la  science,  et  il  n'est  pas  dou- 
teux que,  (lu  noyau  interne  aux  couches  extérieures  de  la  photo- 
sphère, à  la  chromosphère  et  enfin  à  la  couronne,  la  tempéra- 
ture doive  varier  dans  des  limites  fort  étendues.  En  tout  cas,  si 
l'on  cherche  à  évaluer  cette  température  par  l'expérience,  c'est- 
à-dire  en  ])artanl  de  la  mesure  de  l'intensité  de  la  radiation 
solaire,  telle  qu'elle  peut  se  faire  à  la  surface  de  la  Terre,  il  est 
d'ahord  hien  évident  que  c'est  la  résultante  des  actions  des 
diverses  couches  qui  pourra  servir  de  point  de  départ,  et  non 
pas  isolément  la  radiation  de  la  surface  du  noyau,  par  exem- 
ple, ainsi  qu'on  l'entend  généralement  quand  on  parle  de  la 
température  du  Soleil.  Les  difierenles  couches  qui  enveloppent 
ce  noyau  exercent  sur  les  radiations  photosphériques  une 
absorption  dont  nous  ne  pouvons  évaluer  ni  l'intensité  totale 
ni  l'intensité  spéciale  et  propre  aux  rayons  calorifiques  de  telle 
ou  telle  réfrangibilité.  Les  raies,  en  nombre  si  considérable, 
dont  la  partie  lumineuse  du  spectre  solaire  est  sillonnée,  nous 
renseignent  bien  à  la  vérité  sur  l'absorption  de  cette  partie 
importante  des  radiations  solaires,  mais  non  sur  celle  dont  la 
partie  obscure,  la  plus  considérable  au  point  de  vue  de  Fac- 
tion calorifique,  peut  être  l'objet  de  la  part  de  la  chromosphère 
ou  de  l'atmosphère  solaire  extérieure. 
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C'est  donc  de  la  température  moyenne  ou  résultante,  prove- 
nant des  actions  combinées  des  diverses  parties  constituantes 
du  Soleil,  qu'il  peut  être  question,  lorsqu'on  cherche  à  mesurer 
la  température  solaire.  Même  ainsi  restreinte,  la  solution  du 
problème  reste  encore  indéterminée  ;  car,  pour  l'obtenir,  on  est 
obligé  de  faire  des  hypothèses  sur  un  élément  d'une  impor- 
tance capitale,  à  savoir  sur  la  valeur  du  pouvoir  rayonnant  ou 
émissif  de  la  substance  qui  compose  le  Soleil.  Cette  substance 
est-elle  à  l'état  solide  ou  liquide,  ainsi  que  certains  physiciens 
et  astronomes  l'admettent  encore  aujourd'hui?  Est-elle  au  con- 
traire gazeuse,  comme  d'autres  savants  le  soutiennent,  en  con- 
sidérant l'enveloppe  visible  ou  photosphérique  comme  formée 
d'une  accumulation  de  nuages  constitués  par  des  particules 
/i'quides  ou  solides  incandescentes,   moins  chaudes  que   les 
couches  internes  et  purement  gazeuses  de  l'astre?  De  la  réponse 
à  ces  questions  doit  résulter,  en  effet,  le  plus  ou  moins  de  pro- 
bahililé  des  hypothèses  proposées  sur  la  valeur  numérique  du 
pouvoir  émissif  du  Soleil. 

ï^ouillet,  après  avoir,  comme  nous  l'avons  vu  dans  le  para- 
groplie  précédent,  évalué  l'intensité  de  la  radiation  solaire,  a 
cherché  à  en  déduire  la  température  probable  du  Soleil.  Partant 
de  la.  formule  de  Dulong  et  Petit  qui  exprime  la  loi  du  refroidis- 
sement dans  le  vide,  il  a  trouvé  une  relation  simple  entre  la 
quaritité  de  chaleur  émise  en  une  minute  par  l'unité  de  surface 
du  ci^orps  rayonnant,  son  pouvoir  émissif  et  sa  température*. 
P^is  ,  supposant  successivement  que  le  pouvoir  émissif  du  Soleil 
est  égj^i  à  l'unité,  c'est-à-dire  maximum,  ou  bien  égal  seulc- 
^^^i^l  à  0,1,  comme  celui  des  métaux  polis,  il  arrive  aux  tcmpé- 
'^^^^res  de  1461°  ou  de  1761\  dont  la  première  est  à  peu  près 

*    La  relation  dont  nous  parlons  est  celle-ci  :  84  888  =  1^146  .  /h',  où  le  nombre  84  888 

**ï^*^sente  en  calories  la  quantité  de  chaleur  émise  en  une  minute  par  1  centimètre  carré 

^  *^  Surface  du  Soleil ,  /"le  pouvoir  émissif  de  cette  surface  et  t  sa  température,  a  est  la 

'^^staitite  de  Dulong,  1,0077,  dans  la  fommle  du  refroidissement,  et  1,146  une  constante 

^*  ^^tîpend  des  unités  de  temps  et  de  surface. 

^^  dans  cette  relation  on  remplaçait  le  nombre  84888  par  122  240,  qui  résulte  de  la  con- 
'*^**^  solaire  calculée  par  M.  VioUe,  on  arriverait  aux  deux  températures  de  1510**  et  1810*^ 
^^^'^  le  Soleil,  selon  qu'on  supposerait  le  pouvoir  émissif  égal  à  1  ou  à  0,1. 
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celle  (le  la  fusion  du  fer,  tandis  que  la  seconde  atteint  la  tem- 
pérature de  fusion  du  platine. 

D'autres  nombres,  beaucoup  plus  considérables,  ont  été  pro- 
posés depuis  par  divers  savants.  Le  docteur  Zœllner,  partant 
de  riiypothèse  que  le  noyau  solaire  est  un  solide  incandescent 
recouvert  d'une  couche  liquide  pareillement  incandescente,  et 
considérant  les  protubérances  comme  engendrées  par  des  érup- 
tions gazeuses  sorties  du  noyau  sous  une  pression  énorme,  a 
tiré  de  considérations  thermodynamiques  que  nous  ne  pouvons 
mentionner  ici,  une  évaluation  de  la  température  des  gaz  dans 
l'atmosphère  du  Soleil  :  elle  n'atteindrait  pas  moins  de  27  700\ 
et  celte  température  varierait  entre  68000  et  75000*  pour  les 
masses  gazeuses  au  moment  de  leur  sortie  des  couches  sous- 
jacenles. 

Le  P.  Secchi  admettait  une  température  beaucoup  plus  con- 
sidérable encore,  qu'il  évaluait,  avec  Watterston,  à  9  ou  10  mil- 
lions de  degrés.  Son  point  de  départ  était  une  série  de  me- 
sures actinométriques  effectuées  dans  l'Inde  par  ce  dernier 
savant,  qui  avait  obtenu  27*  pour  l'élévation  de  température 
d'un  thermomètre  soumis  à  la  radiation  solaire  dans  une  en- 
ceinte noircie.  Ericsson  trouvait  de  son  côté  2290000*.  Enfin 
Secchi,  appliquant  le  même  calcul  aux  résultats  fournis  par  les 
observations  de  M.  Soret  (sur  le  mont  Blanc)  et  de  M.  Yiolle, 
arrivait  à  des  chiffres  de  5  millions  ou  de  3  millions  de  degrés. 

L'énorme  discordance  des  résultats  que  nous  venons  de  rap- 
peler et  de  ceux  de  Pouillel,  bien  que  les  uns  et  les  autres 
fussent  obtenus  par  des  procédés  d'observation  différents  « 
ne  pouvait  s'expliquer  par  des  erreurs  d'observation.  Et  en 
effet,  MM.  Violle,  Crova,  Vicaire,  partant  des  mêmes  données 
ou  de  leurs  observations  propres  (que  nous  avons  mentionnées 
plus  haut),  ont  trouvé  pour  la  température  du  Soleil  des 
nombres  qui  ne  s'écartent  pas  sensiblement  de  ceux  que  Texpé- 
rience  a  permis  de  constater  dans  les  sources  calorifiques  ter- 
restres les  plus  intenses.  M.  Vicaire  adopte  1398*,  nombre  peu 
différent  de  celui  de  Pouillet;  M.  Violle^  partant  de  ses  mesures 
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aclinométriques  aa  sommet  da  mont  Blanc,  arrive  à  un  chiffre 
voisin  de  1500*. 

En  résumé,  les  évaluations  des  savants  français  que  nous 
venons  de  citer  donnent,  pour  la  température  moyenne  pro- 
bable du  Soleil,  un  nombre  de  degrés  inférieur  à  ceux  qui 
mesurent  les  hautes  températures  des  foyers  de  nos  usines  et 
4le  nos  laboratoires  ;  en  tenant  compte  des  incertitudes  qui 
Fanent  encore  sur  certains  points  du  problème,  cette  tempé- 
«•alure  serait  entièrement  comparable  à  celle  de  nos  flammes, 
comprise  entre  2000'  et  3000'. 

D'où  vient  donc  la  prodigieuse  différence  entre  cette  évalua- 
et  les  calculs  de  Secchi,  de  Watterston,  d'Ericsson,  qui 
ignent  des  millions  de  degrés  à  la  température  solaire  ?  Elle 
pr^^Dvient  presque  tout  entière  de  la  différence  d'interprétation 
s  résultats  des  observations  actinométriques,  et  non  pas  cer- 
snement  des  observations  elles-mêmes,  qu'on  peut  considérer 
me  suffisamment  concordantes.  Tandis  que  Secchi  applique 
es  résultats  la  loi  de  Newton  sur  le  refroidissement,  MM.  Vi- 
re, Crova  et  Violle  font  usage  de  la  formule  que  donne  la  loi 
Dulong  et  Petit*.  11  paraît  évident  que,  dans  ce  cas  et  pour 


«  La  loi  de  Newton  suc  le  refroidissement  des  coi*ps  dans  le  vide  s*énonce  ainsi  :  La 
^■*^*»iif/^  de  chaleur  qu'un  corps  perd  par  rayonnement  dans  le  vide,  pendant  r unité  de 
et  pour  l'unité  de  surface,  est  proportionnelle  à  V excès  de  sa  température  sur  celle 
^enceinte.  Pour  mesurer  la  radiation  sol.iirc,  le  P.  Secchi  expose  au  Soleil  un  thermo- 
à  boule  noircie,  placé  dans  une  enceinte  de  température  connue,  à  Tintérieur  d'un 
dre  à  double  enTeloppc  où  circule  un  courant  d*eau  ou  de  vapeur.  Il  observe  Texcès  de 
rature  que  prend  le  thermomètre  sur  celle  de  Tenceinte,  et  il  le  corrige  de  Tabsorption 
^'ic^ospbérique.  0  étant  cet  excès,  T  la  température  du  Soleil,  2  la  surface  de  Fenceinte  ou 
^  ^*-X^e  sphère  concentrique  au  thermomètre,  S  la  surface  apparente  du  Soleil,  celle  de  Tou- 
re  de  Tenceinte  par  où  pénètrent  les  rayons  solaires,  Secchi  écrit  Téquation  ZO  =  ST; 


a*of^  T_^^ 


^*A    1^6^  =  185960  6.  En  prenant  pour  6  le  nombre  29^02,  on  arrive  au  chiffre  de 

^^^^^520®.  Malheureusement  la  loi  de  Newton  n*est  exacte  que  pour  le  cas  de  faibles  excès 

smpérature,  et  ne  peut  évidemment  s'appliquer  au  cas  de  la  radiation  solaire. 

'our  les  températures  élevées,  la  radiation  croit  beaucoup  plus  rapidement  que  les  tempe- 

I,  et  alors  c*est  la  loi  de  Dulong  et  Petit  qui  parait  seule  applicable.  Elle  a  été  vcriûée 

^elà  de  300^  par  ces  physiciens  et  jusqu'à  1000<^  par  Pouillet.  D'après  cette  loi,  les  quan- 

de  chaleur  rayonnées  croissent  en  progression  géométrique,  tandis  que  les  tempéra- 

croissent  seulement  en  progression  arithmétique.  L'enceinte  où  se  trouve  le  thermo* 

'e  du  P.  Secchi  envoie  à  ce  dernier  une  quantité  de  chaleur  totale  qui  s'exprime  par  le 

^e  Sa\  S  étant  la  surface  de  l'enceinte,  6  la  température  k  laquelle  parvient  le  thermo- 


\ 
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les  hautes  températures  qu'il  s'agit  de  mesurer,  la  première  loi 
est  inapplicable  ;  la  seconde  a  été  vérifiée,  au  contraire,  dans 
des  conditions  qui  se  rapprochent  de  celles  où  se  trouvent  pro- 
bablement les  substances  composant  la  matière  solaire.  D'autre 
part,  parler  de  millions  de  degrés  pour  une  température,  c'est 
certainement  sortir  de  toutes  les  données  de  l'expérience.  Gomme 
l'a  fort  bien  dit,  à  cette  occasion,  Henri  Sainte-Claire  Deville, 
c<  parler  de  températures  excessives  et  de  leur  mesure,  c'est 
admettre  que  les  gaz  sont  indéfiniment  dilatables  ou  compres- 
sibles par  la  chaleur,  ce  qui  n'est  pas  démontré;  ou  bien,  ce 
qui  l'est  encore  moins,  qu'il  n'y  a  pas  de  limite  à  la  température 
produite  par  les  combinaisons  chimiques.  Dans  le  doute,  je 
conserve  cette  opinion,  fondée  sur  ma  longue  expérience  des 
températures  élevées,  que  les  températures  que  nous  produi 
sons  et  mesurons  dans  nos  laboratoires  ne  sont  pas  beaucou 
dépassées  dans  la  nature. 

«  Parler  de  la  surface  du  Soleil,  c'est  supposer  qu'il  res 
semble  à  un  boulet  rouge.  Parler  de  la  température  à  la  surfm 
de  l'atmosphère  solaire,  c'est  supposer  qu'elle  se  termine  brus 
quement   par  une  couche   incandescente.  Enfin,  calculer  1 
température  d'un  point  quelconque  de  la  masse  du  Soleil  ave 
des  mesures  photométriques,  actinométriqùes  et  autres,  c'es 
négliger  absolument  l'influence  de  la  couche,  peut-être  extr 
mement  étendue,  de  la  matière  solaire  obscure  qui,  selon  lou 
apparence,  se  superpose  à  la  couche  incandescente,  et  dont  1 
rayonnement  vers  la  Terre  est  ainsi  négligé.  Dans  tous  ces  cal 
culs,  il  ne  peut  donc  être  question  que  de  quantités  de  chaleu 

mètre  sous  Taction  des  l'ayons  solaires,  et  a  étant  un  nombre  constant  déterminé  par  Dulon 

et  égal  à  1,0077.  D*autre  part,  cette  chaleur  se  compose  de  deux  parties  Sa^  4-  2a^,  h 
mièrc  provenant  de  renccintc  même  dont  la  température  est  i,  la  seconde  due  à  la  radiatu^ 
solaire  directe,  T  étant  la  température  du  Soleil,  et  S  la  surface  de  l'ouTerture  par  bqueflL** 

les  rayons  solaires  pénètrent  dans  Tcnceinte.  L'équation  est  alors  Sa*  =  Sa* -|- 2fl\  En     "^ 
substituant  pour  le  rapport  do  2  à  S  le  nombre  185960,  supposant  (  =  0^  et  0=39^,02, 
trouve  1398®,  c'est-à-dire  le  nombre  de  M.  Vicaire,  M.  VioUe  a  déduit  de  ses  obserralioi 
actinométriqùes  faites  à  Grenoble  en  1874  le  nombre  1354,  qui,  m  pour  donner  la  tempéi 
ture  vraie  du  Soleil,  dit-il,  doit  encore  être  corrigé  de  diverses  influences,  et  particolièi 
ment  de  Tinfluence  absorbante  de  Tatmosphère  terrestre  ». 


408  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

Mais  ce  n'est  pas  du  Soleil  seulement  que  la  Terre  reçoit  sa 
chaj^ur  externe.  Tous  les  astres  rayonnent  vers  elle;  et  comme 
les  étoiles  notamment  ne  sont  autre  chose,  selon  les  données 
les  plus  certaines  de  Tastronomie,  que  des  soleils,  c'est-à-dire 
des  corps  à  l'état  d'incandescence,  des  sources  de  lumière  et 
chaleur  ;  que  leur  nombre  considérable  peut,  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  compenser  l'affaiblissement  que  leurs  énormes  dis- 
tances font  subir  à  leurs  radiations,  on  peut  se  poser  la  ques- 
tion qui  consisterait  à  évaluer  la  quantité  de  chaleur  qu'elles 
envoient  à  la  Terre. 

Peut-être,  grâce  à  la  délicatesse  de  l'analyse  spectrale,  arri- 
vera-t-on  un  jour  à  trouver  dans  la  constitution  des  lumières 
stellaires  des  indices  qui  permettront  de  les  classer  suivant  le 
rang  qu'elles  occupent  dans  l'échelle  des  températures.  Déjà 
Ton  sait  que  toutes  ces  étoiles  no  sont  pas  identiques  sous  le 
rapport  de  leur  constitution  physique  :  tandis  que  les  unes  on 
un  spectre  sillonné  de  raies  sombres  comme  le  spectre  solaire, 
d'autres  ne  donnent  que  quelques  lignes  brillantes  sur  un  faibl 
spectre  continu  ;  d'autres  enfin  ont  un  spectre  caractérisé  par: 
des  bandes  cannelées.  Dans  toutes,  il  est  évident  que  la  lumière 
dont  elles  brillent  indique  l'incandescence  de  la  matière  qui  le 
compose,  et  par  suite  une  haute  température;  les  différence 
sont  probablement  causées  par  une  absorption  élective  au  sei 
d'atmosphères  d'épaisseurs  et  de  constitutions  variables. 

Heureusement  il  n'est  pas  nécessaire  de  résoudre  ces  ques 
tiens  difficiles,  pour  aborder  celle  qui  est  relative  à  la  détermi 
notion  de  la  quantité  totale  de  chaleur  que  les  étoiles  rayonnen 
vers  notre  globe.  Comme  toutes  ces  radiations,  en  nombre  in 
défini,  se  croisent  à  la  fois  en  chaque  point  de  l'espace  qui  non 
environne,  on  peut  admettre  que  la  résultante  de  toutes  leur 
actions  combinées  est  la  même  dans  une  région  du  ciel  asse 
étendue  pour  que  tous  ses  points  puissent  être  considéré 
comme  situés  à  la  même  distance  d'une  quelconque  d'enlr 
elles.  Tel  est,  par  exemple,  l'espace  dans  lequel  se  meut  la  Terre 
pendant  sa  révolution  annuelle  autour  du  Soleil.  Seulement  il 
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faudra,  pour  résoudre  le  problème,  pouvoir  éliminer  l'effet 
prépondérant  dû  à  la  radiation  solaire. 

Posée  en  ces  termes,  la  question  est  donc  celle-ci  :  Quelle 
serait  la  température  marquée  par  un  thermomètre  placé  en  un 
j)oint  de  l'espace  interplanétaire,  et   protégé  par  un   écran 
c^ontre  l'action  directe  de  la  radiation  du  Soleil? 

Voici  comment  Pouillet,  dans   son  mémoire  de  1838,  est 
j:Tenu  à  la  résoudre. 
<c  Un  thermomètre,  dit-il,  qui  est  exposé  sur  le  sol  au  rayon- 
xi^:ment  nocturne,  reçoit  de  la  chaleur  de  deux  sources  diffé- 
tes,  savoir,  de  la  part  de  l'espace  et  de  la  part  de  l'atmo- 
ère.  La  chaleur  de  l'espace  étant  soumise  à  l'absorption 
Kmme  la  chaleur  solaire  pendant  son  trajet  atmosphérique,  il 
n.*^y  en  a  en  général  que  les  0,3  ou  les  0,4  qui  puissent  arriver 
thermomètre,  du  moins  en  supposant  que  les  expériences 
soient  pas  faites  sur  les  hautes  montagnes.  Quant  à  la  cha- 
leur émise  par  l'atmosphère  elle-même  dans  le  cours  de  la 
nixil,  elle  est  l'effet  du  rayonnement  individuel  de  toutes  les 
coiiches  concentriques  que  l'on  peut  concevoir  depuis  le  niveau 
de    la  mer  jusqu'aux  limites  de  l'atmosphère,  et  elle  dépend 
par    conséquent   de   la  distribution    des    températures    dans 
toute  la  hauteur  de  la  colonne  atmosphérique  ;   nous  pou- 
vons   ajouter  que    son  influence  est  bien  plus    considérable 
qu'on  ne  l'a  supposé  jusqu'à  présent.  Quel  que  soit,  au  reste, 
le  rapport  des  intensités  de  ces  deux  causes,  il  est  évident 
^*on  peut  concevoir  une  cause  unique  capable  de  produire 
^^  efïet  égal  à  celui  qui  résulte  de  leur  action  simultanée;  ou, 
^^  d'autres  termes,  on  peut  supprimer  par  la  pensée  la  chaleur 
^e  l'espace  et  celle  de  l'atmosphère,  et  concevoir  une  enceinte, 
^  pouvoir  émissif  maximum,  dont  la  température  soit  telle, 
qu^'elle  envoie  au  thermomètre  et  au  sol  précisément  autant  de 
chaleur  qu'ils  en  reçoivent  à  la  fois  de  l'atmosphère  et  de 
espace  :  c'est  la  température  inconnue  de  cette  enceinte 
^^^ithale  que  j'appelle  la  température  zénithale. 

^^  Cette  manière  de  concevoir  les  phénomènes  n'a  pas  pour 

iT.  52 
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objet  de  représenter  les  actions  particulières  et  peut-être  iné- 
gales que  le  thermomètre  éprouve  dans  telle  ou  telle  direction, 
mais  seulement  de  représenter  avec  exactitude  l'action  défini- 
tive et  totale  à  laquelle  il  est  soumis,  en  sorte  que  son  abais- 
sement au-dessous  de  la  température  ambiante  se  trouve  le 
même  avec  Tenceinte  zénithale  qu'avec  Talmosphère  et  Tespace 
réunis.  C'est  sous  cette  condition  qu'il  nous  est  permis  de 
donner  à  l'enceinte  zénithale  une  température  uniforme  dans 
toutes  les  portions  de  son  étendue.  Enfm,  il  est  évident  que  la 
température  zénithale  est  nécessairement  variable,  à  chaque 
instant  pour  le  même  point  de  la  surface  de  la  Terre,  et  à  plus 
forte  raison  variable  d'un  point  à  un  autre,  parce  qu'elle  se 
compose  d'un  élément  fixe  qui  est  la  température  de  l'espace, 
et  d'un  élément  sans  cesse  changeant  qui  est  la  température 
des  diverses  couches  atmosphériques.  » 

Comment  observer  ou  calculer  cette  température  idéale? 
Pouillet  employait,  dans  ce  but,  l'appareil  que  représente 
la  figure  166.  Quatre  anneaux  cylindriques  superposés  sont 
enfermés  dans  un  cylindre  de  plaqué  d'argent  ;  chacun  d'eux 
est  intérieurement  garni  de  duvet  de  cygne  et  a  un  fond  en 
peau  de  cygne.  Le  cylindre  est  enveloppé  lui-même  d'une  peau 
de  cygne,  et,  sur  la  face  supérieure  du  duvet  repose  le  ther- 
momètre ty  dont  la  tige  extérieure  permet  de  lire  la  tempéra- 
ture de  l'appareil. 

Un  cylindre  plus  grand  C  porte  le  tout,  et  son  rebord 
supérieur  est  calculé  de  telle  sorte  que  le  réservoir  0  du 
thermomètre  ne  voie  que  les  deux  tiers  EOE  de  la  surface 
hémisphérique  du  ciel. 

Exposé  au  rayonnement  du  ciel  pendant  la  nuit,  ractino- 
mètre  de  Pouillet  marque  des  températures  toujours  plus  basses 
que  celle  d'un  thermomètre  suspendu  dans  l'air  au-dessus  du 
sol,  mais  toujours  plus  hautes  que  la  température  zénithale 
cherchée,  puisqu'il  ne  voit  que  les  deux  tiers  de  la  surface  du 
ciel  et  qu'il  est  enveloppé  d'une  couche  d'air  qui  le  réchauffe. 
La  question  était  de  trouver  une  relation  entre  ces  trois  quan- 
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tités  :  la  température  de  Tair  ambiant,  celle  de  l'actinomètre, 
toutes  deux  données  par  l'observation,  et  la  température  zéni- 
thale. Cette  relation,  Pouillet  l'a  cherchée  en  plaçant  l'aclino- 
mètre  au-dessous  d'un  ciel  artificiel,  formé  d'un  vase  de  zinc 
d'un  mèlre  de  diamètre,  soutenu  à  2  mètres  de  hauteur  par 
trois  colonnes  minces;  ce  vase,  au  fond  noirci,  était  plein  d'un 
mélange  réfrigérant  à  — 20*.  Il  plaçait  l'actinomètre  verticale- 
ment au-dessous  et  à  des  distances  variables,  et  notait  les 
trois  températures  après  que  l'équilibre  était  établi.  Il  trouva 
ainsi  qu'on   obtenait  toujours    la  température  du  ciel  arti- 


Pig.  186.  —  Aclinonièlre  de  Pouillet. 

ficiel,  si  de  la  température  ambiante  on  retranchait  deux  fois 
et  un  quart  l'excès  de  cette  température  sur  celle  de  l'actino- 
mètre. 

Les  observations  faites  d'après  celte  méthode,  et  la  tempé- 
rature zénithale  trouvée  par  cette  règle,  ont  montré  que  cette 
température  s'abaisse  progressivement,  du  coucher  du  Soleil  à 
son  lever,  comme  la  température  de  l'air.  Pouillet  en  conclut 
que,  «  puisque  la  température  zénithale  éprouve  dans  une  seule 
nuit  des  variations  considérables,  c'est  une  preuve  évidente 
que  le  terme  fixe  (le  rayonnement  de  l'espace)  qui  entre  dans 
son  expression,  n'a  qu'une  très  petite  valeur  par  rapport  au 
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terme  variable  (le  rayonnement  atmosphérique),  et  par  consé- 
quent que/  dans  le  rayonnement  nocturne,  la  chaleur  de 
l'espace  est  très  petite  par  rapport  à  la  chaleur  qui  provient 
du  rayonnement  de  l'atmosphère. 

Ces  données  obtenues,  Pouillet  démontre  que  la  température 
de  l'espace  est  liée  par  une  relation  qu'il  calcule,  avec  les  deux 
constantes  qui  mesurent  le  pouvoir  absorbant  de  l'atmosphère, 
d'une  part  pour  la  chaleur  terrestre,  d'autre  part  pour  la 
chaleur  de  l'espace*.  Il  en  déduit  enfin  pour  la  tempé- 
rature de  l'espace  un  nombre  compris  entre  115*  et  175*  au- 
dessous  de  zéro.  «  Les  seules  expériences  que  j'aie  pu  faire 
permettent  déjà  d'arriver  à  une  certaine  approximation  ;  elles 
me  donnent  —  142°  pour  la  température  de  l'espace,  et  je 
ne  pense  pas  que  cette  valeur  puisse  s'écarter  beaucoup  de  la 
vérité.  » 

Fourier,  avant  Pouillet,  avait  indiqué,  d'une  manière  géné- 
rale, pour  la  chaleur  de  l'espace  interstellaire,  une  tempéra- 
ture peu  inférieure  à  50°  ou  60°  au-dessous  de  zéro,  c'est-à- 
dire  à  celle  des  régions  polaires  terrestres.  La  nouvelle 
détermination  la  fait  beaucoup  plus  basse,  de  sorte  que,  si 
on  l'adopte  provisoirement,  on  doit  considérer  le  froid  qui 
règne  dans  les  espaces  interplanétaires  comme  dépassant  en 
rigueur  le  froid  le  plus  intense  que  nous  ayons  pu  produire 
par  des  moyens  artificiels  et,  à  plus  forte  raison,  que  nous 
ayons  pu  observer  à  la  surface  de  la  Terre. 

Ainsi,  ces  soleils  innombrables,  cette  multitude  d'étoiles  que 
le  ciel  de  nos  nuits  nous  montre  répandues  dans  l'immen- 
sité, en  rayonnant  toutes  ensemble,  le  Soleil  excepté,  envoient 
dans  l'espace  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  que  recevrait 


1.  ^  et  ^'  étant  ces  deux  constantes,  a  étant  le  nombre  de  Dulong  i,0077,  et  i  la  tempe- 
rature  de  Tespacc,  cette  relation  est 

a*==  1,235 1^,-0,489. 

Pour  h'  les  expériences  solaires  donnant  0,55,  la  relation  devient  a' =  1,008  —  0,748  h. 
Comme  h  ne  peut  être  plus  grand  que  1,  le  minimum  pour  (  est  —  175.  Les  obsenratkms 
actinométriques  donnent  pour  h^  0,8  au  moins;  donc  le  maximum  de  i  est  — 115^. 


CHALEUR  ENVOYÉE  A  LA  TERRE  PAR  LA  LUNE.    413 

/a   Terre,  si  elle  était  enveloppée  d'une  enceinte  à  pouvoir  émis- 

sif^  rnaximum,  dont  les  parois  seraient  maintenues  à  une  tem- 
pérature de  142*  au-dessous  de  la  glace  fondante. 

Cette  quantité  de  chaleur  que  le  chiffre  de  —  142*  nous 
fait  au  premier  abord  considérer  comme  entièrement  négli- 
g^stYyle,  que  bien  des  gens  seraient  tentés  de  regarder  comme 
moindre  que  rien,  est-elle  donc  à  dédaigner?  On  va  voir  de 
coxxiJbien  il  s'en  faut. 

Il    suffit  pour  cela  de  calculer  l'effet  total  que  produirait  la 

cb£i.leur  de  l'espace,  si  elle  était  tout  entière  employée  à  fondre 

de  ~  Ist  glace.  Or,  en  une  année,  la  quantité  de  glace  fondue  ne 

1  pas  inférieure  à  celle  d'une  couche  qui  envelopperait  la 

entière  avec  une  épaisseur  de  26  mètres.  Dans  le  même 

ps,  nous  avons  vu  que  la  chaleur  du  Soleil  fondrait  une 

covic^he  de  glace  de  31  mètres.  Ainsi  l'énergie  du  rayonnement 

similaire  atteint  les  cinq  sixièmes  de  celle  de  la  radiation  so- 

air^.  «  On  sera  étonné  sans  doute,  dit  Pouillet  en  rapportant 
ces  i:iombres,  que  l'espace,  avec  la  température  de  — 142^  au- 
dessous  de  0,  puisse  donner  à  la  Terre  une  quantité  de  chaleur 
si  c^onsidérable,  qu'elle  se  trouve  presque  égale  à  la  chaleur 
roo'ycnne  que  nous  recevons  du  Soleil  ;  ces  résultats  paraissent, 
a^  j>remier  abord,  tellement  contraires  à  l'opinion  que  l'on  se 
fait,  soit  du  froid  de  l'espace,  soit  de  la  puissance  du  Soleil, 
q^^^  l'on  sera  peut-être  disposé  à  les  regarder  comme  inadmis- 
sil>l^s.  Cependant  il  faut  remarquer  qu'à  l'égard  de  la  Terre  le 
Sc^l^il  n'occupe  que  les  5  millionièmes  de  la  voûte  céleste, 
^W^^  i  1  doit,  par  conséquent,  envoyer  deux  cent  mille  fois  plus 

^^    c^lialeur  pour  produire  le  même  effet*.  » 
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I-.a  Lune  exerce-t-elle  sur  la  Terre  une  influence  calorifique 
^^tisible?  Cette  question  a  été  l'objet  d'assez  nombreux  travaux, 

^ .   Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1838,  t.  IL 
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dont  nous  allons  indiquer  rapidement  les  résultats.  Diaprés 
Zantedeschi,  ce  serait  un  savant  italien,  Montanarlt  qui  aurait 
le  premier,  en  1685,  reconnu  Tinfluence  calorifique  lunaire,  et 
un  siècle  plus  tard,  un  autre  Italien,  Paolo  Frisi,  serait  arrivé 
au  même  résultat  ;  ils  employaient  des  lentilles  et  des  miroirs 
pour  concentrer  les  rayons  de  l'astre  sur  la  boule  d*un  ther- 
momètre. A  la  première  de  ces  dates,  les  thermomètres  étaient 
encore  bien  peu  sensibles,  et  l'observation  de  Montanari  ne 
peut  guère  inspirer  de  confiance.  Presque  à  la  même  époque» 
Tschirnhausen,  avec  une  lentille  de  33  pouces  de  diamètre» 
assez  puissante  pour  fondre  des  métaux  par  la  concentration 
des  rayons  du  Soleil,  ne  put  trouver  d'effet  sensible  à  la  radia- 
tion lunaire.  En  1705,  Lahire  fils  n'était  pas  plus  heureux. 
fi  II  exposa,  dit  Lalande,  le  miroir  concave  de  l'Observatoire  qui 
a  35  pouces  de  diamètre  aux  rayons  de  la  pleine  lune,  lors- 
qu'elle passait  au  méridien  dans  le  mois  d'octobre  1705,  et  il 
rassembla  ces  rayons  dans  un  espace  306  fois  plus  petit  que 
dans  l'état  naturel;  cependant  cette  lumière  concentrée  ne 
produisit  pas  le  moindre  effet  sur  le  thermomètre  de  M.  Amon- 
tons,  qui  était  très  sensible.  » 

Citons  encore  les  expériences  pareillement  infructueuses  de 
Péclet  et  Prévost,  qui  ont  trouvé  au  contraire  un  abaissement 
de  température  ;  de  Forbes,  qui  opérait  sur  un  thermomultî- 
plicaleur  avec  une  lentille  concentrant  6000  fois;  de  Tyndall, 
qui  attribue  l'insuccès  de  ses  tentatives  à  l'atmosphère  instable 
de  Londres. 

La  première  expérience  bien  concluante  sur  cette  question 
intéressante  de  physique  céleste  est  de  Melloni,  et  date  de  1846. 
Elle  mérite  d'être  reproduite  dans  ses  détails,  d'après  le  texte 
même  de  l'auteur,  parce  qu'on  y  verra  clairement  quelles  pré- 
cautions sont  nécessaires,  dans  des  observations  aussi  déli- 
cates, pour  éviter  les  causes  d'erreur  dues  à  des  phénomènes 
accidentels. 

«  Une  lentille  ;i  échelons,  de  1  mètre  de  diamètre,  construite 
par  M.  Henri  Lepaute,  et  destinée  à  l'observatoire  météorolo- 
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gique  du  Vésuve,  venait  de  m'arrivcr.  Pour  étudier  sans  danger 
l'ajaslement  des  divers  anneaux,  ainsi  que  la  distance  et 
l'étendue  du  foyer,  j'exposai  cette  magnifique  pièce  d'optique 
ft  un  beau  clair  de  lune,  et  j'amenai  la  lentille,  par  le  double 
mouvement  de  rotation  dont  elle  est  susceptible,  dans  un  plan 
exactement  perpendiculaire  à  la   direction   des  rayons.   La 


Fig.  167.  —  MeUoni. 

lumière  qui  tombait  sur  la  surface  de  la  lentille  se  concentra, 
à  1  mètre  environ  de  distance,  sur  un  espace  circulaire  de 
1  centimètre  de  diamètre.  Ce  petit  cercle,  très  brillant  et  assez 
nettement  termine,  ayant  une  grandeur  sensiblement  égale  à  la 
section  des  tubes  qui  garnissent  mes  piles  thermoscopiques, 
me  suggéra  l'idée  d'essayer  son  action  sur  ces  piles.  Les  prépa- 
ratifs pour  effectuer  l'expérience  furent  aussitôt  faits,  et  une 


416  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

déviation  considérable  se  développa  sur  le  rhéomètre  multipli- 
cateur aussitôt  que  les  rayons,  pénétrant  dans  Tintérieur  du 
tube,  vinrent  frapper  la  face  extérieure  de  Tapparcil.  Étonné 
de  la  vivacité  de  cette  action,  et  me  doutant  bien  qu'elle  ne 
dérivait  pas  de  la  chaleur  lunaire,  je  plaçai  la  main  à  une  cer- 
taine distance  au-devant  de  l'ouverture,  et  Findex  du  rhéomètre 
retourna  aussitôt  au  zéro,  le  dépassa,  et  prit  une  déviation 
contraire,  preuve  évidente  que  son  mouvement  primitif  déri- 
vait d'un  rayonnement  frigorifique,  c'est-à-dire  d'un  abaisse- 
ment de  température  dans  la  face  de  la  pile  exposée  au  foyer. 
L'origine  de  ce  froid  était  facile  à  assigner.  Comme  la  lentille  se 
trouvait  sur  un  balcon  découvert  et  sous  un  ciel  parfaitement 
pur,  elle  devait,  à  cause  du  grand  pouvoir  émissif  du  verre, 
rayonner  sa  chaleur  en  abondance  vers  l'espace  et  abaisser 
ainsi  sa  température  au-dessous  de  celle  de  la  pile,  qui  était 
enveloppée  dans  son  étui  métallique,  et  placée  dans  l'intérieur 
de  Pappartement.  Tant  que  la  pile  était  abritée  par  le  cou- 
vercle en  métal,  le  faible  rayonnement  de  celui-ci  ne  lui  per- 
mettait pas  de  ressentir  l'influence  de  ce  froid  de  la  len- 
tille; mais  aussitôt  que  le  couvercle  était  abaissé,  l'échange 
calorifique  avait  lieu  entre  les  deux  corps,  et  la  pile,  perdant 
plus  qu'elle  ne  recevait,  devait  nécessairement  abaisser  la 
température  de  sa  face  découverte,  et  produire  ainsi  le  cou- 
rant électrique  qui  causait  la  déviation  de  l'aiguille  du  rhéo- 
mètre. Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  je  transportai  la 
lentille  en  dedans  de  la  croisée  qui  donnait  sur  le  balcon, 
je  fis  appliquer  à  la  croisée  une  natte  pouvant  aisément  se 
relever,  afin  de  laisser  entrer  dans  l'appartement  les  rayons 
lunaires,  ou  descendre  pour  les  intercepter.  Je  tins  la  natte 
baissée  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  de  température  fût  établi, 
et  après  m'être  assuré  qu'on  n'obtenait  aucune  déviation  au 
rhéomètre  lorsqu'on  abattait  le  couvercle  de  la  pile,  qui 
occupait  toujours  le  foyer  de  la  lentille,  je  fis  arriver  sur 
l'instrument  la  lumière  de  la  lune  ;  il  se  manifesta  une  dévia- 
tion de  quelques  degrés  du  côté  de  la  chaleur.  Je  ré|)étai  aus- 
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îitôl  rexpérience,  et,  à  ma  grande  surprise,  la  déviation  eut 
lieu  en  sens  contraire!... 

<c  Quelques  instants  de  réflexion  suffirent  pour  me  convaincre 
jue  ces  changements  de  direction  tenaient,  selon  toute  proba- 
bilité, à  des  bouffées  d'air  extérieur  qui  entraient  de  temps  en 
temps  dans  la  chambre  et  se  faisaient  jour  jusqu'à  la  face 
découverte  du  corps  thermoscopique.  On  aurait  pu  aisément 
disposer  les  choses  de  manière  que  l'air  ne  pût  trouver  accès 
derrière  la  lentille;  mais,  guidé  par  la  théorie  de  l'identité  (de 
la  chaleur  et  de  la  lumière),  et  l'expérience  bien  connue  de 
Saussure  relativement  au  thermomètre  placé  au  fond  d'une 
caisse  vitrée,  je  crus  qu'on  parviendrait  mieux  au  but  en  intro- 
duisant dans  l'intérieur  du  tube  deux  diaphragmes  de  verre 
parfaitement  diaphanes  et  bien  polis  sur  leurs  quatre  faces,  le 
premier  à  une  petite  distance  de  la  pile,  le  second  tout  près  do 
l'ouverture.  Je  montai  donc  de  cette  manière  les  tubes  de  ma 
pile,  et,  à  la  première  occasion  favorable,  je  refis  l'expérience. 
L'index  de  Fappareil  resta  d'abord  stationnaire  pendant  quel- 
ques instants,  puis  il  commença  à  dévier  lentement,  et,  après 
4  à  5  minutes,  il  s'arrêta  d'une  manière  stable  sur  un  arc  de 
3%7.  Je  relirai  la  pile  du  foyer  et  je  la  plaçai  à  côté,  son  ouver- 
ture toujours  tournée  vers  le  centre  de  la  lentille  ;  la  déviation 
commença  aussitôt  à  diminuer,  et  en  quelques  minutes  l'index 
revint  au  zéro.  Je  répétai  plusieurs  fois  la  même  opération,  en 
retirant  la  pile  tantôt  de  l'un,  tantôt  de  l'autre  côté,  et  toujours 
l'aiguille  dévia  étant  au  foyer,  et  retomba  au  zéro  hors  de  cette 
position.  Il  va  sans  dire  que  le  sens  de  cette  déviation  corres- 
pondait à  celui  de  l'action  calorificjue. 

a  L'expérience  était  donc  parfaitement  nette  et  ne  pouvait 
laisser  l'ombre  du  doute.  En  effet,  j'eus  occasion  de  la  répéter, 
plus  tard,  en  présence  de  M.  Belli,  professeur  de  physique  à 
l'Université  de  Pavie,  de  MM.  Mossotti  et  Lavagna  de  l'Univer- 
sité de  Pise,  et  de  plusieurs  autres  savants  distingués,  qui  tous 
sont  sortis  de  mon  cabinet  intimement  convaincus  que  la 
lumière  de  la  Lune  est  calorifique. 

!▼.  55 
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<i  Lorsque  je  réfléchis  que  les  physiciens  qui  tentèrent  de 
découvrir  la  chaleur  lunaire  dans  le  courant  du  siècle  dernier 
employèrent,  d'après  Lalande,  des  lentilles  de  1  mètre  et  1",33 
de  diamètre,  et  le  thermoscope  extrêmement  sensible  d'Amon- 
tons,  je  soupçonne  fortement  que  les  résultats  négatifs  annoncés 
par  ces  physiciens  tenaient,  en  grande  partie,  au  froid  engen 
dré  dans  leurs  lentilles  par  le  rayonnement  céleste  réuni  a 
refroidissement  causé  par  les  agitations  de  Tair  extérieur  auque 
leurs  instruments  se  trouvaient  exposés;  en  sorte  que  je  n 
désespère  pas  du  tout  de  rendre  le  phénomène  apparent  ave( 
les  thermoscopes  à  dilatation  ordinaire  V  » 

Les  expériences  de  Melloni  ont  été  confirmées  par  celles  de:?^ 

Zantedeschi,  de  Piazzi  Smyth,  de  Lord  Ross,  et  plus  récem 

ment  par  celles  de  MM.  Marié-Davy  et  Baille.  Zantedeschi  (184^^ 
concentrait  les  rayons  lunaires  sur  une  pile  thermo-électriques 
à  Taide  d'un  miroir  de  60  centimètres  de  diamètre   et  de 
19  centimètres  de  distance  focale.  Les  observations  de  Piazzi 
Smylh  eurent  lieu  en  1856,  au  sommet  du  Pic  de  Ténériffe  :  ce 
savant  recevait  directement  les  rayons  sur  la  pile  dont  la  face 
était  munie  d'un  cône  de  métal  poli  ;  il  compare  Teffel  obtenu 
au  tiers  de  celui  des  rayons  d'une  bougie  placée  à  4", 75  de  la 
pile.  Lord  Ross,  opérant  avec  un  réflecteur  de  trois  pieds  d'ou- 
verture, conclut  de  ses  résultats  que  la  Lune  rayonne  comme 
une  surface  chaufl^ée  à  360^  F.  ou  182*  C. 

En  1868,  M.  Marié-Davy,  employant  d'abord  un  thermo- 
mètre différentiel  à  air,  gradué  de  manière  qu'une  de  ses  divi- 
sions correspondît  à  0%0043,  concentra  les  rayons  lunaires 
sur  l'une  des  boules,  à  l'aide  d'une  lentille  d'environ  1  mètre 
d'ouverture,  sans  obtenir  aucun  effet  appréciable.  Substituant 
alors  au  thermomètre  une  pile  thermo-électrique  d'une  grande 
sensibilité  et  à  la  lentille  l'cqualorial  de  9  pouces  de  l'Obser- 
vatoire de  Paris,  il  obtint  les  indications  suivantes  : 

1.  Letlre  de  Melloni  h  Arago  «  Sur  la  puissance  calorifique  de  la  Lune  »,  dans  les  ÙnKfUi 
rendui  de  r Académie  des  sciences  pour  1840,  t.  I. 
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Age  DéWation 

Dates.  deHi  Lune.  en  degré. 

9  octobre  1869 4^our  0S00017 

10        —          S^'jour  0»,00013 

12        —          7-jour  0«,00075 

12        —          id.  0%00029 

17        —          12*  jour  0S00260 

20        —          15«jour  0^00287 

Les  effets  calorifiques  allaient  en  croissant,  comme  on  voit, 
wec  Tâge  de  la  Lune.  L'affaiblissement  que  marque  la  seconde 
>bserTation  du  42  octobre,  \ient  de  ce  que  la  Lune  était  alors 
très  voisine  d*un  horizon  brumeux.  Pour  avoir  l'effet  direct  de 
La  radiation  lunaire,  il  faut  diviser  les  nombres  de  la  troisième 
colonne  par  247,  qui  est  le  pouvoir  de  concentration  de  l'équa- 
torial   calculé  pour   l'hypothèse  où  les    75  centièmes  de  la 
lumière  tombée  sur  l'objectif  arrivaient  jusqu'à  la  pile.  «  La 
déviation  obtenue  le  20,  dit  M.  Marié-Davy,  correspondrait 
alors  à  12  millionièmes  de  degré  pour  les  rayons  lumineux 
directs  de  la  Lune.  C'est  à  peu  près  la  soixantième  partie  du 
résultat  obtenu  par  M.  Piazzi  Smyth  sur  le  pic  de  Ténériffe,  et 
en  opérant  sur  la  totalité  des  rayons  lunaires.  »  En  faisant 
remarquer  en  outre,  comme  nous  venons  de  le  dire,  que  la 
chaleur  lumineuse  de  la  Lune  croît  rapidement  avec  la  phase, 
M.  Marié-Davy  ajoute  que  la  hauteur  de  l'astre  et  l'état  du  ciel, 
même  sans  nuage,  influent  beaucoup  sur  son  intensité.  Il  a 
soin  de  distinguer  entre  la  chaleur  lumineuse  de  l'astre,  qui 
comprend  tous  ceux  des  rayons  solaires  qui,  après  être  tombés 
à  la  surface  de  la  Lune,  sont  réfléchis  par  elle,  et  la  chaleur 
obscure  qui  se  compose  de  deux  sortes  de  rayons  obscurs  : 
ceux  qui  proviennent  de  la  radiation  solaire,  et  ceux  qui 
émanent  directement  de  la  surface  échauffée  du  sol  de  la  Lune. 
On  sait  en  eflet  que  la  chaleur  obscure  est  absorbée  en  beau- 
coup plus  grande  proportion  que  la  chaleur  lumineuse,  dans 
leur  trajet  commun  à  travers  les  couches  atmosphériques  et 
les  lentilles  en  verre  de  l'instrument.  Piazzi  Smyth  observant 
3ur  le  Ténériffe,  c'est-à-dire  à  une  altitude  supérieure  aux 
couches  les  plus  absorbantes,  et  recevant  directement  sur  sa 
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pile  les  rayons  lunaires,  échappait  à  cette  double  cause  d*affai- 
blissement,  ce  qui  explique  les  effets  beaucoup  plus  considé- 
rables constatés  par  ce  savant. 

M.  Baille  a  constaté  une  déviation  sensible,  due  à  Faction 
calorifique  de  la  radiation  lunaire,  en  concentrant  les  rayons 
au  foyer  d'un  miroir  concave  de  39  centimètres  d^ouverture.  La 
pile  thermo-électrique  était  reliée  à  un  galvanomètre  à  réflexion 
très  sensible.  Ce  physicien  a  calculé  que,  pour  obtenir  la  mêm 
déviation  en  présentant  à  la  pile  un  cube  d'eau  bouillante 
face  noircie,  il  fallait  placer  ce  cube  à  une  distance  de  34 
55  mètres.  Il  en  conclut  que  la  pleine  lune  à  Paris,  pendan 
les  mois  d'été,  envoie  sur  le  sol  autant  de  chaleur  qu'une 
surface  noire  à  100\  de  même  grandeur  apparente  que  le  disque 
de  Fastre,  et  placée  à  55  mètres  de  distance. 

Ainsi  les  expériences  de  Melloni,  de  Smyth,  de  Lord  Ross<» 
de  MM.  Marié-Davy  et  Baille  démontrent,  sans  doute  possible^ 
que  l'action  calorifique  de  la  Lune  est  sensible  à  la  surface  de 
la  Terre. 

On  ne  sait  au  juste  quelle  est  la  nature  des  matériaux  qui 
composent  le  sol  lunaire.  Mais,  quelle  qu'elle  soit,  il  est  pro- 
bable qu'elle  a  quelque  analogie  avec  celle  des  roches  terrestres. 
Or  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  Lune  n'a  pas  d'atmosphère,  ou, 
si  elle  en  possède  une,  qu'elle  est  excessivement  rare  ;  en  tout 
cas,  le  ciel  y  est  toujours  d'une  sérénité  absolue,  et  ainsi  la 
radiation  solaire  s'effectue  à  la  surface  de  la  Lune  avec  une 
extrême  intensité.  Même  en  supposant  que  le  sol  lunaire  ait  un 
grand  pouvoir  diffusif,  son  pouvoir  absorbant  doit  déterminer 
en  chaque  point  une  élévation  de  température  considérable,  si 
l'on  songe  que  les  rayons  du  sol  le  frappent  sans  interruption 
pendant  550  heures  dans  chaque  intervalle  d'une  lunaison.  Sir 
John  Ilerschel  pensait  que  cette  température  était  sans  doute 
bien  supérieure  à  celle  de  l'eau  bouillante.  D'après  les  calculs 
d'Hiarrison,  c'est  pendant  le  dernier  quartier  qu'elle  atteint  son 
maximum.  Althaus,  comparant  la  capacité  de  la  Lune  pour  la 
chaleur  à  celle  du  quartz,  estimait  approximativement  sa  tem- 
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ture  à  840*  F,  ou  à  449*^  centigrades,  qui  est  la  température 
ision  du  zinc.  Si  la  chaleur  ainsi  accumulée,  en  raison  de 
ature  de  ses  radiations,  est  peu  sensible  à  la  surface  du 
lur  la  Terre,  il  reste  à  savoir  si  son  absorption  par  notre 
)sphère  n'est  pas  de  nature  à  modifier  l'état  du  temps. 
t  une  question  sur  laquelle  nous  reviendrons  en  étudiant 
)hénomènes  météorologiques. 

)ur  achever  de  passer  en  revue  toutes  les  sources  de  chaleur 
igine  cosmique,  qui  exercent  ou  peuvent  exercer  leur  in- 
ice  sur  l'état  thermique  de  notre  globe,  nous  pourrions 
tionner  encore  les  planètes,  les  comètes,  les  bolides  et  les 
es  filantes.  La  difficulté  qu'ont  rencontrée  les  physiciens 
i  la.  constatation  de  l'effet  que  produisent  les  rayons  calori- 
es. lunaires,  suffit  pour  faire  comprendre  combien  il  serait 
lérique  de  chercher  à  démêler  la  quantité  de  chaleur  exces- 
nent  faible  que  réfléchissent  vers  nous  les  disques  plané- 
8,  dont  les  dimensions  sont  si  petites  et  les  distances  à  la 
e  si  grandes.  Quant  aux  comètes,  leur  lumière  paraît  en 
ie  déterminée  par  une  incandescence  propre  à  la  matière 

leurs  noyaux  sont  formés,  et  par  conséquent  il  serait  pos- 
5,  au  cas  oii  leur  mouvement  les  amènerait  à  une  distance 
petite  de  notre  globe,  que  la  température  de  la  Terre  s'en 
entît  ;  mais,  malgré  tout  ce  qu'on  a  dit  de  leur  influence  à  cet 
d,  aucun  effet  sensible  n'a  pu  encore  être  constaté  qu'on 
en  droit  d'attribuer  à  une  action  calorifique  spéciale.  Les 
es  filantes  et  les  bolides  sont  dans  un  cas  différent  :  ce  sont 
3orps  qui  ne  deviennent  visibles  qu'en  pénétrant  dans  notre 
)sphère;  leur  incandescence  est  due  sans  aucun  doute  à 
I  pénétration,  et  elles  ne  deviennent  pour  nous  des  sources 
chaleur  qu'à  ce  moment.  11  est  probable  que,  dans  les 
des  apparitions  de  ces  météores,  lorsque  dans  une  même 

elles  se  montrent  par  myriades,  cette  brusque  production 
chaleur  dans  les  hautes  régions  de  l'air  est  assez  intense 
[*  modifier  la  température  atmosphérique.  Mais  nous  ne 


422  LE   MONDE  PHYSIQUE. 

connaissons  pas  encore  (Inobservation  précise  sur  ce  point  de 
météorologie  et  de  physique  céleste. 

On  pourrait  enfin  mentionner  encore,  comme  une  source  de 
chaleur  propre  à  agir  sur  la  température  de  la  surface  du 
globe,  la  chaleur  intérieure  qui  lui  est  propre.  On  sait  qu'à 
une  certaine  profondeur  au-dessous  du  sol  on  trouve  une 
couche  dont  la  température  constante  est  à  peu  près  la  moyenne 
température  du  lieu.  Au-dessous  de  cette  couche,  la  tempé- 
rature est  croissante,  et  son  augmentation  moyenne  est  d'en- 
viron V  par  30  mètres.  Si  cet  accroissement  de  chaleur,  qu'oD 
a  vérifié  jusqu'à  une  profondeur  qui  dépasse  700  mètres,  con- 
tinue dans  les  couches  plus  profondes  et  dans  la  même  pro- 
portion, à  3  kilomètres  on  trouverait  déjà  la  température  de 
Teau  bouillante,  et  à  40  kilomètres  la  plupart  des  matières 
minérales  connues  auraient  atteint  leurs  points  de  fusion. 
Mais  il  reste  à  savoir  si  la  pression  énorme  que  subissent  les 
couches  terrestres,  à  partir  de  cette  dernière  profondem*,  n'esl 
pas  un  obstacle  à  leur  liquéfaction  :  Tincandescence  du  noyau 
terrestre  reste  ainsi  à  l'état  d'hypothèse.  Nous  reviendrons  plus 
loin  sur  ce  problème  d'un  haut  intérêt. 
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CHAPITRE  XV 


LES  SOURCES  DE  CHALEUR 


i.    CBALEUR   DÉVELOPPÉE   PAR    LES    COMBINAISONS    CHIMIQUES.    —    LA   COMBUSTION. 

Le  Soleil  est  la  source  de  chaleur  la  plus  abondante  et  la  plus 
économique  :  mais  ce  n'est  ni  la  plus  commode,  puisque  nous 
le  pouvons  en  disposer  à  notre  gré,  et  que  c'est  précisément 
uand  elle  fait  défaut  ou  vient  à  s'affaiblir  que  nous  avons  le 
ixs  besoin  de  chaleur;  ni  la  plus  intense,  puisque,  à  moins 
6€re  concentrée  à  Faide  d'appareils  dispendieux,  elle  ne 
CMÎuit  que  des  températures  relativement  faibles.  Aussi  peut- 
^rmer  que  la  civilisation  eut  été  impossible,  si  Thomme 
3i"\rait  eu  à  sa  disposition  que  la  chaleur  solaire,  et  n'avait 
>iavé,  dans  ce  qu'on  nomme  les  sources  artificielles  de  cha- 
^1*,  de  quoi  satisfaire  aux  plus  indispensables  besoins  de  son 
islence.  C'est  la  combustion  vive,  c'est-à-dire  la  combinaison 
^ï^nique  de  certains  corps  avec  l'oxygène,  qui  constitue  prin- 
Palement  les  sources  de  ce  genre,  et  le  nom  de  sources  artifî- 
^Ues  vient  de  ce  qu'on  peut  s'en  servir  à  volonté,  et  régler 
^r  intensité  suivant  les  besoins  du  moment. 

Éîn  général,  toutes  les  fois  que  deux  corps  entrent  en  com- 
^ï^aison,  de  la  chaleur  se  dégage.  Ainsi,  un  mélange  d'eau  et 
^cide  sulfurique,  d'eau  et  d'une  certaine  quantité  de  chaux 
Ve,  est  accompagné  d'une  élévation  de  température  assez 
^Usidérable,  pas  assez  grande  toutefois  pour  produire  de  la 
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lumière.  Le  plus  souvent,  c'est  la  combinaison  de  Toxygène, 
l'un  des  gaz  conslituanls  de  Tair,  avec  certains  corps  simples, 
solides  ou  gazeux,  qui,  donnant  lieu  à  un  dégagement  très 
intense  de  chaleur  accompagné  de  lumière,  détermine  le  phé- 
nomène de  la  combustion  vive.  Mais,  pour  qu*un  corps  com- 
bustible puisse  brûler,  soit  à  l'air  libre,  soit  dans  l'oxygène 
pur,  il  faut  porter  d'abord  l'un  de  ses  points  à  une  température 
élevée;  en  un  mot,  il  faut  l'allumer.  Une  fois  la  combinaison 
commencée,  la  chaleur  qu'elle  dégage  se  communique  de 
proche  en  proche,  jusqu'à  ce  que  le  gaz  comburant  soit  entiè- 
rement épuisé,  ou  que  le  corps  avec  lequel  il  se  combine  se 
trouve  complètement  consumé.  C'est  ainsi  que  nous  obtenons  le 
feu  dans  nos  foyers,  la  lumière  de  nos  bougies  et  de  nos  lampes; 
et  nous  savons  par  expérience  que  ces  sources  de  chaleur  et 
de  lumière  ne  durent  qu'autant  qu'on  les  entretient,  c'est4- 
dire  qu'on  leur  fournit  les  deux  éléments  de  la  combustion. 

Le  rôle  de  l'oxygène,  dans  la  combustion  à  l'air  libre,  est 
aisé  à  constater  par  des  expériences  que  chacun  peut  faire.  Si 
l'on  emplit  d'eau  le  fond  d'une  assiette  sur  lequel  repose  une 
bougie  allumée,  et  qu'on  recouvre  celle-ci  d'une  cloche  dont  les 
bords  plongent  dans  le  liquide,  on  observe  bientôt  une  dimi- 
nution d'éclat  dans  la  flamme,  qui  finit  par  s'éteindre.  Ce  qui 
prouve  bien  que  cette  diminution  d'éclat  et  l'extinction  qui  la 
termine  sont  dues  à  la  disparition  progressive  de  l'oxygène  de 
l'air  confiné  de  la  cloche,  c'est  que  le  niveau  de  l'eau  s'élève  a 
l'intérieur  au-dessus  de  celui  de  l'eau  dans  l'assiette,  par 
l'effet  de  l'excès  de  pression  de  l'air  extérieur  sur  l'air  prité 
d'une  partie  de  son  oxygène.  Le  même  phénomène  se  produit 
si  la  bougie  allumée,  ou  tout  autre  corps  en  ignition,  des  cha^ 
bons  ardents  par  exemple,  sont  placés  sous  la  cloche  de  la 
machine  pneumatique.  A  mesure  qu'on  fait  le  vide,  l'intensité 
de  la  flamme  diminue;  elle  pâlit,  puis  s'éteint;  les  charbons 
noircissent  et  finissent  de  même  par  s'éteindre.  Au  contraire, 
la  combustion  est  rendue  plus  active  lorsqu'on  renouvelle  l'air 
au  contact  d'un  corps  en  ignition,  ce  qu'on  fait  en  soufflai' 
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à  sa  surface  à  l'aide  d'un  soutllet,  ou  en  activant  le  tirage 
dans  la  cheminée  ou  le  fourneau  qui  le  renferme. 

Aussi,  quand  la  combustion  a  Heu  dans  l'oxygène  pur,  est- 
elle  beaucoup  plus  vive  qu'à  l'air  libre  :  une  bougie,  une  allu- 
mette éteintes,  pourvu  qu'il  y  reste  la  moindre  parcelle  incan- 
descente, se  rallument  et  brûlent  avec  vivacité,  lorsqu'on  les 
ÎDtroduit  dans  une  éproiivettc  pleine  de  ce  gaz.  En  plongeant 
dans  une  cloche  remplie  d'oxygène  une  spirale  d'acier  portant 
un  morceau  d'amadou  enflammé  (iig.  168),  on  détermine  une 
incandescence  très  vive  du  métal, 
qui  projette  dans  tous  les  sens  une 
multitude  d'étincelles.  La  chaleur 
qui  se  dégage  dans  cette  combi- 
naison du  fer  et  de  l'oxygène,  est 
si  intense,  que  les  parcelles  incan- 
descentes d'oxyde  de  fer  qui.  en  ré- 
sultent el  qui  sont  projetées  ainsi 
que  nous  venons  de  le  dire,  s'în- 
çnislent  dans  les  parois  du  vase  do 
verre.  Si  l'on  se  rappelle  que  la 
température  de  la  fusion  du  verre 
n'est  que  de  700°  à  800°,  tandis 
que  celle  de  l'acier  est  comprise  entre  1500°  et  1400",  on  ne 
sera  plus  étonné  de  la  circonstance  que  nous  rappelons  ici. 

Le  phénomène  de  la  combustion  est  complexe,  et  l'aspect 
ainsi  que  la  composition  des  diverses  parties  d'un  gaz  en 
ignition,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  d'une  flamme,  varient 
selon  la  nature  du  gaz  :  la  flamme  peut  être  plus  ou  moins 
lumineuse  dans  ses  différentes  parties  et  diversement  colorée. 
tToici,  à  ce  sujet,  quelques  détails  intéressants  que  nous  em- 
pruntons à  un  article  du  Dictionnaire  de  chimie  de  Wurlz  : 

«  L'axe  de  la  flamme  est  presque  uniquement  composé  de 
gaz  non  brûlé  et  froid.  Autour  de  cet  axe,  on  rencontre  des 
zones  concentriques  contenant  des  quanlités  de  plus  en  plus 
grandes  du  gaz  extérieur,  qui  est  froid  également;  la  tcmpéra- 


Fig.  108.  —  Combuslion  d»  fer 
dans  roiygÈnp, 
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Lure  des  couches  intermédiaii'es  varie  donc  de  façon  à  présenter 
un  maximum.  Varie-t-elle  régulièrement?  Dans  la  flanune  des 
gaz  simples,  cela  est  très  vraisemblable,  maïs  elle  varie  pir 
^^^^^^^^  sauts  plus  ou  moins  brusques  dans  le  cas 
^^^^^^^1  des  gaz  ou  des  vapeurs  complexes... 
^^^I^^^H  «  Prenons  comme  exemple  la  flamme  d'nu 

^^V^^^l  bougie  (6g.  169).  La  vapeur  d'acide  stéarique 
^^H  ^^H  occupe  le  centre  obscur  de  la  flamme  G;  ta 
^^B-  ^^H  température  est  peu  élevée,  car  toute  la  chi- 
^BÊ  ^^1  leur  fournie  par  l'enveloppe  incandescente 
^■V  .  ^^1  est  absorbée  par  la  volatilisation  du  coid- 
^^1  :«  ^^M  bustible.  On  peut  y  introduire  un  graio  de 
^H  fl^^l  poudre  sans  qu'il  prenne  feu.  Autour  de  ce 
^^AA^^I  noyau  froid  et  non  lumineux  la  combustion 
B^^^^^BB  détermine  une  énorme  élévation  de  tempe* 
HhIH|uHI  rature  ;  l'acide  stéarique  subit  alors  les 
^^^^^^^H  transformations  pyrogénées  qu'il  subirait 
Kig.  163.  —  siruciurc  dans  un  tube  cbauffé  au  rouge  blanc,  il  se 
de  la  flamme  d  une  fomie  uuc  sérîe  de  carbuFcs  très  condensés 
et  très  peu  liydrogénés  jusqu'au  carbone 
lui-même;  en  môme  temps  il  se  produit  de  l'bydrogène  et  divers 
gaz,  parmi  lesquels  on  peut  facilement  déceler  l'acétylène.  Tous 
CCS  produits  transitoires  atteignent  bientôt  des  zones  oii 
l'oxygène  de  l'air  pénètre  de  plus  en  plus 
abondamment,  ils  brûlent  partiellement  en 
formant  de  l'oxyde  de  carbone,  de  l'acide 
caibonique  et  de  l'eau,  et  se  résolvent  par-  — 
liellement  en  carbone  et  hydrogène,  qui 
subissent  eux-mêmes  la  combustion.  Le  -« 
iipiMiuia     carbone  est  porté  à  l'incandescence  au  mo — 

bougie.  ' 

ment  de  sa  séparation.  A,  et  produit  une^ 
vive  lumière  ;  l'hydrogène  entoure  la  flamme  lumineuse  d'un^ 
gaine  presque  obscure,  mais  excessivement  chaude.  B.  Frank — 
land  a  prouvé  que  ta  présence  du  charbon  incandescent  dan^s 
la  zone  lumineuse  n'est  pas  indispensable  pour  expliquer  sowm 
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éclat  ;  mais  le  dépôt  de  noir  de  fumée  qui  se  forme  à  la  surface 
des  objets  qu'on  y  plonge,  et  l'étude  de  toutes  les  réactions 
pyrogéaées  semblent  prouver  jusqu'à  l'évidence  la  séparation 
réelle  du  charbon  dans  cette  partie  de  la  flamme.  D'ailleurs,  si 
l'on  fait  pénétrer  dans  la  flamme  peu  lumineuse  de  l'alcool  un 
gaz  capable  de  provoquer  ua  dépôt  de  charbon ,  un  peu  de 
chlore  par  exemple,  celle-ci  devient  instantanément  éclairante. 
On  reconnaît  aisément  les  diverses  couches  dont  nous  venons 
de  parler  dans  la  flamme  d'une  bougie  ;  il  suffll  pour  cela  de  la 
couper  en  son  milieu  sur 
une  toile  métallique.  Il 
existe  à  la  base  de  la 
flamme  une  calotte  d'un 
bleu  pur  D,  dont  nous 
n'avons  pas  tenu  compte; 
«lie  correspond  à  la  réac- 
tion d'un  excès  d'air  pur 

sur  le  gaz  hydrocarboné. 

L'analyse  spectrale  y  dé- 
cèle la  présence  de  la 
Vapeur  de  carbone. 

«  Faraday  a  imaginé 
rae  jolie  expérience  pro- 
r^  à  démontrer  la  pré- 
!fl3«e  des  gaz  combus- 
>I«s  dans  le  noyau  obscur  de  la  flamme  d'une  bougie.  Le  bout 
iM.n  tube  de  verre  recourbé  comme  l'indique  la  figure  171, 
un  «diamètre  intérieur  de  7  millimètres  environ  et  assez 
mce  pour  ne  pas  se  briser  par  la  chaleur,  est  plongé  dans  la 
'ïïïnie  :  diverses  substances  qui  sont  volatilisées  s'élèvent  dans 

tube,  se  refroidissent  dans  la  branche  descendante  et  tom- 
-**t  dans  la  liole  sous  la  forme  d'un  courant  de  fumées  très 
-ïises,  blanches  et  inflammables  si  l'orifice  du  tube  est  k 
*K«lques  millimètres  de  la  mèche.  Elles  sont  noires,  non 
«ïanimables  et  mêlées  de  charbon  si  l'orifice  est  plongé  dans 


Kig,  ni,  —  Eipéricnce  de  Faradnj. 
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la  partie  éclairante,  et  presque  uniquement  constituées  d'acide 
sléarique  s'il  est  en  contact  avec  la  mèche.  » 

D'après  cetle  analyse  des  diverses  parties  qui  composent  une 
flamme  complexe,  telle  que  celle  d'une  bougie,  on  voit  que  la 
température,  conséquence  d'une  activité  plus  ou  moins  grande 
de  la  combustion,  doit  varier  considérablement  selon  la  zone 
que  l'on  considère.  Au  centre  du  noyau  obscur  C,  Murray  apu 
introduire  une  petite  cuiller  d'ivoire  contenant  quelques  grains 
de  poudre,  sans  que  ceux-ci  s'enflammassent  :  du  phosphore 
s'y  éteint;  au  contraire,  en  B,  dans  cette  gaine  presque  obscure 
qui  enveloppe  extérieurement  la  flamme,  la  température  est 
très  élevée.  On  peut  se  servir,  pour  explorer  la  flamme,  d'un 
fîl  de  platine  très  fin  ;  on  voit  qu'il  reste  obscur  au  centre, 
tandis  qu'il  rougit  dans  les  régions  les  plus  chaudes;  l'éclat 
plus  ou  moins  vif  de  son  incandescence  est  une  mesure  rela- 
tive de  la  température  du  point  où  il  est  plongé. 

Si  l'on  souffle  avec  vivacité  sur  la  flamme  d'une  bougie,  tout 
le  monde  sait  ce  qui  arrive  :  la  bougie  s'éteint.  La  raison  du 
fait  est  très  simple  :  par  l'insufflation,  on  introduit  de  l'air  froid 
dans  le  gaz  inflammable,  qui  en  outre  se  refroidit  en  se  répan- 
dant dans  une  plus  grande  masse  d'air.  La  température  s'abaisse 
assez  pour  que  la  combustion  cesse.  Si,  après  avoir  soufflé 
brusquement  la  flamme,  la  mèche  est  restée  incandescente,  en 
soufflant  légèrement  on  la  rallume,  et  cela  se  comprend  encore: 
on  renouvelle  ainsi  l'oxygène  nécessaire  à  la  combustion  ;  le  gaz 
se  dégage  de  nouveau,  et  s'enflamme  au  contact  des  parties 
solides  incandescentes. 

Revenons  au  phénomène  général  de  la  combustion.     • 

On  dit  ordinairement  que  l'oxygène  est  le  corps  ou  l'élément 
comhtwanty  tandis  que  l'autre  substance,  celle  avec  laquelle  il 
se  combine  avec  dégagement  de  lumière  et  de  chaleur,  char- 
bon, gaz  de  la  houille,  stéarine,  etc.,  se  nomme  par  opposition 
l'élément  combtistible.  Cependant  il  est  bien  évident  que  cette 
distinction  ne  signifie  rien  au  point  de  vue  chimique.  Comm^ 
le  remarque  M.  G.  Salet,  c<  on  peut  dire  également  que  l'oxygène 
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brûle  dans  l'hydrogène,  lorsqu'on  amène  le  premier  de  ces  gaz 
par  un  tube  dans  un  flacon  plein  d'hydrogène  en  l'enflammant 
à  son  entrée'.  » 

D'ailleurs  l'oxygène  n'est  pas  le  seul  corps  qui  joue  le  rôle 
décrit  plus  haut.  Prenons  un  flacon  rempli  du  gaz  verdâtre  qui 
constitue  le  chlore,  et  plongeons  à  l'intérieur  un  fragment  de 
phosphore  placé  dans  une  petite  capsule  soutenue  par  un  fil 
de  fer.  Le  phosphore  s'enflamme  el  il  se  dégage  une  fumée 
blanche  qui  n'est  autre  que  le  chlorure  de  phosphore  résultant 
de  )a  combinaison  :  la  température  à  laquelle  celte  combi- 
naison a  lieu  est  d'ailleurs  très  élc- 
Tée.  Si  l'on  plonge  une  allumette 
enflammée  dans  un  flacon  qui  con- 
tient un  mélange  de  gaz  hydrogène 
et  de  chlore,  une  explosion  se  pro- 
duit. Enfîn,  l'arsenic  et  l'antimoine 
réduits  en  poudre  prennent  feu,  si  on 
les  projette  dans  un  flacon  plein  de 
chlore.  Ainsi ,  dès  qu'on  met  en  jeu 
les  affinités  puissantes  de  ce  gaz  pour 
certains  corps,  il  en  résulte  une  com-  ^'iî-i''2-  — '.'"ni>usiio-idniiiios- 

•^  phorc  dans  la  iMore. 

bustion,  c'est-à-dire  un  dégagement 

de  lumière  et  de  chaleur  tout  à  fait  semblable  à  celui  qui 
résulte  de  la  combustion  ordinaire  par  l'action  de  l'oxygène. 
En  général,  pour  que  la  combustion  ait  lieu,  il  faut  que  les 
éléments  en  présence,  comburant  el  combustible,  soient  portés 
à  une  certaine  température,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
qu'on  en  approche  un  corps  qui  ait  lui-même  la  température 
d'inflammation.  Mais,  une  fois  qu'elle  a  commencé,  la  chaleur 
dégagée  suffît  en  général  pour  porter  les  parties  contiguës  à 
cette  même  température,  et  la  combustion  se  propage.  La 
possibilité  de  cette  propagation,  la  rapidité,  l'énergie  plus  ou 
moins  grande  avec  laquelle  elle  s'eflectue,  dépendent  d'une 

f.  Dictionnaire  de  chimie  pure  el  appliquée  de  Wurti,  arliclc  Ci»ddstio:i. 
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série  de  conditions  dont  les  principales  sont  :  le  pouvoir  con- 
ducteur du  corps  combustible,  sa  chaleur  spécifique,  sa  masse, 
sa  forme,  la  pression  du  milieu  ambiant,  etc.  Par  exemple,  un 
fil  mince  de  magnésium  brûle  d'un  bout  à  l'autre  à  Tair  libre; 
il  s'éteint  d'autant  plus  rapidement  que  son  diamètre  est  plus 
gros.  L'atithracite  est  une  sorte  de  houille  qui  brûle  difficile- 
ment ;  les  morceaux  s'éteignent  dès  qu'ils  sont  isolés. 

L'influence  de  la  pression  sur  la  combustion  a  été  étudiée 
par  Davy,  puis  par  Frankland.  Davy  ayant  comprimé  de  l'air  de 
manière  à  réduire  son  volume  au  cinquième,  y  fil  rougir  à 
blanc  un  fil  de  fer  au  moyen  de  l'électricité  ;  l'éclat  de  la  com- 
bustion n'y  fut  pas  plus  grand  que  dans  l'air  ordinaire  ;  un 
volume  du  mélange  renfermait   cependant  autant  d'oxygène 
qu'il   y  en  avait  dans  un  volume  égal  d'oxygène   pur  à  la 
pression  ordinaire.  Frankland  a  trouvé,  comme  Davy,  que  la 
chaleur   dégagée    dans  un   temps  donné   par   un   corps  en 
combustion,  une  bougie  par  exemple,  est  indépendante  de  la 
pression  :  cela  résultait  du  fait  que  la  bougie  se  consumait 
avec  la  même  vitesse,  quelle  que  fût  la  pression  de  l'air;  mais, 
contrairement  au  résultat  obtenu  par  Davy,  il  reconnut  que 
l'éclat  diminuait  avec  la  pression.  Tyndall  raconte  en  ces 
termes  une  observation  faite  en  1859  par  Frankland  et  qui 
montre  bien  quelle  est  l'influence  de  la  pression  sur  la  com- 
bustion :  c(  Six  bougies,  dit-il,  furent  achetées  à  Ghamounii, 
et  soigneusement  pesées  ;  on  les  fit  brûler  pendant  une  heure 
dans  l'hôtel  de  l'Union,  et  on  détermina  la  perte  de  poids 
qu'elles  avaient  subie.  Ces  mêmes  bougies  furent  portées  au 
sommet  du  mont  Blanc  ;  et,  dans  la  matinée  du  21  août,  on  les 
fit  brûler  pendant  une  heure  sous  une  tente  qui  les  mettait 
parfaitement  à  l'abri  de  l'influence  du  vent.  L'aspect  des  siï 
flammes  qu'elles  donnaient  à  cette  hauteur  si  grande  nous  su^ 
prit  tous  les  deux.  Elles  semblaient  n'être  qu'un  reflet  éteint 
des  flammes  que  les  mêmes  bougies  donnaient  dans  la  vallée 
de   Ghamounix.  Pâles,  petites,  faibles,  elles  accusaient  une 
énergie  de  combustion  grandement  diminuée.  Nous  pesâmes 
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les  bougies  avec  soin  à  notre  retour,  et  nous  vîmes  se  révéler 
ce  fait  inattendu  que  la  quantité  de  stéarine  consumée  en  haut 
était  presque  la  même  que  celle  qui  avait  été  consumée  en  bas. 
Ainsi,  quoique  le  pouvoir  éclairant  de  la  flamme  fût  diminué 
dans  une  proportion  extraordinaire,  Ténei^e  de  la  combustion 
était  restée  la  même.  » 


§  2.  PRODUCTION  DES  TEMPÉRATURES  ÉLEVÉES. 


La  combustion  est  d'autant  plus  active  et  la  température 
obtenue  d'autant  plus  élevée,  que  la  quantité  d'oxygène  fourni 
au  combustible  est  plus  grande  en  un  temps  donné.  C'est  ce 
qu'on  sait  depuis  longtemps,-  et  ce  que  la 
pratique  industrielle  a  trouvé  bien  avant 
qU*on  analysât  le  phénomène  au  double 
point  de  vue  physique  et  chimique.  De  là 
remploi  de  ces  puissantes  machines  souf- 
flantes dans  les  hauts  fourneaux  et  les 
forges  I  et  celui  du  clialumeau  dans  les 
laboratoires.  Entrons  dans  quelques  détails 
sur  ce  dernier  appareil,  qui  rend  tant  de 
services  aux  orfèvres  et  aux  émailleurs, 
aux  physiciens,  aux  chimistes,  aux  miné- 
ralogistes. 

On  donne  aujourd'hui  au  chalumeau, 
dont  l'inventeur,  sans  doute  fort  ancien, 
est  inconnu,  et  qui  a  été  introduit  dans  les 
laboratoires  par  les  minéralogistes  suédois 
du  siècle  dernier,  la  forme  que  représente 
la  figure  173.  C'est  un  tube  légèrement  conique,  avec  une  em- 
bouchure b  à  son  extrémité  la  plus  large  et  une  chambre  à 
air  a.  Il  se  recourbe  à  angle  droit  et  se  termine  par  un  bout 
effilé  en  platine  o.  Quand  on  souffle  dans  le  tube  avec  la  bouche, 
en  contractant  les  muscles  des  joues  pour  éviter  la  fatigue  qui 


Fig.  175.  —  Chalumeau. 
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résullerait  d'une  pression  par  les  muscles  de  la  poitrine,  l'air 
sorl  avec  force  el  d'une 
manière  continue  par  la 
petite  ouverture  o;  et  si 
l'on  en  dirige  le  courant 
sur  la  flamme  d'une  bou- 
gie, d'une  lampe  à  huile 
ou  à  alcool,  on  détermi- 
nera un  jet  en  forme  de 
dard,  comme  le  montrent 
les  figures  174  et  175. 
Les  cmailleurs  se  servent, 
pour  alimenter  le  courant, 
d'un  souFllet  à  vent  con- 
tinu. On  donne  le  nom  de 
lampe  (Vémailleur  à  l'ap- 
pareil ainsi  constitué,  et 
qui  est  employé  pour  tra- 
vailler le  verre. 
Henri  Sainte-Claire  De- 


Fig.  175.  —  Chalumeau;  flaminc  réJuctrice. 


ville  s'est  servi,  pour  obtenir  des  températures  capables  de 
fondre  le  chrome,  la  silice,  le  platine,  d'un  fourneau  que  repré- 


Fig.  176.  —  Fourncnu  do  laboratoire 
de  H.  11.  Samlc-Claire  Deville. 


Fig.  177.  —  Fourneau  Forquignoa 
el  Leclercq. 


sente  la  figure  176.  Sur  une  cavité  hémisphérique  en  fonte' 
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repose  une  grille,  ou  disque  en  fonte  percé  de  trous,  et  un 
manchon  ou  cylindre  en  terre  réfractaire  d'environ  12  centi- 
mètres de  diamètre  intérieur.  Au  centre  de  la  grille  on  place 
un  creuset  en  chaux  non  hydraulique  A,  à  parois  épaisses, 
renfermant  intérieurement  un  second  creuset  rempli  de  la 
matière  à  fondre  (par  exemple  de  l'oxyde  de  chrome  mélangé 
de  charbon  de  sucre).  On  chauffe  d'abord  avec  du  charbon  de 
bois  ;  quand  le  double  creuset  a  été  amené  au  rouge,  on  rem- 
plit le  fourneau  d'escarbilles  de  houille  bien  dépouillées  de 
mâchefer,  et  l'on  active  la  combustion  au  moyen  du  soufflet 
de  forge,  dont  on  voit  l'ouverture  sur  la  droite  du  dessin.  Au 
bout  d'une  heure  de  chauffe,  la  matière,  si  elle  n'est  pas  plus 
réfractaire  que  le  quarlz  ou  le  platine,  est  en  fusion  complète. 

Le  même  savant  physicien  a  fait,  en  collaboration  avec 
M.  H.  Debray,  d'importants  travaux  relatifs  à  la  production  des 
températures  élevées,  et  ayant  pour  objet  la  fusion  de  masses 
considérables  des  métaux  réfractaires,  tels  que  le  platine.  Ils 
ont  utilisé,  dans  ce  but,  la  combustion  de  l'hydrogène  dans 
Toxygène*,  et  imaginé  un  appareil  dont  voici,  d'après  l'un  des 
auteurs,  la  description  et  la  figure  : 

«  L'appareil  qui  va  nous  servir  à  fondre  et  à  couler  le  pla- 
tine, devant  vous,  comme  un  métal  ordinaire,  se  compose  de 
deux  parties  distinctes  :  le  chalumeau  destiné  à  produire  la 
cîhaleur  nécessaire  à  l'opération,  et  le  four  ou  creuset  qui  doit 
<îontenir  le  métal  soumis  à  la  fusion. 

c(  Le  chalumeau  est  composé  (fig.  178)  d'un  cylindre  EEE'E', 
de  12  millimètres  de  diamètre,  en  cuivre,  terminé  à  sa  partie 
inférieure  par  un  ajutage  en  platine  légèrement  conique.  Un 
tube  de  cuivre  CC  de  3  à  4  millimètres  de  diamètre  intérieur  et 


i.  On  évaluait  autrefois  à  6800  et  même  h  8000^  la  température  de   combinaison  de 
<^s  deux  gaz.  Mais,  après  la  découverte   des  phénomènes  de  dissociation  par  II.  Sainte- 
Claire   Deville,  ce  savant  reconnut  que  cett6  température  devait  être  considérablement 
abaissée;  il  la  Gxa,  avec  M.  Debray,  à  2500^  environ.  D* autre   part,  Bunsen,   en  faisant 
c^ombiner  les  deux  gaz  dans  un  eudiomètre  très  résistant,  et  en  mesurant  la  pression  maxi- 
mum qui  en  résultait,  fut  amené  à  donner,  pour  cette  température,  le  nombre  2800®,  qui 
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terminé  par  un  bout  de  platine  qui  s*y  ajuste  à  vis,  pénètre 
dans  le  premier  cylindre  par  sa  partie  supérieure  et  y  esl 
maintenu  par  une  vis  de  pression  P,  qui  permet,  lorsqu'elle 
est  desserrée,  de  donner  au  bout  de  platine  la  hauteur  que 
l'on  veut,  par  rapport  à  l'extrémité  inférieure  du  cylindre 
EEE'E'. 

<(  Ce  cylindre  porte  latéralement  une  tubulure  assez  large,  à 
laquelle  est  adapté  un  robinet  H  de  grande  section.  Un  ro- 
binet 0  termine  également  l'extrémité  coudée  du  tube  C.  C'est 

par  le  robinet  II  que  l'on  fera  arriver 
au  moyen  d'un  tube  de  caoutchouc  le 
gaz  de  l'éclairage  servant  de  combus- 
tible ;  c'est  par  le  robinet  0  que  sera 
introduit  l'oxygène  destiné  à  le  brûler. 
L'extrémité  inférieure  du  tube  qui 
amène  l'oxygène  est  percée  d'un  trou 
dont  le  diamètre  varie  de  2  à  3  milli- 
mètres ,  suivant  les  dimensions  du 
four  que  l'on  veut  employer. 

«  Le  four  où  se  fait  la  combustion 
se  compose  de  deux  parties  :  1"  La 
voûte   AA  formée   d'un   morceau  d^ 
chaux  rendue  cylindrique  au  tour,  et  que  l'on  a  légèreraenl^ 
cintrée  à  sa  partie  inférieure.  Elle  est  en  outre  percée  en  so». 
axe  d'un  trou  légèrement  conique  par  où  pénètre  le  chalumeai 
et  porte  latéralement  une  rainure  peu  profonde.  2**  D'une  sol( 
creusée  dans  un  autre  morceau  de  chaux  également  cylindrique 
la  cavité  est  une  calotte  sphérique  dont  la  hauteur  est  à  peu  près 
les  deux  tiers  du  rayon  du  cercle  de  base.  Sur  le  bord  de  cellt^ 
calotte  on  pratique  avec  une  râpe  une  rainure  inclinée  en  d( 
dans,  qui  correspondra  à  celle  de  la  voûte.  C'est  par  l'ouvertun 
qu'elles  forment  par  leur  réunion  que  les  produits  de  la  com — 
bustion  s'échapperont;  c'est  également  par  là  que  le  métal  sera 
introduit  pour  être  fondu  et  qu'il  sera  coulé.  Enfin,  et  pour  em-* 
pêcher  l'appareil  de  se  briser  pendant  l'opération,  la  voûte  et 


Fig.  \  78.  —  Chalumeau  h  gaz 
oxyhydriquc. 
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le  four  sont  eutourés  de  fils  de  fer  fortement  serrds  qui  main- 
tiendront les  diverses  parties  de  l'appareil,  si  le  feu  vient  à  les 
fissurer. 

«  Pour  faire  une  fusion,  on  commence  par  ajuster  la  voûte 
sur  le  four  de  manière  à  faire  correspondre  les  rainures,  puis, 
tenant  le  chalumeau  à  la  main,  on  ouvre  le  robinet  H  pour  faire 
arriver  un  assez  faible  courant  de  gaz  combustible  que  l'on 
enflamme  ;  on  ouvre  le  robinet  0  de  manière  à  donner  la  quan- 
tité d'oxygène  nécessaire  pour  le  brûler.  On  fait  alors  plonger 
la  flamme  dans  le  trou 
de  la  voûte  et  l'on  y 
fiie  le  bout  du  chalu- 
meau. On  chauffe  len- 
tement les  parois  du 
four,  en  augmentant 
peu  à  peu  la  vitesse  du 
gaz,  jusqu*à  ce  que  l'on 
;(it  atteint  le  maximum 
le  température  ;  avec 
me  lame  de  platine 
|ue  l'on  introduit  par 
'ouverture  latérale  et 
|ue  l'on  met  dans  le  jet 
le  gaz ,  on  juge  bientôt  du  point  où  la  chaleur  est  la  plus 
rrve,  c'est-à-dire  du  point  où  la  fusion  se  fait  le  mieux.  En 
(baissant  ou  élevant  au  besoin  rorifice  du  tube  qui  amène 
'oxygène,  on  arrive  à  chauffer  assez  fortement  le  fond  du  four 
kour  que  le  platine  y  reste  fondu,  tout  en  laissant  le  maximum 
le  chaleur  un  peu  au-dessus.  On  assujettit  alors  la  vis  et  l'on 
Dtroduit  peu  à  peu  le  plaline  par  l'ouverture  latérale.  Si  le 
ilatine  est  en  lames  minces  de  moins  de  1  millimètre  d'cpais- 
■eur,  on  a  à  peine  le  temps  de  les  introduire.  On  les  voit  dis- 
paraître presque  aussitôt  qu'elles  entrent  dans  le  four.  L'oxygène 
loil  arriver  avec  une  certaine  pression,  de  4  à  5  centimètres 
le  mercure  environ,  et  peut  alors  imprimer  au  platine  fondu 


-Proccdù  pour  la  coulée  Ju  phi 
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un  mouvement  giratoire  qui  régularise  la  température  clans 
toute  sa  masse,  et  qui  facilite  en  même  temps  l'affinage'.  » 

En  opérant  ainsi,  MM.  Debray  et  H.  Sainte-Claire  Deville  em- 
ployaient, pour  fondre  un  kilogramme  de  platine  et  le  main- 
tenir à  l'état  de  fusion  pendant  toute  la  durée  de  l'aflinage, 
60  litres  d'oxygène  et  120  litres  d'hydrogène.  «  Aussi  le  prix 
de  revient  d'une  telle  fusion  est-îl  extrêmement  minime,  et 
d'après  nos  calculs  elle  ne  dépasserait  pas,  si  on  en  faisait  une 
opération  journalière ,  20  ou 
50  centimes  par  kilogramme, 
c'est-à-dire  la  millième  partie  de 
ce  que  coûte  aujourd'hui  la  revi- 
vification  du  métal  par  les  procé- 
dés de  voie  humide*. 

Lorsqu'il  s'agit  de  fondre  des 
masses  un  peu  considérables,  on 
accouple,  sur  le  môme  fourneau, 
un  nombre  plus  ou  moins  grand 
de  clialumeaux  alimentés  par  le 
gaz  oxyhydrique.  La  figure  181 
montre  un  grand  creuset  tel  que 
celui  qui  a  servi,  en  1874,  à  la 
f ÎR.  180.  —  Fusion  du  |iiaime  ;  four-  fuslou  dc  250  kilogrammes  de 
r.iS^'ttT.iD"''''''''""  "  platine  iridié.  Celle  opéralion.  la 
plus  importante  de  toutes  celles 
de  ce  genre  qui  avaient  été  jusqu'alors  tentées,  avait  pour  objet 
d'obtenir  d'une  même  fonte  un  lingotd'un  alliage  de90  pour  100 
de  platine  et  de  10  pour  100  d'iridium,  de  manière  à  assurer 


1.  II.  Dcbraj,  Leçont  profeuée*  à  la  Soeiélé  chimique  de  Parié,  1861. 

3,  On  comprendra  aisômcDl  l'imiMrlance  des  nouvcaui  procédé!  de  fiuion  du  phtîiw, 
qiund  on  saura  que  le  platine  provenant  des  vases  de  chimie  hors  de  aerrice  n'ariît  p» 
auparaTant  plus  dc  râleur  que  le  minerai  lui-inéme.  La  déprécialion  qui  en  Tétullait  était 
telle,  qu'un  de  ces  vases  qui  sen  ent  à  la  concentration  de  l'acide  sulfurique,  et  dont  le  prix 
■OODle  b  80  000  francs  lorsqu'il  est  neuf,  n'était  plus  vendu  que  bQ  ou  60  000  franu  bin> 
qu'il  (itait  hors  de  service,  ce  qui  arrive  asseï  rréqucmmenl.  Le  plalîne  est  nulhenmuoiMBl 
fort  cher,  k  cause  du  peu  d'abondance  de  son  minerai.  Le  prix  du  kilogramiiM  e*t  de  900 
h  1000  francs. 


PRODUCTION  DES  TEMPÉRATURES  ÉLEVÉES.  kZl 
homogénéité  de  composition  de  toute  la  masse.  Ce  lingot, 
omposé  de  225  kilogrammes  de  platine  el  de  25  kilogrammes 
'iridium,  était  destiné  à  fournir  tous  les  nouveaux  étalons 
létriqucs,  mètres  et  kilogrammes,  que  la  Commission  inter- 
alionale  du  mètre  avait  pour  mission  de  faire  confectionner 
Dur  les  divers  pays  qui  adoptent  l'admirable  système  de  me- 
ures que  la  Convention  nationale  a  substitué,  il  y  a  bientôt  un 
iècle,  aux  anciennes  mesures  françaises.  L'opération  eut  lieu 
lu  CoDservatoire  des  Arts  et  Métiers,  sous  la  direction  de 


Fig.  181.  —  Creiuct  pour  la  fusion  du  platine  i  chalumeaui  accouplèa. 


IM.  Tresca,  G.  Tresca  el  Matthey  de  Londres  el  sous  le  contrôle 
e  MM.  H.  Sainte-Claire  Deville  el  Debray.  On  fondit  d'abord 
ae  série  d'une  vingtaine  de  petits  lingots,  du  poids  de  10  à 
5  kilogrammes  chacun,  à  l'aide  d'un  seul  chalumeau.  La 
naotité  convenable  d'iridium  pulvérisé  en  petits  grains  avait 
é  introduite  en  môme  temps  que  le  platine,  découpé  en  lames 
linces  courbées  en  gouttière.  Une  seconde  fusion  de  l'alliage 
insi  obtenu  se  fll  en  trois  fois,  par  lingots  d'environ  85  kilo- 
rammes  chacun,  ce  qui  exigea  l'emploi  simultané  de  trois 
halumeaux.  L'analyse  de  l'alliage,  faite  par  M.  Deville,  ayant 
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indiqué  un  léger  excès  d'iridium,  on  le  ramena  aux  propor- 
tions voulues  par  l'addition  de  5  kilogrammes  de  platine  pur, 
dans  la  troisième  et  dernière  opération.  Un  creuset  de  grandes 
dimensions,  en  pierre  de  calcaire  grossier,  reçut  les  morceaux 
de  platine  iridié  provenant  des  trois  gros  lingots  de  la  seconde 
fusion,  et  le  chauffage  commença.  Il  se  fit  à  l'aide  de  sept 
chalumeaux,  qui  pénétraient  par  autant  d'ouvertures  au  travers 
du  couvercle  du  creuset.  Le  gaz  oxygène  et  le  gaz  hydrogène 
(gaz  d'éclairage)  arrivaient  séparément  dans  deux  sphères  en 
cuivre,  munies  chacune  de  sept  robinets,  et  d'où  partaient  les 
tubes  en  caoutchouc  alimentant  les  chalumeaux.  Un  premier 
chargement  de  110  kilogrammes  fut  fondu  en  43  minutes.  Au 
bout  de  35  autres  minutes,  la  fusion  totale  des  250  kilo- 
grammes était  terminée.  Elle  avait  exigé  une  consommation  de 
31  mètres  cubes  d'oxygène  et  de  24  mètres  cubes  de  gaz 
d'éclairage,  ce  qui  fait  124  litres  d'oxygène  et  96  litres  d'hy- 
drogène par  kilogramme  de  platine  iridié  fondu.  Ainsi  que  le 
fit  remarquer  M.  Tresca,  ces  consommations  sont  absolument 
conformes  aux  prévisions  antérieures  de  MM.  Deville  et  Debray. 

Le  lingot  obtenu  dans  cette  mémorable  opération  formait 
une  barre  de  1",140  de  longueur,  de  178  millimètres  de  lar- 
geur et  de  80  millimètres  d'épaisseur.  Vu  dans  le  creuset,  alors 
qu'il  était  en  pleine  fusion,  le  métal  était  d'un  blanc  d'argent 
éblouissant,  fluide  comme  du  mercure  et  la  surface  était  aussi 
réfléchissante  que  celle  de  ce  liquide. 

Les  hautes  températures  dont  nous  venons  de  parler  sentie 
résultat  direct  du  dégagement  de  chaleur  qui  a  lieu  dans  une 
combinaison  chimique;  c'est  ici  celle  de  l'oxygène  avec  un  gaz 
combustible,  l'hydrogène.  Dans  la  combustion  à  l'air  libre,  on 
rend  l'action  plus  énergique  et  la   chaleur  plus  intense,  eD 
augmentant  la  vitesse  avec  laquelle  les  courants  gazeux  5« 
précipitent  l'un  sur  l'autre.  Mais  la  présence  dans  l'air  d'un 
gaz  inerte,  l'azote,  est  un  obstacle  à  l'énergie  de  la  combinaison 
chimique  et  au  développement  de  chaleur  qui  en  est  la  consé- 
quence. Cet  obstacle  ne  peut  être  évité  que  si,  comme  dans  les 
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appareils  de  Henri  Sainte-Claire  Deville,  on  met  l'oxygène  pur 
en  contact  direct  avec  l'hydrogène. 

En  décrivant  l'arc  vollaïque,  nous  avons  mentionné  les  expé- 
riences qui  prouvent  combien  est  puissante  cette  source  lumi- 
neuse et  calorifique  ;  rappelons-nous  en  effet  que  les  substances 
les  plus  réfractaires  s'y  fondent  et  s'y  volatilisent.  Récemment, 
vn  célèbre  électricien,  M.  Siemens  (de  Londres),  a  utilisé  l'arc 
^oltaïque  pour  obtenir  la  fusion  de  morceaux  d'acier  placés  à 
l 'intérieur  d'un  creuset  en  graphite.  Ce  creuset  était  relié  au 
^:>ôle  positif  de  deux  machines  dynamo-électriques  associées  en 
^mintité.  Le  couvercle  du  creuset  était  percé  d'un  trou  par  où 
j^âssait  un  cylindre  de  charbon  formant  le  pôle  négatif.  Des 
dispositions  spéciales  maintenaient  entre  des  limites  conve- 
nai>les  la  résistance  électrique  du  creuset,  et  servaient  à  régler 
la.      distance  des  pôles  entre  lesquels  se  produisait  l'arc.   Au 
botja  t  de  quatre  minutes  et  demie,  1  kilogramme  d'acier  put  être 
foxïdu  par  cette  méthode,  qui  est  probablement  plus  coûteuse 
qi:iC3    la  fusion  directe.  Nous  ne  mentionnons  ce  moyen  de  pro- 
dliic^  tion  d'une  température  élevée  que  pour  montrer  que  là  ce 
soimt.  encore  les  combinaisons  chimiques  qui  déterminent  la 
cil ^  leur  nécessaire  à  la  fusion.  En  effet,  le  courant  électrique 
pi*oolucteur  de  l'arc  voltaïque  est  engendré  par  le  mouvement 
d'vii^e  machine  qui  tire  elle-même  sa  puissance  de  la  vapeur; 
tlle-ci  est  obtenue  par  la  combustion  d'une  certaine  quan- 


et   €- 


tité     cJe  houille,  c'est-à-dire  par  une  combinaison  chimique.* 


3.    CHALEUn   PRODUITE   PAR    LES   ÊTRES    VIVANTS.    CHALEUR    AMMALE. 


s  êtres  organisés  sont,  comme  les  corps  bruts,  assujettis 

^^     lois  qui  règlent  les  échanges  de  chaleur  par  rayonnement 

r  conductibilité;  il  n'y  aurait  rien  à  ajouter  à  ce  que  nous 

s  dit  à  cet  égard,  si,  pendant  toute  la  durée  de  leur  viCy 

e  jouissaient  en  outre  de  la  faculté  de  j)roduire  de  la  chu- 

>   s'ils  n'étaient  eux-mêmes  les  sources  d'une  chaleur  qui 


ou 
ils 
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leur  est  propre  et  qui  leur  permet  de  se  maintenir  en  dehors 
de  l'équilibre  de  température  avec  le  milieu  liquide  ou  gazeux 
au  sein  duquel  ils  vivent.  «  Dans  les  conditions  normales  de 
leur  développement  et  de  leur  existence,  dit  M.  Gavarret,  les 
êtres  organisés  ont  et  conservent  une  température  supérieure  à 
celle  du  milieu  ambiant;  l'observation  la  plus  vulgaire  le  dé- 
montre pour  les  oiseaux  et  les  mammifères.  Il  est  nécessaire 
de  recourir  à  des  procédés  d^investîgation  plus  délicats,  el 
surtout  de  se  garantir  avec  soin  de  l'action  réfrigérante  de 
Vévapùratmi  pour  vérifier  l'exactitude  de  cette  proposition  dans 
le  reste  du  règne  animal  et  dans  toute  l'étendue  du  règne  vé- 
gétal; mais  le  fait  n'en  est  pas  moins  général  et  aujourd'hui 
incontestable.  Lorsque,  exceptionnellemmtj  la  température, 
autour  d'eux,  dépasse  40^  à  A5\  les  êtres  vivants  résistent  à 
réchauffement  et  se  maintiennent  au-dessous  de  la  température 
extérieure,  pourvu  toutefois  que  l'influence  ne  soit  ni  assez 
intense,  ni  assez  prolongée  pour  compromettre  définitivement 
leur  existence*.  » 

Pour  mesurer  la  température  des  êtres  vivants  dans  les  di- 
verses parties  de  leur  organisme,  ainsi  que  pour  en  étudier  les 
variations,  les  observateurs  ont  employé  les  appareils  thermo- 
métriques  les  plus  sensibles,  thermomètres  à  mercure  meta- 
statiques,  piles  thermo-électriques,  aiguilles  et  disques  thermo- 
électriques. Nous  avons  décrit  la  plupart  de  ces  instruments; 
nous  allons  dire  les  résultats  obtenus,  en  commençant  par  ceux 
qui  se  rapportent  à  la  température  des  animaux. 

On  peut  les  partager,  sous  ce  rapport,  en  deux  groupes  prin- 
cipaux :  le  premier  groupe  comprend  les  oiseaux,  qui,  de  tous 
les  êtres  organisés,  sont  ceux  dont  la  température  est  la  plus 
élevée,  et  les  mammifères,  au  nombre  desquels  il  faut  dis- 
tinguer l'homme;  dans  le  second  groupe  viennent  se  ranger 
tous  les  autres  animaux,  reptiles,  poissons,  insectes,  mol- 
lusques, etc.,  c'est-à-dire,  au-dessous  des  mammifères,  toute  la 

i .  Gavarrct,  De  la  chaleur  produite  par  les  êlres  vivants. 
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partie  inférieure  de  l'échelle  animale.  Longtemps  on  a  dis- 
tingué les  uns  des  autres  les  ôtres  de  ces  deux  grands  groupes, 
en  donnant  aux  premiers  le  nom  d'animaux  à  saiig  chaud, 
par  opposition  à  celui  à' animaux  à  sang  froid  qui  caracté- 
risait les  autres.  On  croyait  en  effet  que  seuls  les  premiers  pos- 
sédaient une  température  qui  leur  fût  propre,  et  que  celle  des 
autres  se  confondait  avec  celle  du  milieu  ambiant.  On  n'avait 
pas  encore  réussi  à  constater  la  difîérence,  faible  à  la  vérité, 
mais  non  pas  nulle,  qui  existe  entre  les  deux  températures 
extérieure  et  intérieure.  Mais  aujourd'hui  il  n'est  pas  douteux 
^u'il  n'y  a  entre  les  animaux  des  deux  groupes  qu'une  diffé- 
j^ence  de  degré,  et  dès  lors  les  dénominations  d'animaux  à  sang 
oi:iaud  et  d'animaux  à  sang  froid  doivent  être  abandonnées. 

Les  recherches  d'un  grand  nombre  d'observateurs,  parmi 
io^quels  il  faut  citer  Martine,  Hunter,  Davy  au  dernier  siècle, 
D^  spretz,  Prévost  et  Dumas  dans  celui-ci,  ont  prouvé  que,  à 
Kîlk^e  adulte  et  sous  l'influence  d'une  alimentation  normale, 
la  température  des  oiseaux,  mesurée  au  rectum,  oscille  entre 
■^,5  et  44^  Chez  des  moineaux  francs,  Desprelz  a  constaté 
^,08;  chez  des  pigeons 42", 98;  Pallas  a  trouvé  44\03  pour 
di'^'^^îrs  petits  oiseaux.  D'un  tableau  comprenant  la  température 
^'^-^  11  grand  nombre  de  mammifères,  nous  relevons  o5\5  pour 
^^I  Je  du  singe,  40°  pour  le  lapin,  la  chèvre,  le  mouton,  le  la- 
'^^^^itin.  Mais  chez  le  même  individu  la  température  peut, 
^^1  c:>n  les  circonstances,  varier  de  plus  d'un  degré  centigrade. 
1— .a  température  du  corps  humain  a  été  naturellement  l'objet 
^  ^^  «1  grand  nombre  d'observations.  M.  Gavarret,  en  les  rappe- 
*^^  t  dans  l'ouvrage  que  nous  avons  cité,  en  conclut  que,  dans 
^t^i^t  physiologique  ou  normal,  la  température  de  l'homme 
^^^ilte  prise  sous  l'aisselle  peut,  dans  nos  climats  tempérés, 
^^oîlier  entre  3G\5  et  37^5. 

Qtiand  on  parle  de  la  température  d'un  animal,  il  importe 
l>ien  préciser  l'endroit  où  elle  a  été  prise;  elle  varie  en  efiet 
^>"^nt  la  partie  du  corps  explorée.  M.  Becquerel  a  employé 
^^^^-■'ï*  ces  recherches  les  aiguilles  thermo-élecfriques,  qui  ont 
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ravanlagc  de  pouvoir  êlre  introduites  dans  les  tissus  sans  les 
déchirer  ni  les  désorganiser,  ou  dans  les  vaisseaux  sanguins 
sans  occasionner  de  trouble  sensible  dans  la  circulation.  11  a 
ainsi  reconnu  que  la  température  du  sang,  artériel  ou  veineux, 
va  en  croissant  à  mesure  qu'on  l'examine  plus  près  du  cœur, 
a  Ainsi,  dans  la  carotide,  la  température  du  sang  est  de  0*,15 
au-dessus  de  celle  du  sang  de  l'artère  crujale ;  la  température 
du  sang  de  la  veine  jugulaire  l'emporte  de  0^50  sur  celle  du 
sang  de  la  veine  crurale.  »  Mais  «  la  température  du  sang  arté- 
riel est  toujours  notablement  supérieure  à  celle  du  sang  vei- 
neux quand  rcxpérience  porte  sur  des  points  correspondants  de 
vaisseaux  collatéraux.  Ainsi,  à  l'origine  de  l'aorte,  la  tempé- 
rature du  sang  l'emporte  de  0\84  sur  celle  du  sang  de  la  veine 
cave  supérieure,  au  point  où  ce  dernier  vaisseau  s'ouvre  dans 
Toreillette  droite;  la  température  du  sang  de  Tarière  crurale 
est  moyennement  supérieure  de  0%98  à  celle  du  sang  de  la 
veine  crurale.  »  Enfin  «  la  température  des  muscles  l'emporte 
considérablement  sur  celle  du  tissu  cellulaire  qui  leur  sert 
d'enveloppe'  ». 

De  nombreuses  influences  font  osciller  en  outre  la  tempéra- 
ture moyenne  du  corps  des  animaux  supérieurs,  entre  de  faibles 
limites  à  la  vérité  :  l'âge,  le  sexe,  l'état  de  veille  ou  de  sommeil, 
de  repos  ou  d'activité,  de  santé  ou  de  maladie,  les  saisons,  les 
climats  sont  autant  de  causes  de  variation,  que  nous  ne  faisons 
que  signaler  ici,  parce  que  l'étude  détaillée  de  ces  éléments  de 
la  chaleur  animale  est  plutôt  du  ressort  de  la  physiologie  que 
de  la  physique.  Il  est  toutefois  un  trait  caractéristique  qu'il 
faut  retenir  :  c'est  que,  chez  les  mammifères  et  les  oiseaux,  la 
température  du  corps  est  sensiblement  indépendante  des  va- 
riations de  température  du  milieu  ambiant.  L'influence  de  la 
saison,  du  climat,  n'est  pas  assez  grande  pour  contredire  ce 
résultat  général,  que  de  nombreuses  observations  mettent 
d'ailleurs  hors  de  doute.  Les  relations  des  voyageurs  dans  les 

1 .  Gavarrety  ouvrage  cité. 
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régions  polaires  montrent  que  l'homme  peut  vivre  dans  une 

atmosphère  à  70*  au-dessous  de  zéro  sans  que  la  température 

de  son  corps  subisse  des  changements  notables.  En  ce  qui 

regarde  les  animaux,  M.  Gavarret  cite  a  les  résultats  obtenus 

jiar  le  capitaine  Parry  et  le  capitaine  Back  dans  leurs  voyages 

-vers  le  pôle  nord.  Le  premier  a  vu  un  renard  conserver  une 

température  supérieure  de  1Q\1  à  celle  du  milieu  ambiant,  et 

J  «  second  a  constaté  qu'un  lagopède  des  saules  l'emportait  de 

9M  sur  la  température  de  l'atmosphère.  Ces  faits  paraîtront 

ns  doute  suffisants  pour  nous  autoriser  à  considérer  les  mam- 

ifères  et  les  oiseaux,  comme  des  animaux  à  tempérahire  phy- 

ologiquement  constante.  » 

Des  observations  non  moins  nombreuses  prouvent  que  les 
iimaux  supérieurs  peuvent  supporter  sans  périr  des  tempé- 
tures  excessives,  c'est-à-dire  dépassant  beaucoup  quelquefois 
*  à  45*  centigrades.   Le  corps  humain  jouit  de  la  môme 
ulté.   Depuis  le  fait  rapporté  en  1763  à   l'Académie  des 
ences  par  Tillet,  de  trois  jeunes  filles,  attachées  au  service 
four  banal  de  Larochefoucault,  pouvant  rester  dnq  et  môme 
minutes  dans  l'intérieur  de  ce  four,  quoiqu'il  fût  encore 
ez  chaud,  et  supportant  ainsi  sans  accidents  une  tempé- 
ure  d'au  moins   132   degrés  centigrades,    de  nombreuses 
lériences  du  même  genre  ont  été  fiiites  sur  l'homme  et  sur 
animaux.  La  faculté  de  résister  à  des  températures  très 
^*«:^^'ées  sans  que  la  température  propre  du  corps  soit  elle- 

me  élevée  d'une  manière  sensible  est  donc  incontestable.  Ln 
istance  au  refroidissement  est  rendue  possible  par  la  surex- 
^^*-^r^tion  des  causes  qui  produisent  la  chaleur,  tandis  que  la 
^*^^s.  istance  aux  causes  extérieures  d'échauffement  provient  de 
'^^        ^"^  ranspiralion  abondante,  de  l'évaporation  et  du  froid  qu'elle 


^^  *  «rmine  à  la  surface  du  corps. 


5S  mêmes  phénomènes  ont  été  observés  chez  les  animaux 

Jrieurs  dont  la  température,  comme  on  va  voir,  est  nota- 

•'^  ^fcfienl  plus  faible  que  celle  des  oiseaux  et  des  mammifères. 

gtemps  on  a  cru  que  les  animaux  dits  à  sang  froid  n'a- 


kkk  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

valent  point  de  chaleur  propre,  ou  que  celle  de  leur  corps  était 
la  température  du  milieu  oii  ils  sont  habituellement  plongés. 
Cela  tenait  à  la  faible  différence  qui  existe,  en  effet,  entre  ces 
deux  températures,  à  l'insuffisance  des  moyens  d*observation, 
et  surtout  enfin  à  Faction  réfrigérante  de  Tévaporation,  qui 
masquait  le  faible  excès  de  la  température  de  Tanimal  sur 
celle  du  milieu  ambiant.  Les  instruments  thermo-électriques, 
piles  et  aiguilles,  ont  permis  de  surmonter  ces  difTBcultés,  et  des 
observateurs  comme  Nobili  et  Melloni,  Becquerel  et  Dutrochet, 
parvinrent  à  mesurer  cet  excès  avec  une  précision  qui  mit  fin 
à  tous  les  doutes.  Citons  seulement  quelques  résultats  : 

Excès  de  leur  tempéralore 
Noms  des  animaux.  sur  le  milieu  ambiant. 

Reptiles  : 

Grenouille 0%50  à  0«,75 

Crapaud 0^50  à  0°,75 

Lézard 0<>,75  à  1^25 

Couleuvre 0%75  à  1«,35 

Boa 2^50 

Tortue 1^22  à  5^90 

Vipère 5^,56 

Poissons  : 

Brochet 3^88 

Carpe 0^86  à  0^93 

Anguille 0*^,93 

Truite 1%10 

Requin 1^30 

Articulés,  mollusques,  etc.  : 

Scarabée 0^25  à  0^,70 

Grillon 5^80 

Guêpe 0^,50 

Hanneton 0^25  à  i«,77 

Cétoine  dorée 0^25 

Escargot 0«,90 

Limace 0^25  à  IMl 

Holothurie  tubuleuse 0S20  à  0«,60 

En  résumé,  tous  les  animaux,  dans  l'état  de  vie,  produisent 
de  la  chaleur.  Les  uns,  les  animaux  supérieurs  jouissent  de  la 
faculté  de  maintenir  leur  température  sensiblement  constantet 
quelles  que  soient  les  circonstances  extérieures.  Les  animaus 
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jq/;^ rieurs  paraissent  au  contraire  subir  l'influence  décisive  de 
jgi^  température  du  milieu  ambiant*,  tout  en  possédant  toujours 
ixxx  excès  de  température  qui  démontre  la  production  d'une 
cl^aleur  propre  à  leurs  organes.  Du  reste,  cette  production  de 
d^aleur  est  d'autant  plus  considérable  dans  toute  l'étendue  de 
l*  échelle  animale  que  l'organisation  est  plus  complexe  et  les 
fonctions  plus  développées. 

Il  nous  reste  à  dire  maintenant  à  quelles  causes  on  doit 
altï*îbuer  cette  production,  ou  quelle  est  la  nature  de  la  source 
de   la  chaleur  chez  les  animaux. 

A.  la  doctrine  des  anciens,  qui  admettaient  que  la  chaleur 
aniisaale  eslinnée  et  que  son  siège  est  dans  le  cœur  (dans  le  ven- 
tricule droit  selon  Aristote,  dans  le  ventricule  gauche  selon 
Galîen),  succédèrent  les  explications  de  Van  Helmont,  puis  de 
Haies.  La  première  rapportait  justement  la  calorifîcation  chez 
les   animaux  supérieurs  et  chez  l'homme  à  des  réactions  chi- 
miques ;  mais  la  science  était  encore  alors  trop  peu  avancée 
pour  pouvoir  préciser  la  nature  de  ces  réactions  ;  Van  Helmont 
indiquait  le  mélange,  dans  le  cœur,  du  soufre  et  du  sel  volatil 
du  sang;  Sylvius  la  rapportait  à  l'effervescence  née  au  contact 
de  la  lymphe  et  du  chyle.  Les  iatro-mécaniciens,  tels  que  Haies, 
attrîluaient  la  chaleur  animale  au  frottement;  c'est  dans  le  pou- 
^ox\ ,  où  la  vitesse  du  sang  est  plus  considérable  que  partout 
aill^xirs,  qu'était  le  siège  principal  de  ce  dégagement,  et  son 
élément  actif  était  le  globule. 


*  -      u  Les  animaux  inférieurs  sont  si  profondément  influencés  par  l*état  physique  du  milieu 

^  l^s  enTÎronne,  que  leur  mode  d*existence  dépend  complètement  des  circonstances  exté- 

n^ur^s^  Dans  la  belle  saison,  ils  sont  vifs,  agiles,  jouissent  de  la  plénitude  de  la  vie  ;  aux 

2?prf><ilies  de  l'hiver,  ils  commencent  à  languir,  et,  si  le  froid  augmente  autour  d'eux,  ils 

^'^^^nt  dans  un  état  d'engourdissement  tel,  que  tous  les  actes  de  la  vie  semblent  momen- 

^r^^ent  suspendus.  La  production  de  chaleur  devient  alors  très  faible,  et,  sans  s'abaisser 

"^•*<*€«ioiM  de  celle  des  corps  environnants,  leur  température  s'en  approche  d*autant  plus 

H**^  leur  torpeur  est  plus  prononcée.  Sous  peine  de  s'exposer  à  des  erreurs  graves,  il  est 

*^^    nécessaire,  quand  on  veut  étudier  la  température  propre  de  ces  animaux,  d'opérer 

~^^  ^es  circonstances  telles  que  leurs  fonctions  soient  dans  la  plénitude  de  leur  exercice. 

^st  généralement  quand  le  milieu  ambiant  se  maintient  entre  12^  et  25®  que  les  observa- 

P^^  donnent  des  résultats  satisfaisants.  »  (Gavarret,  De  la  chaleur  produite  par  les  êtres 
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Les  travaux  de  Prieslley,  siirloul  ceux  de  Lavoisier,  à  l'é- 
poque où  la  chimie  se  constituait  sur  des  bases  positives, 
conduisirent  à  la  véritable  solution  du  problème.  Depuis  1789, 
date  de  la  publication  du  Mémoire  sur  la  respiration  des  am- 
maux,  des  recherches  considérables  ont  été  faites  sur  le  même 
sujet,  les  données  du  problème  des  causes  de  la  chaleur  ani- 
male ont  été  obtenues  avec  une  précision  plus  grande,  mais 
les  conclusions  de  notre  grand  chimiste  restent  intactes.  Nous- 
allons  les  reproduire. 

«  En  partant  des  connaissances  acquises,  disait  Lavoisier 
et  eu  nous  réduisant  à  des  idées  simples  que  chacun  puissM 
aisément  saisir,  nous  dirons  d'abord,  en  général,  que  la  respi- 
ration n'est  qu'une  combustion  lente  de  carbone  et  d'hydro  * 
gène,  qui  est  semblable  en  tout  à  celle  qui  s'opère  dans  un»» 
lampe  ou  dans  une  bougie  allumée,  et  que,  sous  ce  point  d  à 
vue,  les  animaux  qui  respirent  sont  de  véritables  corps  cow^ 
bustibles  qui  brûlent  et  se  consument. 

«  Dans  la  respiration,  comme  dans  la  combustion,  c'est  l'aï/ 
de  l'atmosphère  qui  fournit  l'oxygène  et  le  calorique;  mais, 
comme  dans  la  respiration,  c'est  la  substance  môme  de  l'an/- 
mal,  c'est  le  sang  qui  fournit  le  combustible,  si  les  animaui 
ne  réparaient  pas  habituellement  par  les  aliments  ce  qu'ils 
perdent  par  la  respiration,  l'huile  manquerait  bientôt  à  la 
lampe,  et  l'animal  périrait,  comme  une  lampe  s'éteint  lors- 
qu'elle manque  de  nourriture. 

«  Les  preuves  de  cette  identité  d'effets  entre  la  respiration  et 
la  combustion  se  déduisent  immédiatement  de  rexpérienec.  En 
effet,  l'air  qui  a  servi  à  la  respiration  ne  contient  plus,  à  la 
sortie  du  poumon,  la  môme  quantité  d'oxygène;  il  renferme 
non  seulement  du  gaz  acide  carbonique,  mais  encore  beaucoup 
plus  d'eau  qu'il  n'en  contenait  avant  l'inspiration.  Or,  comme 
l'air  vital  ne  peut  se  convertir  en  acide  carbonique  que  par  une 
addition  de  carbone  ;  qu'il  ne  peut  se  convertir  en  eau  que  par 
une  addition  d'hydrogène  ;  que  celle  double  combinaison  ne 
peut  s'opérer  sans  que  l'air  vital  perde  une  partie  de  son  calo- 
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nque  spécifique,  il  en  résulte  que  l'effet  de  la  respiration  est 

d'extraire  du  sang  une  portion  de  carbone  et  d'hydrogène,  et 

d'y  déposer  à  la  place  une  portion  de  son  calorique  spécifique, 

qui,  pendant  la  circulation,  se  distribue  avec  le  sang  dans 

tou.  tes  les  parties  de  l'économie  animale,  et  entretient  cette 

feiacipérature  à  peu  près  constante  qu'on  observe  dans  tous  les 

anmsiaux  qui  respirent. 

<x  On  dirait  que  cette  analogie  qui  existe  entre  la  combustion 
et  la  respiration  n'avait  point  échappé  aux  poètes,  ou  plutôt 
autisiL  philosophes  de  l'antiquité,  dont  ils  étaient  les  interprètes 
et  les  organes.  Ce  feu  dérobé  du  ciel,  ce  flambeau  de  Promé- 
tlxéc3,  ne  présente  pas  seulement  une  idée  ingénieuse  et  poé- 
tiqvie,  c'est  la  peinture  fidèle  des  opérations  de  la  nature,  du 
moins  pour  les  animaux  qui  respirent  :  on  peut  donc  dire,  avec 
les  sinciens,  que  le  flambeau  de  la  vie  s'allume  au  moment  où 
r^i:ifant  respire  pour  la  première  fois,  et  qu'il  ne  s'éteint  qu'à 
sa   naort*.  » 

Auprès  avoir  remarqué  que  l'homme,  plus  favorisé  par  la 
natvire  qu'aucun  autre  animal,  a  une  constitution  qui  lui  per- 
niet    de  vivre  dans  toutes  les  températures  et  sous  tous  les 
climats,  de  mener,  selon  ses  besoins  et  sa  volonté,  une  vie 
active  ou  une  vie  tranquille,  la  circulation,  la  respiration  et  la 
nutrition,  s'activant  ou  se  ralentissant,  se  réglant  en  un  mot 
s^r   les  circonstances,  Lavoisier  ajoute  :  a  En  rapprochant  ces 
réflexions  des  résultats  qui  les  ont  précédées,  on  voit  que  la 
'^^ohine  animale  est  principalement  gouvernée  par  trois  régu- 
lateurs principaux  :  la  respiration,  qui  consomme  de  l'hydro- 
Sèixe  et  du  carbone  et  qui  fournit  du  calorique  ;  la  transpiration, 
^^i    augmente  ou  qui  diminue,  suivant  qu'il  est  nécessaire 
emporter  plus  ou  moins  de  calorique;  enfin  la  digestion,  qui 


au  sang  ce  qu'il  perd  par  la  respiration  et  la  transpira- 
^ous  avons  dit  qu'un  grand  nombre  de  sa\an!s  ont  appro- 


it. 


-f^remier  mémoire  sur  la  reipiraiion  des  animaux,  \v.  r  Seguin  et  Lavoisier,  t.  Il  des 

COMFLiTEf. 
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fondi,  depuis  Lavoisier,  par  des  observations  et  des  expériences 
mullipliées,  la  question  de  la  source  de  la  chaleur  animale.  Les 
phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration,  de  la  nutri- 
tion, la  détermination  numérique  des  quantités  de  carbone  et 
d'hydrogène  brûlées,  la  mesure  à  l'aide  des  procédés  calorimé- 
triques de  la  chaleur  produite,  Tinfluence  de  Talimentation  sa  m* 
l'intensilé  des  combustions  respiratoires  et  par  suite  sur  lateir^- 
pérature  des  animaux,  selon  la  nature  ou  la  quantité  des  matières  s 
alimentaires  ingérées,  l'étude  des  phénomènes  qu'on  observe 
lorsque  l'animal,  privé  de  nourriture,  mais  continuant  à  absor- 
ber de  l'oxygène,  est  réduit  à  brûler  les  matériaux  de  ses 
propres  organes,  graisse,  sang,  tissus,  tous  ces  problèmes  et 
bien  d'autres  ont  été  abordés  et  en  grande  partie  résolus  ;  mais 
il  reste  encore  nombre  de  points  obscurs  dont  la  solution  dé- 
pend à  la  fois  de  la  physique  et  de  la  physiologie.  Ne  pouvanl 
entrer  dans  les  détails  que  nécessiterait  l'exposé  même  som- 
maire des  découvertes  faites  sur  ces  divers  points  de  la  science, 
nous  nous  bornerons  à  montrer,  par  un  exemple,  comment  on 
a  procédé  à  la  détermination  de  la  part  qui  revient  à  la  respira- 
lion  dans  la  production  de  la  chaleur  animale. 

La  méthode  consiste  1°  à  mesurer  la  quantité  de  chaleur 
perdue  par  un  animal  en  un  temps  donné  ;  2*"  à  calculer  la 
chaleur  produite,  en  déduisant,  de  la  quantité  d'oxygène 
absorbé  et  de  l'analyse  des  gaz  expirés,  la  proportion  de  car- 
bone et  d'hydrogène  transformés  en  acide  carbonique  et  en  eau, 
et  en  multipliant  le  poids  de  chacun  de  ces  deux  corps  brûlés, 
par  sa  chaleur  de  combustion. 

Voici  (fig.  182)  l'appareil  qui  a  servi  à  Dulong  pour  ces  dé- 
terminations. Il  se  compose  de  deux  boîtes  concentriques  en  fer- 
blanc,  l'une  et  l'autre  à  parois  très  minces,  et  tenues  à  dislance 
par  de  légers  supports.  La  boîte  intérieure  constitue  renceinlc 
destinée  à  contenir  l'animal  en  expérience,  qu'on  a  préalable- 
ment placé  dans  une  cage  en  osier.  Cette  enceinte  communique 
avec  l'extérieur  par  deux  tubes  ou  colonnes  de  fer^blanc,  dont 
l'une  est  en  relation  avec  un  gazomètre  plein  d'air  ;  et  l'autre 
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avec  un  gazomètre  rempli  d'eau.  La  première  colonne  s'ouvre 
directement  dans  la  boîle  intérieure  et  amène  incessamment  de 
l'air  nouveau  pour  l'entretien  de  la  respiration  de  l'animal.  Li 
seconde  est  terminée  inférieu rement  par  un  serpentin  dont 
l'ouverture  débouche  à  droite  de  la  boîte;  c'est  par  elle  que 
sortent  les  gaz  expirés,  de  sorte  que,  grâce  au  jeu  des  gazo- 
mètres, un  courant  d'air  est  entretenu  autour  de  l'animal  d'une 
manière  continue.  L'eau  de  l'appareil  est  agitée  de  manière  à 
répartir  uniformément  la  chaleur  cédée  par  l'animal  et  par  les 
gaz  qui  circulent  dans  le  serpentin.  Un  thermomètre  mesure  la 
lempératurc  de  l'eau  au 

commencement  et  à  la  V  1  ll^ 

fin  ou  dans  les  diverses 
phases  de  rc.\péricncc. 
L'appareil  n'csl  autre 
chose,  comme  on  voit, 
qii'un  calorimètre,  dis- 
posé de  façon  que  l'ani- 
mal ,  vivant  dans  un 
air  constamment  re- 
nouvelé, puisse  respi- 
rer dans  des  conditions 
normales.  L'air  fourni  avait  été  préalablement  analysé;  une 
autre  analyse  donnait  la  composition  des  gaz  expirés  ;  les  vo- 
lumes et  les  températures  de  l'air  et  des  gaz  en  question  étaient 
jaugés  et  mesurés,  le  poids  en  eau  du  calorimètre  et  sa  tempé- 
rature étaient  pareillement  connus  ou  déterminés.  En  procé- 
dant ainsi,  Dulong  pouvait  donc  calculer  :  1°  la  chaleur  cédée 
par  l'animal  au  calorimètre  dans  un  temps  donné  ;  2'  la  quan- 
tité totale  de  l'oxygène  absorbé  par  l'animal  dans  le  même 
temps;  3"  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalée.  D'après  les 
principes  adoptés  par  ce  physicien  et  qui  n'étaient  autres  que 
ceux  formulés  par  Lavoisier,  ces  données  étaient  suffisantes 
pour  calculer  les  quantités  de  carbone  et  d'hydrogène  brûlées 
par  l'animal,  lesquelles  multipliées  par  leurs  chaleurs  de  com- 


-  A]ipjrd 
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buslion  donnaient  la  quantité  totale  de  chaleur  développée  par 
la  respiration  de  ranimai*. 

Dans  la  méthode  Dulong  et  Petit,  l'acide  carbonique  exhalé 
était  partiellement  absorbé  par  Teau  du  gazomètre,  de  sorte 
que  le  dosage  ne  pouvait  se  faire  avec  toute  Texactitude  dési- 
rable. Cet  inconvénient  n'existe  plus  dans  le  procédé  imaginé 
par  Regnault  et  Reiset,  et  les  déterminations  de  ces  deux  sa- 
vants relatives  aux  données  de  la  respiration  animale  sont 
aussi  rigoureuses  que  possible.  La  figure  183  représente  Tappa- 
reil  qu'ils  ont  employé  pour  cet  objet.  On  voit  que  l'animal  est 
introduit  sous  une  cloche  de  verre  tubulée  qu'enveloppe  un  j 
manchon  de  verre  de  plus  grande  dimension  porté  sur  le  mèmc^ 
disque  que  la  cloche.  Le  manchon  était  rempli  d'eau  maintenir^ 
à  une  température  constante.  Voici  maintenant  par  quelle  dis    , 
position  l'air  de  la  cloche,  malgré  l'absorption  d'oxygène  duo 
à  la  respiration  de  l'animal,  d'une  part  conservait  une  compo* 
sition  constante,  d'autre  part  cédait  l'aoide  carbonique  exhalé. 
On  voit  sur  la  droite  du  dessin  un  système  de  deux  pipettes 
communiquant  l'une  avec  l'autre  par  un  tube  de  caoutchouc 
vulcanisé,  cl  formant  ainsi  deux  vases  communicants.  L'une 
et  l'autre  sont  à  moitié  pleines  de  potasse  caustique,  el  le 
liquide  a  par  conséquent  dans  chacune  un   même  niveau. 
A  l'aide  d'un  mécanisme  à  balancier,  les  pipettes  étaient  mues 

i.  Despretz  est  arrivé  aux  mêmes  résultats  par  une  méthode  à  peu  près  pareille.  Mats 
depuis  la  même  question  a  été  reprise  par  Regnault  et  Reiset,  à  Taide  d*appareils  perfec- 
tionnés et  de  méthodes  plus  précises,  permettant  d'éviter  diverses  causes  d'erreur.  Voici, 
d'après  M.  Gavarret,  les  principaux  résultats  de  ces  dernières  et  importantes  expériences: 

((  1*  Tous  les  animaux  absorbent  de  Toxygènc,  qui  se  combine  avec  les  inalérïaoi  du 
sang.  La  quantité  d'oxygène  absorbée  varie  avec  la  classe  et  l'espèce  zoologique,  et,  pour  le 
même  animal,  avec  les  circonstances  physiologiques. 

«  2**  Tous  les  animaux  exhalent  de  l'acide  carbonique;  sauf  quelques  cas  exceptionnels  et 
très  importants,  le  poids  de  l'oxygène  de  l'acide  carbonique  exhalé  est  plus  faible  que  cefau 
de  l'oxygène  absorbé.  L'oxygène  absorbé  étant  tout  entier  éliminé  sous  forme  d'ean  et 
d'acide  carbonique,  la  portion  de  ce  gaz  qui  ne  se  combine  pas  avec  le  carbone,  s'unit  i 
l'hydrogène  du  sang  ;  de  sorte  que  la  somme  des  quantités  d'oxygène  combinées  avec  k 
carbone  et  l'hydrogène  représente  toujours  la  totalité  de  l'oxygène  absorbé  par  les  surEKes 
respiratoires. 

«  5*  Dans  l'état  de  santé  et  soumis  à  leur  régime  habituel,  les  mammifères  et  les  oisem 
exhalent  conslanimerU  de  l'azote.  L'exhalation  de  ce  gaz  est  toujours  très  fadble  (moîndn 
ordinairement  qu'tm  centième  du  poids  de  l'oxygène  absorbé).  » 
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Terticalement,  l'une  s'élevanl  pendant  que  l'autre  s'abaissait. 
Par  ce  mouvement  alternatif,  le  liquide  de  la  pipette  qui  s'éle- 
vait, s'écoutait  et  passait  dans  l'autre  ;  il  y  était  remplacé  par 
l'air  de  la  cloche  a  l'aide  d'un  tube  mettant  en  communication 
chaque  pipette  avec  la  cloche  elle-même.  Cet  air,  au  contact  de 
la  pelasse  caustique,  se  dépouillait  de  son  acide  carbonique, 
puis  rentrait  dans  la  cloche  au  moment  où  la  pipette  s'abais- 
sait de  nouveau,  et  ainsi  de  suite. 


Fîg.  183.  —  Appareil  de  RcgnauU  cl  Rr^iscl  pour  l'clude  de  la  respiralion  des  animaux. 

L'air  respiré  par  l'animal,  perdant  de  la  sorte  la  quantité 
d'oxygène  absorbée  par  la  respiration  et  transformée  en  acide 
carbonique,  sa  tension  diminuait  incessamment  a  mesure  que 
sa  composition  changeait.  Il  fallait  remplacer  cet  oxygène,  et 
c'est  à  quoi  servait  la  partie  de  l'appareil  qu'on  voit  à  gauche 
du  dessin.  De  grands  ballons  préalablement  remplis  de  chlo- 
rure de  calcium  recevaient  par  leur  tubulure  supérieure  de 
l'oxygène  pur,  pendant  que  le  chlorure  s'écoulait  par  une  tubu- 
lure inférieure.  Ils  étaient  en  communication  avec  un  flacon 
laveur  contenant  une  solution  de  potasse,  et  c'est  bulle  par 
bulle  que  l'oxygène,  après  avoir  barbette  dans  cette  solution. 
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passait  sous  la  cloche  renfermant  Tanimal  en  expérience.  C'est 
par  la  différence  de  pression  de  Toxygène  des  ballons  et  de  Tair 
de  la  cloche  que  se  faisait  cet  écoulement  de  gaz. 

Ainsi,  ranimai  respirait  dans  un  air  ayant  une  composition 
et  une  température  constantes,  et  l'acide  carbonique  exhalé 
était  recueilli,  de  sorte  que  l'on  pouvait  évaluer  rigoureuse- 
ment la  quantité  d'oxygène  consommée  ainsi  que  celle  de  l'acide 
carbonique  fourni  par  la  respiration.  D'un  autre  côté,  l'acide 
carbonique  seul  ayant  disparu  de  l'atmosphère  de  la  cloche, 
on  pouvait  analyser  et  doser  les  gaz  que  la  potasse  ne  pouvait 
absorber,  azote,  hydrogène  carboné  ou  libre,  provenant  de& 
voies  respiratoires  ou  digestives  et  versées  par  l'animal  pen* 
dant  la  durée  de  l'expérience.  Voici  quelques  exemples  des 
résultats  obtenus  par  cette  méthode  : 

Oxygène  consommé 

-- — ^ — -^       I  " ^  Rapport  de  roxjgèoe 

Acide  carbonique  par  heure       contenu  dans  CO* 

Animaux.  exhalé  par  heure,     par  heure,     et  par  kilogr.  à  l'oxygène  absoriié. 

Chien  nourri  à  la  viande       p..  gr.  gr. 

(poids,  6^393).  .  .  .      7,590  7,449  i,i64  0,742 

Poule  nourrie  à  l'avoine 

(poids,  1S610).  ..  .      2,520  i,775  i,i09  1,024 

5    grenouilles    (  poids , 

287  grammes).  .  .  .      0,0182  0,0181         0,063  0,729 

40    hannetons    (poids, 

40  grammes)  ....      0,0472  0,0434         1,076  0,79) 

Les  résultats   suivants  concernant  la  respiration  humaine 
sont  dus  à  MM.  Andral  et  Gavarret  : 


Ages  des  individus.  Poids. 

k. 

8  ans 22,25 

16  ans 53,39 

40  à  60  ans  .  .  .     68,8  à  65,5 

60  à  80  ans  .  .  .    65,5  à  61,2 

Pour  résumer  ce  paragraphe,  on  voit  que  la  chaleur  animale 
est  due  tout  entière  à  des  combustions  :  l'oxygène  de  Taîr  am- 
biant est  l'élément  comburant  ;  les  matériaux  organiques  versés 
par  la  digestion  en  sont  l'élément  combustible.  C'est  donc  à 
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les  combinaisons  chimiques  qu'un  animal  quelconque  doit 
Aute  la  chaleur  dont  il  a  besoin  pour  maintenir  la  tempéra- 
aire  nécessaire  à  son  existence. 

g  4.   cajOEDB  PRODDITE  PAR   LES  TÉGÉTAtJI. 

C'est  dans  l'acte  de  la  germination  qu'on  a  constaté  le  plus 
inciennement  la  production  de  chaleur  chez  les  végétaux.  On 
;ait  que  les  brasseurs, 
loiir  la  préparation  du 
aalt,  fout  subir  aux 
Taius  d'orge,  préalablc- 
aent  imbibés  d'eau  et 
léposés  en  couches  plus 
u  moins  épaisses  sur 
3  sol  bitumé  de  salles 
ommées  germoirs,  un 
ommencement  de  ger- 
lination.  Pendant  cette 
pération ,  les  tas  de 
rains  s'échaufTent  spon- 
inëment,  et  la  chaleur 
3t-  d'autant  plus  forte 
ae  la  germination  est 
lus  rapide.  Le  même 
hénomène  a  été  étudié 
ar  Gœppert  sur  les 
raines  de  divers  végé- 
aux,  blé,  avoine,  maïs, 
Kiis  et  chanvre,  etc.  En 
i'en  tenant  à  la  première 

phase  de  la  germination,  afin  d'éviter  la  cause  d'erreur  prove- 
nant de  la  moisissure,  ce  savant  constata  les  excès  suivants  de 
température  des  graines  sur  l'atmosphère  :  11°,25  à  12\50 
pour  le  blé  et  l'avoine,  6\25  à  7*,50  pour  le  maïs,  7° ,5  à  8*,5 


Fig.  184.  —  Arum  maculalum. 
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pour  les  pois  et  les  grains  de  chèncvis,  17*,5  pour  la  graine 
Je  trèfle. 

C'est  à  noire  grand  naturaliste  Lamarck  qu'on  doit  la  pre- 
mière étude  sur  la  production  de  la  chaleur  pendant  la  flo- 
raison. Dès  1777,  il  constata  réchauffement  notable  que  pré- 
sentent les  spadices  de  VArum  italicum,  ou  Gouel  d'Italie,  an 
moment  de  l'épanouissement  de  la  spathe  ou  de  la  dâuscence 
des  anthères.  Des  phénomènes  semblables  furent  observés  pu 
divers  savants  sur  diverses  plantes  de  la  famille  des  Ânidées  : 
les  noms  de  Senncbier,  de  Th.  de  Saussure,  de  Hubert,  de 
Vrolick,  de  Vriese,  de  Dutrochet  et  de  beaucoup  d'intics 
observateurs  sont  attachés  à  ces  recherches  de  pfaysiûiagîe  et 
de  physique  végétales.  L'excès  de  température  du  spadîcc 
sur  l'air  environnant  peut  atteindre  et  dé{>nsscr  iO  d^rds. 
M.  Emery,  dans  son  bel  ouvrage  La  vie  vf:GKT\i.E,  cite  à  ce 
sujet  une  observation  curieuse  due  à  Hubert,  planteur  de  Li 
Réunion.  «  La  mère  d'Hubert,  dit-il,  était  aveugle.  Un  jour, 
se  promenant  dans  le  jardin,  des  fleurs  la  surprirent  et  i'alli> 
rèrent  par  la  suavité  de  leur  parfum;  elle  les  toucha,  selon 
la  constante  habitude  des  personnes  affligées  de  cette  cruclli' 
inGrmilé,  et  fut  fort  étonnée  d'éprouver  une  sensation  de  cha- 
leur très  marquée.  Elle  apporta  aussitôt  la  plante  à  son  fils,  qui 
reconnut  en  elle  un  Arum,  et  lui  lit  part  de  sa  décourerl?. 
Hubert,  séduit  par  la  nouveauté  du  phénomène,  l'éludia  avec 
soin,  multiplia  et  varia  les  conditions  de  l'espéricnce.  Une  fol', 
il  vit  la  température  d'un  thermomètre  placé  au  milieu  decim| 
spadices  liés  ensemble  s'élever  à  44*,  alors  que  l'air  restait  k  i9: 
l'influence  de  douze  spadices  réunis  de  la  même  manière  la  Ht 
même  monter  à  49°,5,  soit  une  surélévation  de  30*,5I  Des 
Philodendrons,  autres  espèces  de  la  même  famille,  ont  fourni, 
avec  un  seul  spadice,  des  élévations  de  température  de  15  à 
18  degrés.  » 

Théodore  de  Saussure  a  constaté,  au  moment  de  l'épanouis- 
sement des  fleurs  de  divers  végétaux,  un  excès  de  température 
s'élcvant  à  1'  dans  les  fleurs  mâles  du  Potiron,  à  0*,5  dans  les 
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3  hermaphrodilcs  du  bignonia  de  Virginie,  de  0\3  dans 
etiles  fleurs  de  la  Tiibéreuse  des  jardins.  »  Mais  de  toutes 
eurs,  celles  de  la  Reine  des  Eaux,  la  Victoria  Regia,  aux 
ines  innombrables,  aux  dimensions  inusitées,  puisque 
diamètre  —  bien  que  notablement  réduit  par  la  captivité 


Fleurs  de  la  Victoria  Regia. 


teint  encore  trois  décimètres  dans  nos  serres,  devaient 
ir  les  nombres  les  plus  élevés.  Et,  en  effet,  la  tempéra- 
de  l'une  d'elles,  née  au  jardin  botanique  de  Hambourg, 
ait  au  moment  de  l'épanouissement  à  40^5  centigr.,  alors 
'eau  de  l'aquarium  était  seulement  à  W,S  centigr.,  et 
osphère  de  la  serre  à  28° ,5  centigr.  D'autres  fleurs,  moins 
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grandes  il  est  vrai,  éprouvent  à  la  même  époque  un  échauffe- 
ment  encore  très  sensible;  ainsi,  chez  le  Magnolia  à  grandes 
fleurs,  il  est  de  3  à  4  degrés  \  » 

Les  observations  de  Dutrochet  sur  les  spadices  des  aroïdées 
lui  ont  fait  reconnaître,  dans  réchauffement  de  ces  organes, 
une  périodicité  quotidienne  :  ce  sont  comme  les  paroxysmes 
d'une  fièvre,  qui  atteignent  leur  maximum  dans  la  journée  et 
leur  minimum  dans  la  nuit,  et  reviennent  à  la  même  heure 
pour  une  même  plante,  à  des  heures  diverses  pour  des  plantes 
différentes. 

Mais  si  les  plantes  produisent  de  la  chaleur  pendant  les 
périodes  d'ailleurs  très  limitées  de  la  germination  et  de  la 
floraison,  en  esl-il  de  même  aux  autres  époques  de  leur  vie, 
pendant  le  phénomène  ordinaire  de  la  végétation?  On  en  a 
douté  assez  longtemps,  les  observations  ayant  même  donne 
souvent,  au  lieu  d*un  excès  de  température,  un  certain  abais- 
sement au-dessous  de  Tair  ambiant.  Mais  les  expériences  de 
Dutrochet  et  de  Gœppert  ont  montré  que  ces  résultats  négatifs 
provenaient  de  ce  que  les  observateurs  ne  s'étaient  point  pré- 
servés des  causes  d'erreur,  ravonnement,  conductibilité  et 
surtout  évaporation.  Voyons  comment  procédait  le  premier  de 
ces  physiciens  pour  constater  la  production  de  chaleur  dans  le 
phénomène  de  la  végétation.  La  figure  186  représente  Tappareil 
qu'il  employait  dans  ce  but.  a  et  b  sont  deux  tiges  d'asperge; 
l'une  b  a  été  tuée  par  l'immersion  dçns  de  l'eau  à  50  degrés; 
l'autre  a,  entièrement  semblable  à  la  première,  est  plongée, 
aussitôt  coupée,  dans  un  flacon  plein  d'eau  fraîche,  afin  qu^elIc 
continue  à  vivre.  On  prend  un  pot  qu'on  remplit  de  sable 
humide,  on  y  dispose  les  deux  aspei^es,  l'une  dans  son 
flacon,  l'autre  suspendue  par  un  fil  à  une  branche  de  bois 
sec.  On  introduit  dans  chacune  d'elles  les  deux  extrémités 
soudées  ee'  d'une  aiguille  thermo-électrique  c,  dont  les  fils 
sont  mis  en  relation  avec  le  galvanomètre  multiplicateur.  On 

i.  Emery,  La  rie  wéyéiale.  Paris,  Hachette. 
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pose  sur  le  vase  une  plaque  de  plâtre  MN  percée  d'une  ouverture 
convenable,  et  on  recouvre  le  lout  d'une  cloche  en  verre.  L'air 
de  la  cloche  se  salure  d'humidité,  de  sorte  que  toute  cvapora- 
tion  se  trouve  supprimée.  Dutrochet  a  constaté  ainsi,  dans  les 
parties  vertes  et  vivantes  des  végétaux,  un  excès  de  température 
sur  l'air  ambiant,  excès  très  faible  à  la  vérité,  puisqu'il  se 
mesure  par  quelques  dixièmes  de  degré,  mais  qui  n'en  est  pas 
moins  réel  et  suffit  à  prouver  que  les  plantes  produisent  de  la 
chaleur  dans  l'acte  de  la  végé- 
tation ordinaire. 

Pour  trouver  les  causes  de 
la  chaleur  propre  des  végé- 
taux, il  fallait  analyser  les  trois 
fonctions  principales  de  la  ger- 
mination, de  la  floraison  et  de 
la  végétation  en  général.  Or  il 
est  prouvé  par  de  nombreux 
travaux  que,  pour  germer,  la 
graine  a  besoin  de  l'oxygène 
de  Tair,  qui  lui  sert  à  brûler 
une  partie  de  son  carbone  et 
de  son  hydrogène  :  c'est  cette 
réaction  chimique  qui  donne 
lieu  à  la  production  de  cha- 
leur observée.  Il  en  est  de 
oaême  de  celle  qui  se  mani- 

Teste  d'une  façon  si  marquée  dans  les  fleurs,  et  surtout  dans  les 
oi^^es  de  reproduction,  au  moment  de  l'émission  du  pollen. 
En  dehors  de  ces  deux  actes  qui  ne  comprennent  qu'une  partie 
limitée  de  la  vie  de  la  plante,  le  phénomène  de  la  végétation 
est  plus  complexe.  On  sait  que,  sous  l'influence  de  la  lumière, 
les  parties  vertes  des  plantes  à  chlorophylle  décomposent  l'acide 
carbonique  de  l'atmosphère,  fixent  le  carbone  et  dégagent  l'oxy- 
gène :  c'est  la  fonction  qui  correspond  à  l'assimilation  chez  les 
animaux.  Une  autre  fonction  de  la  vie  végétale  est  la  respirs- 


Fig.  186.  —  Appareil  Dufrochet  pour  mesurer 
la  chaleur  développée  dans  la  végétalion. 
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lion,  qui  consiste,  au  contraire,  dans  l'absorption  de  Toxygène 
atmosphérique  et  dans  le  dégagement  d'acide  carbonique  et 
d'eau.  C'est  ce  dernier  phénomène  qui  donne  lieu  à  la  produc— 
lion  de  la  chaleur  propre  à  la  végétation. 

Ces  deux  fonctions  si  différentes  reçoivent  communément  le^ 
noms  de  respiration  diurne  et  de  respiration  nocturne,  parc^ 
qu'elles  s'effectuent,  la  première  pendant  le  jour,  et  la  second^ 
principalement  pendant  la  nuit.  Mais  il  y  a  là  une  confusion 
que  noire  grand  physiologiste  Claude  Bernard  a  fait  ressortir 
en  ces  termes  : 

c<  On  a  confondu ,  dit-il ,  sous  la  dénomination  unique  de 
respiration  végétale,  deux  ordres  de  faits  bien  différents,  el 
qui  n'ont  aucun  caractère  commun,  si  ce  n'est  de  consistera 
des  échanges  de  gaz  entre  la  plante  et  l'atmosphère.  La  vérité 
est  que  les  deux  phénomènes  sont  directement  opposés  :  l'un 
consistant  en  une  absorption  d'acide  carbonique,  une  restilu- 
lion  d'oxygène,  tandis  que  l'autre,  au  contraire,  consiste  en  une 
absorption  d'oxygène  et  une  formation  d'acide  carbonique. 

ce  Le  premier  de  ces  phénomènes,  réduction  de  l'acide  car- 
bonique, est  exclusif  à  certains  éléments  du  végétal,  à  la  chlo- 
rophylle, dont  la  faculté  spéciale,  immanente  à  sa  substance, 
se  manifeste  seulement  lorsque  celte  substance  est  soumise  à 
l'influence  solaire.  Il  faut  donc  reconnaître  là  une  propriété 
limitée  dépendant  de  l'irritabilité  fonctionnelle,  et  non  poini 
une  propriété  générale,  dépendant  de  l'irritabilité  nutritive.  On 
pourra  désigner,  si  l'on  veut,  cette  manière  d'être  de  la  chlo- 
rophylle sous  le  nom  de  pi'opinétê  chloi'ophyllieîine,  et  l'assi- 
miler à  toutes  les  autres  propriétés  fonctionnelles. 

«  Au  contraire,  le  phénomène  inverse,  qui  consiste  en  une 
absorption  d'oxygène  et  un  dégagement  d'acide  carbonique, 
dépend  d'une  propriété  générale  propre  à  toute  cellule  orga- 
nisée et  appartenant  à  tout  ce  qui  vit.  Ce  phénomène  est  entiè- 
rement semblable  chez  le  végétal  à  l'acte  respiratoire  que  l'on 
observe  chez  les  animaux.  11  mérite  seul  le  nom  de  respiration 
dans  les  deux  règnes. 
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«  Les  échanges  gazeux  entre  les  végétaux  et  l'atmosphère 
^ont  donc  commandés  par  deux  influences  distinctes  et  anta- 
gonistes :  la  propriété  chlwophyllieiine  et  la  propriété  respira- 
X^Te  proprement  dite. 

a  Celle-ci  est  absolument  générale,  elle  est  commune  à  tous 
J  ^  éléments  anatomiques  végétaux  ou  animaux  ;  elle  ne  s'ar- 
j-^le  et  ne  se  suspend  jamais;  elle  a  tous  les  caractères  de  Tirri- 
bilité  nutritive,  à  savoir  la  continuité  et  l'universalité.  On  la 
nstate  dans  les  fleurs,  les  bourgeons,  les  graines,  les  liges, 
s  racines;  on  la  trouve  dans  les  plantes  sans  chlorophylle, 
mme  les  orobanchées  et  les  champignons;  enfin,  elle  existe 
ssi  dans  les  organes  verts,  où  elle  constitue  ce  qu'on  a  appelé 
^respiration  nocturne  ou  la  respiration  à  V ombre,  en  l'oppo- 
t  à  la  fonction  diurne  chlorophyllienne  qui  a  besoin  des 
ons  solaires  pour  s'exercer.  Mais  de  jour  ou  de  nuit,  à 
**^=^mnbre  ou  au  soleil,  à  l'air  ou  dans  l'eau,  la  respiration  ne 
^se  jamais,  car  sa  cessation  serait  la  mort. 

^i  En  résumé,  la  propriété  respiratoire  proprement  dite  est 

f:iimune  au  végétal  et  à  l'animal  :  l'un  et  l'autre  ont  besoin 

^*^>:xygène  pour  accomplir  les  combustions  organiques  qui  se 

Passent  en  eux.  C'est  là,   par  conséquent,  une  analogie  fraj;- 

p5t»ite  qui,  au  lieu  de  prouver  la  dualité  de  la  vie  dans  les  deux 

nés,  en  manifeste  au  contraire  l'harmonieuse  unité.  » 

On  voit  donc  en  définitive,  et  c'est  par  là  que  nous  devons 

dure  en  nous  plaçant  au  point  de  vue  exclusivement  phy- 

sîcj^je,  que  la  chaleur  propre  aux  êtres  vivants,  animaux  ou 

vég-etaux,  a  pour  cause  un  phénomène  de  combustion,  c'esl- 

à-<iireune  combinaison  chimique. 

g  5.  CHALEUR  DÉVKLOPPÉE  PAR  LES  ACTIOyS  MÉCANIQUES. 

actions  mécaniques,  le   frottement,  la   percussion,   la 

com|3ression,  développent  de  la  chaleur,  tout  comme  les  moii- 

vemen  ts  plus  intimes  qui  constituent  les  phénomènes  de  com- 

^^Daisons  chimiques.  Les  exemples  abondent  de  cette  transfor- 
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malion  du  mouvemenl  en  chaleur,  et  chacun  de  nous  peut  les 
observer  aisément.  Citons-en  quelques-uns. 

Un  bouton  de  métal  qu'on  frotte  vivement  contre  une  étoffe 
ou  tout  autre  corps  solide,  s'échauffe  et  devient  brûlant  :  les 
écoliers  connaissent  à  merveille  ce  moyen  d'amusement  ou  de 
distraction.  Le  frottement  d'une  scie  contre  le  morceau  de  bois 
qu'elle  sert  à  diviser,  celui  d'un  rasoir  ou  d'un  couteau  qu'on 
repasse  sur  une  pierre,  de  la  lime  contre  le  métal  qu'elle  mord, 
élèvent  la  température   des   objets  soumis  à  ce  mouvement^ 
violent,  et  dont  les  molécules  se  trouvent  ainsi  ébranlées.  Les^ 
étincelles  que  les  fers  des  chevaux  font  jaillir  sur  le  pavc,^ 
celles  que  produit  le  frottement  de  l'acier  sur  la  roue  du 
mouleur,  ou  encore  celles  qui  enflamment  l'amadou  dans  h 
maniement  du  briquet  à  silex,  proviennent  les  unes  et  le^ 
autres  de  la  haute  température  dégagée  par  le  frottement  : 
des  parcelles  métalliques  très  fines  se  détachent,  et  la  chaleur 
développée  est  suffisante  pour  porter  d'aussi  petites  masses  à 
l'incandescence'. 

Des  morceaux  de  bois  bien  secs,  frottés  l'un  contre  l'autre, 
s'échauffent  ;  de  la  fumée  se  dégage  ;  et,  si  l'on  en  croit  les 
récits  des  voyageurs,  les  sauvages  arrivent  même  par  ce  moyen 
à  se  procurer  du  feu.  Les  tourneurs  produisent  les  filets  noirs, 
qu'on  voit  quelquefois  sur  les  objets  qu'ils  travaillent,  en  pres- 
sant fortement  une  pièce  de  bois  tranchante  sur  le  point  qu'ils 
veulent  brunir.  L'échauffement  qui  résulte  de  cette  pressioD, 
jointe  au  mouvement  rapide  de  rotation  du  tour,  est  assez  fort 
pour  carboniser  le  bois  sur  le  pourtour  de  l'objet.  Les  touril- 
lons des  machines,  les  essieux  des  voilures,  des  wagons  de 
chemins  de  fer,  s'échauffent  fortement  par  le  frottement  résul- 
tant  d'une  rotation  rapide  et  prolongée.  Ils  prendraient  feu  si 
l'on  n'avait  soin  de  les  lubrifier  en  les  graissant. 

1.  ((  Avant  rinvention  des  lampes  de  sûreté  de  Davy,  le  grisou  était  la  grande  plaie  des 
houillères,  et  bien  des  mines  restaient  inexploitées,  inabordables,  Si  cause  do  la  présence 
de  cet  invincible  ennemi.  Comme  on  ne  pouvait  se  servir  des  lampes  ordinaires,  on  a^it 
imaginé  d*éclairer  les  chantiers  au  moyen  d'une  roue  d*acier  tournant  contre  une  pierre 
à  fusil.  0  (Simonin,  La  vie  souterraine,) 


CHALEUR  DES  ACTIONS  MÉCANIQUES.  461 

Il  faut  citer  ici,  comme  exemple  de  l'énorme  quantité  de 

chaleur  que  peut  dégager  le  frottement  de  deux  corps  solides 

l'un  contre  Tautre,  l'expérience  célèbre  faite  par  Rumford  en 

^798;  cette  expérience  avait  été  suggérée  à  l'illustre  physi- 

c^ien,  pendant  qu'il  surveillait,  à  Munich,  le  forage  des  pièces 

de  canon.  Vivement  frappé  de  la  grande  quantité  de  chaleur 

^ue  dégageait  cette  opération,  il  voulut  la  mesurer  d'une  façon 

plus  précise.  Il  fit  donc  disposer  un  cylindre  métallique,  des- 

tMMié  à  l'opération  du  forage,  dans  une  caisse  en  bois  remplie 

cl'e^mu,  dont  la  température  était  donnée  par  un  thermomètre 

pJojngé  dans  le  liquide.  Une  heure  après  que  le  frottement  du 

foi*^  t  contre  le  cylindre  eut  commencé,  la  température  de  l'eau, 

d^     -^6*  au  début,  s'élevait  à  46\  Au  bout  de  deux  heures,  elle 

étsLM  1;  de  81%  et  enfin,  une  demi-heure  plus  tard,  l'eau  entrait  en 

plète  ébuUition.  «  Il  serait  difficile,  dit  Rumford,  de  dé- 

e  la  surprise  et  l'étonnement  exprimé  par  le  visage  des 

slants  à  la  vue  d'une  si  grande  quantité  d'eau  (environ 

^i^^    litres)  chauffée  et  rendue  bouillante  sans  le  moindre  feu.  » 

yndall,  après  avoir  cité,  dans  ses  Leçons  sur  la  chaleur ^  la 

^Ire  expérience  de  Rumford,  fait  observer  à  ses  auditeurs 

le  temps  lui  manque  pour  la  répéter  devant  eux  dans  les 

ditions  primitives;  «  mais,  ajoule-t-il,  je  suis  en  mesure  de 

s  montrer  en  substance  le  môme  effet  en  deux  minutes  et 

'^nie.  J'ai  ici  un  tube  de  cuivre,  dont  la  longueur  est  de 


1  . 

^^^-*     centimètres,  le  diamètre  de  2  centimètres.  Il  est  bouché  au 

^'^  d,  et  je  le  visse  verticalement  sur  une  table  avec  roue  et 
nivelle  pour  le  faire  tourner  rapidement.  J'ai  en  outre  deux 
Tceaux  de  bois  de  chêne  réunis  par  une  charnière,  et  dans 

^*^^els  sont  creusées  deux  rainures  semi-circulaires,  desti- 


s  à  embrasser  le  tube  de  cuivre.  Ces  morceaux  de  bois 

,^^^^^xnent  une  sorte  de  pince  (fig.  487),  et,  serrant  doucement, 

^^  I>uis  produire  un  frottement  entre  le  bois  et  le  tube  de  cuivre 

'^^^^  en  rotation.  Je  remplis  à  peu  près  le  tube  d'eau  froide,  je 

^     ÏDcuche  avec  un  bouchon  de  liège  pour  empêcher  que  le 

*^^^iide  s'échappe  et  m'éclabousse,   et  je  mets  l'appareil  en 
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mouvement.  Tant  que  l'action  continue,  la  température  de  l'eaa 
s'élève,  et  quoique  les  deux  minutes  et  demie  ne  soient  pas 
encore  écoulées,  ceux  qui  sont  près  de  l'appareil  peuvent  voir 
la  vapeur  s'échapper  du  bouchon.  Trois  ou  quatre  fois  aujour- 
d'hui j'ai  projeté  le  bouchon  par  la  force  de  la  vapeur  à  une 
hauteur  de  7  mètres  dans  l'air;  c'est  ce  qui  arrive  encore  :  la 
vapeur  suit  le  bouchon,  et,  en  se  précipitant,  produit  ce  petit 
nuage  dans  l'atmosphère.  » 

Le  frottement  des  solides  contre  les  liquides  et  contre  les 
gaz  développe  aussi  de  la  chaleur  :  une  expérience  de  Joule^ 


Fig.  187.  —  Eipi'TÎence  du  Tvndall.  T.lialcur  dégagée  par  le  frottement. 


sur  laquelle  nous  reviendrons,  a  mis  en  évidence  réchauffe- 
ment d'une  masse  liquide,  agitée  par  des  palettes  métalliques 
tournant  autour  d'un  axe.  C'est  au  frottement  contre  les  couches 
de  l'atmosphère  qu'on  a  attribue  longtemps  l'incandescence 
(les  aérolithes  qui  traversent,  avec  une  vitesse  considérable, 
l'enveloppe  aérienne  de  notre  globe  ;  mais  Regnaull  a  prouvé 
qu'elle  est  due  à  une  autre  action  mécanique,  la  compression. 
L'élévation  de  température  causée  par  le  frottement  d'une 
masse  gazeuse  contre  un  corps  solide  est  du  reste  mise  hors 
de  doute  par  une  expérience  très  simple,  que  Tyndall  a  faite 
dans  ses  conférences  sur  la  chaleur  :  avec  un  soufflet,  il  lan- 
çait un  courant  d'air  sur  l'une  des  faces  de  la  pile  thermo- 
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électrique  ;  l'aiguille  du  galvanomèlre  élait  aussitôt  déviée,  cl 
le  sens  de  sa  déviation  indiquait  que  la  face  de  la  pile  avait 
été  chauffée  par  l'air  en  mouvement. 

Terminons  celle  énumération  de  phénomènes,  qui  tous 
prouvent  la  génération  de  la  chaleur  par  une  force  mécanique, 
en  citant  une  expérience  importante  de  Davy  :  cet  illustre  phy- 
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sicien  parvint,  en  frottant  l'un  contre  l'autre  deux  morceaux 
de  glace  bien  essuyés,  à  fondre  une  certaine  quantité  d'eau 
solide.  Voici  ce  qui  donne  un  grand  intérêt  à  celle  expérience  : 
pour  expliquer  le  dégagement  de  chaleur  que  donne  le  frotte- 
ment, les  partisans  de  la  matérialité  de  la  chaleur,  ceux  qui  la 
considéraient  comme  un  fluide  contenu  dans  les  interstices 
des  molécules  des  corps,  raisonnaient  ainsi  :  «  Le  frottement 
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change  la  capacité  calorifique  des  diflerents  corps;  il  diminue 
cette  capacité,  de  sorte  que  la  chaleur  emmagasinée  avant  Fac- 
tion mécanique  ne  peut  plus  séjourner  tout  entière  dans  le 
corps,  après  le  changement  moléculaire  dont  il  s'agit  :  c'est 
cette  chaleur  qui  se  dégage  par  le  frottement,  et,  de  latente 
qu'elle  était,  devient  sensible.  »  Or  Texpérience  de  Davy  rend 
cette  explication  impossible.  Rappelons-nous,  en  effet,  que 
Teau  a  une  capacité  calorifique  double  de  celle  de  la  glace  : 
après  la  fusion  d'une  certaine  quantité  de  glace,  l'eau  résul- 
tante contient  plus  de  chaleur  latente  qu'auparavant;  on  ne 
pourrait  donc  comprendre  d'où  provient  la  chaleur  qui  a  servi 
à  produire  le  passage  de  la  glace  à  l'état  liquide.  Et  enfin,  on 
conclut  de  là  que  c'est  la  force  mécanique  mise  en  jeu  dans  le 
frottement  qui  se  transforme  en  chaleur,  c'est-à-dire  en  une 
force  d'un  autre  genre  :  il  y  a  transformation  d'un  mouvement 
visible  en  un  mouvement  moléculaire  ou  atomique. 

La  percussion  et  la  compression  développent  la  chaleur 
comme  le  frottement.  Ainsi,  quand  on  enfonce  un  clou  dans 
une  pièce  de  bois  à  coups  de  marteau,  non  seulement  le  clou 
s'échauffe,  effet  qui  peut  résulter  en  partie  du  frottement  contre 
le  bois,  mais  le  marteau  lui-même  (si  sa  masse  n'est  pas  trop 
considérable  en  comparaison  de  celle  du  clou)  accuse  une  élé- 
vation de  température.  Une  barre  de  fer,  battue  à  coups  redou- 
blés, peut  s'échauffer  assez  pour  rougir.  Des  flans  d'or,  d'argent, 
de  cuivre,  comprimés  sous  le  balancier  qui  sert  à  frapper  les 
monnaies,  s'échauffent,  mais  l'élévation  de  température  n'est 
pas  la  môme  pour  les  différents  métaux.  Une  expérience  ingé- 
nieuse de  Tyndall  montre  le  développement  de  chaleur  qui 
résulte  de  la  compression  du  bois.  «  J*ai  ici,  dit-il,  un  mor- 
ceau de  sapin,  à  une  température  inférieure  à  celle  de  la  salle, 
et  donnant,  lorsqu'il  est  mis  en  contact  avec  la  pile  (thermo- 
électrique), la  déviation  qui  dénote  du  froid.  Je  place  ce  bois 
entre  les  })laques  d'une  petite  presse  hydraulique,  et  je  le  com- 
prime fortement.  Les  plaques  de  la  presse  sont  pareillement, 
vous  le  remarquerez,  plus  froides  que  l'air  de  la  salle.  Après 
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la  compression,  je  porto  le  bois  au  conlacl  de  la  pile  :  voyez 
l*effet.  Le  galvanomètre  prononce  que  de  la  chaleur  a  clc  déve- 
loppée par  l'acte  de  la  compression ^  »  En  général,  la  quantité 
de  chaleur  développée  par  les  actions  mécaniques  dépend  de 
la  nature  des  substances  soumises  à  ces  actions,  de 


T 


I' 


rélal  de  leur  surface,  de  la  pression  exercée. 

La  compressibilité  des  liquides  est  très  faible  : 
néanmoins,  en  exerçant  sur  des  masses  liquides  des 
pressions  considérables,  de  50  à  40  atmosphères 
par  exemple,  on  a  pu  constater  un  dégagement  de 
chaleur.  La  compression  des  gaz  peut  s'exercer  dans 
des  limites  extrêmement  étendues  :  aussi  obtient-on 
une  élévation  de  température  assez  considérable, 
quand  on  comprime  brusquement  une  masse  gazeuse 
dans  un  espace  limité.  C'est  ce  fait  qui  sert  de  prin- 
cipe au  binqiiet  à  air,  ou  pneumatique,  que  nous 
avons  décrit  dans  le  premier  volume  de  cet  ouvrage 

(fig.  189). 

Pour  que  le  morceau  d'amadou,  fixé  à  l'extrémité 
du  piston,  s'enflamme,  l'air  intérieur  doit  être  ré- 
duit par  la  compression  au  douzième  de  son  volume. 
L'élévation  de  température  qui  résulte  de  celle  di- 
minution brusque  du  volume  de  l'air,  est  d'environ 
500*,  tandis  qu'il  suffit  de  oOO"*  pour  l'inflammation 
de  Tamadou.  Une  notable  portion  de  la  chaleur 
développée  est  en  effet  absorbée  par  les  parois  de  l'instrument 
et  par  le  piston,  dont  la  masse  est  bien  plus  considérable  que 
celle  de  l'air  intérieur. 

L'expansion  d'un  gaz  produit  l'effet  inverse  de  la  compres- 
sion, c'est-à-dire  un  abaissement  de  température  :  nous  avons 
TU  du  gaz  acide  carbonique,  d'abord  comprimé  à  40  ou  50  at- 
mosphères dans  un  récipient,  puis  liquéfié,  se  refroidir  telle- 
ment par  la  dilatation  que  produit  son  passage  à  l'air  libre, 


Fig.  180. 
Briquet  à  uii . 


i.  La  chaleur  comidérée  comme  un  mode  de  mouvement,  Leçon  L 

IT. 
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qu'il  passe  de  Télal  liquide  à  l'état  solide  sous  la  forme  de  flo- 
cons, blancs  comme  la  neige.  I^ur  tempéralure  descend  alors 
jusqu'à  100  degrés  au-dessous  de  zéro. 

Le  même  phénomène  de  refroidissement  a  lieu  quan(l  la 
vapeur  d'eau  sort  en  jet  d'une  chaudière  à  haute  pression,  par 
exemple  de  la  soupape  de  la  marmite  de  Papin.  Sa  dilatation 
subite  est  accompagnée  d'un  refroidissement  qui  la  condense 
sous  la  forme  de  brouillard  épais  :  en  plongeant  la  main  dans 
le  jet  de  vapeur,  on  éprouve  une  sensation  de  fraîcheur  qui 
étonne  au  premier  abord.  Il  faut  bien  se  garder  de  faire  celle 
expérience  quand  la  vapeur  contenue  dans  la  chaudière  n'est 
qu'à  la  pression  atmosphérique  ordinaire.  En  s'échappant  dans 
l'atmosphère  à  cette  pression,  elle  conserverait  la  température 
de  100*;  on  serait  cruellement  brûlé  en  y  plongeant  la  main. 


CHAPITRE   XVI 


NOTIONS  DE   THERMODYNAMIQUE 


g    1.    A?iCIEKNES   HYPOTHÈSES    SUR    LA   MATURE    DE    LA    CHALEUR. 

ous  voici  arrivés  au  terme  de  notre  description  des  phéno- 

cs  et  des  lois  de  la  chaleur.  En  laissant  de  côté,  comme  le 

coi^n  porte  notre  programme,  tout  ce  qui  regarde  le  côté  mathé- 

na^ tique  de  cette  branche  de  la  physique,  pour  ne  nous  alta- 

chei*  qu'à  la  démonstration  expérimentale  des  lois,  nous  avons 

P^   passer  en  revue  les  principales  propriétés  qui  se  manifestent 

"^11  s  les  corps  soumis  à  l'action  de  l'agent  calorifique,  pro- 

P^^iétës  qui,  en  dernièrQ  analyse,  se  réduisent  à   deux  :   des 

v^i^i^i lions  de  volume  et  des  changements  d'état.  En  y  joignant 

'^s    lois  qui  caractérisent  les  deux  modes  de  propagation  de  la 

^"^leur  par  voie  de  rayonnement  et  de  conductibilité  et  l'étude 

*«s    principales  sources  naturelles  ou  artificielles  de  chaleur, 

*  ^^posé  très  élémentaire  que  nous  avions  en  vue  s'est  trouvé 

^^^^^^^^plel.  Si  nous  résumons  ainsi  en  quelques  lignes  la  matière 

«^s    chapitres  qui  précèdent,  c'est  afin  de  faire  remarquer  au 


eur  que,  dans  aucun  cas,  il  n'a  été  nécessaire  à  notre  exposé 

^^   formuler  aucune  hypothèse  sur  la  nature  de  la  chaleur.  La 

*^^Sure  des  dilatations  des  solides,  des  liquides  et  des  gaz,  les 

'^^^^fiédés  thermométriques  qu'on  en  déduit  sont  parfaitement 

^^ïisants  pour  définir  l'état  thermique  d'un  corps  ou  d'un 

^^^ieu,  et  pour  connaître,  en  consultant  les  résultats  de  l'expé- 

^ce,  les  lois  de  l'équilibre  de  température  dans  un  système 
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quelconque.  Ces  lois  peuvent  être  très  compliquées,  mais  il  n'est 
pas  nécessaire,  pour  les  établir,  de  savoir  ce  qu'est  en  soi  la 
chaleur.  Il  en  est  de  même  de  tout  ce  qui  regarde  les  change- 
ments d'élat,  phénomènes  de  transition  ou  de  rupture  d'équi- 
libre entre  les  molécules  des  corps,  sortes  de  points  critiques 
en  dépendance  intime  avec  les  variations  isolées  ou  simulta- 
nées de  pression  et  de  température.  La  connaissance  de  la 
nature  de  la  chaleur  n'a  pas  été  non  plus  indispensable  à  la 
détermination  des  quantités  de  chaleur  absorbées  ou  dégagées 
dans  tel  ou  tel  phénomène,  d'échaufîement,  de  refroidissement, 
de  liquéfaction,  de  solidification,  de  combustion,  etc.  C'est  seu — 
lement  lorsqu'on  arrive  à  l'élude  des  sources  de  chaleur  qu'oi 
est  amené  à  se  poser,  pour  aller  plus  loin,  le  problème  de  Is 
cause  de  la  chaleur,  de  la  nature  physique  ou  mécanique  d< 
l'agent  qui  prend  naissance  dans  la  combinaison  chimique- 
dans  le  frottement,  la  percussion,  etc. 

Cependant,  par  une  tendance  tout  à  fait  irrésistible  de  l'es 
prit  humain,  les  physiciens  et  aussi  les  philosophes  de  tous  le 
temps  n'ont  pas  manqué  d'agiter  sinon  de  résoudre  le  problèm 
en  question.  Il  en  a  toujours  été  ainsi,  sans  grand  profil  pour  1 
science.  Chercher  la  cause  des  choses  avant  qu'on  ail  recueil 
et  classé  les  faits,  qu'on  ait  interrogé  la  nature  par  la  méthode 
rigoureuse  de  Tobservation  expérimentale,  et  formulé  les  lom 
des  phénomènes,  lois  qui  ne  peuvent  être  mises  en  éviden 
qu'après  des  mesures  nombreuses  et  précises  et  des  vérifie 
lions  multipliées,  c'est  suivre  une  marche  contraire  à  celï 
que  l'histoire  tout  entière  des  sciences  physiques  et  naturell 
démontre  comme  seule  fructueuse.  Sans  manquer  de  respect   à 
des  philosophes  qui,  à  d'autres  points  de  vue,  ont  été  de  grande 
génies,  on  peut  soutenir  qu'Aristote  et  les  Péripatéticiens  n'aii/ 
pas  jeté  une  grande  lumière  sur  la  nature  de  la  chaleur,  lors- 
qu'ils la  définissent  a  une  qualité  ou  un  accident  qui  réunit 
ou  rassemble  des  choses  homogènes,  c'est-à-dire  de  la  même 
nature  et  espèce,  et  qui  détruit  ou  sépare  des  choses  hétéro- 
gènes ou  de  différentes  natures  ».  Les  Epicuriens  n'avançaient 
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pas    beaucoup   plus   la    connaissance   des  choses,   lorsqu'ils 

élisaient  que  a  la  chaleur  est   la   substance  volatile  du  feu 

wiêmc,  réduite  en  atomes  et  émanée  des  corps  ignés  par  un 

:rnouvement  continuel  ».  C'est  bien  là,  à  peu  près,  Tune  des 

eleux  hypothèses  modernes  qui  ont  été  proposées  pour  rendre 

^j^omple  de  la  chaleur;  mais  est-il  besoin  de  dire  que  des  for- 

M^tûwhs  aussi  vagues  n'ont  pas  été  et  ne  pouvaient  être  d'aucune 

X. utilité  pour  le  progrès  de  la  science. 

Cette  opinion  de  Démocrite,  que  la  chaleur  est  une  substance 
i  (jenens,  a  été  reprise  dans  les  temps  modernes  par  des 
Jiimisles  et  physiciens,  tels  que  Ilomberg,  Lémery,  Grave- 
ande,   Boerhaave.    D'Alembert,    dans  V Encyclopédie,  donne 
ces  termes  l'analyse  des  idées  que  professait  ce  dernier  sa- 
nt  sur  la  chaleur  ou  sur  le  feu  :  «  Ce  que  nous  appelons  feu 
est  un  corps  par  lui-m'ème,  sui  generis,  qui  a  été  créé  tel  dès 
lo    commencement,  qui  ne  peut  être  altéré  en  sa  nature  ni  en 
ses  propriétés,  qui  ne  peut  elrc  produit  de  nouveau  par  aucun 
autre  corps,  et  qui  ne  peut  être  changé  en  aucun  autre,  ni 
cesser  d'être  feu.  Ce  feu  est  répandu  également  partout,  et  il 
existe  en  quantité  égale  dans  toutes  les  parties  de  l'espace  : 
ttiaîs  il  est  parfaitement  caché  et  imperceptible,  el  ne  se  dé- 
couvre que  par  certains  effets  qu'il  produit,  et  qui  tombent  sous 
ï^os    sens.  Ces  effets  sont  la  chaleur,  la  lumière,  les  couleurs, 
la  Raréfaction  et  la  hndure,  qui  sont  autant  de  signes  de  feu 
^^nt  aucun  ne  peut  être  produit  par  quelque  autre  cause  que 
^c    Soit.  »  Pour  que  les  uns  ou  les  autres  de  ces  effets  se  pro- 
duisent, il  faut  certaines  circonstances,  et  notammont  que  le 
*^u    soit  amassé  ou  réduit  dans  un  espace  plus  étroit.  C'est  ce 
^Ue    produisent  les  corps  lumineux  ou  incandescents,  ou  les 
prooëdés  de  concentration  des  rayons,  comme  les  miroirs  con- 
^"^"eset  les  lentilles,  ou  enfin  les  actions  mécaniques,  telles  que 
^^  frottement.  Il  est  aisé  de  voir,  dans  ces  idées  de  Boerhaave, 
*^  doctrine  de  la  matérialité  de  la  chaleur  que  professaient  en- 
^^i"e  beaucoup  de  physiciens  de  notre  siècle  et  qui  se  traduisait 
^*^fts  leurs  écrits  par  l'expression  significative  de  calanque.  A 
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la  vérité,  celle  expression  reste  usilée,  même  aujourd'hui,  mais 
sans  que  les  savanls  qui  s'en  servenl  y  allachent  le  sens  élroil 
d'une  substance  spéciale  constiluanl  la  chaleur. 

La  seconde  hypothèse  est  celle  qui  regarde  la  chaleur  non 
plus  comme  une  subslance,  mais  comme  un  mouvemenl.  Elle 
a  eu,  dans  les  derniers  siècles,  d'éminenls  partisans.  D'après 
Bacon  {Novum  organum,  de  forma  calidi),  «  la  chaleur  esl  un 
mouvement  d'extension,  par  lequel  un  corps  s'efforce  de  se 
dilater,  ou  de  se  donner  une  plus  grande  dimension  que  cell 
qu'il  avait  auparavant  ;  ce  mouvement  n'est  point  égal  ou  uni 
forme,  ni  dans  tout  le  corps,  mais  il  existe  dans  ses  plus  petite 
parties  seulement,  comme  il  paraît  par  le  tremblement  ou  I 
trépidation  alternative  des  particules  des  liqueurs  chaudes,  d 
fer  rouge,  etc.,  et  enfin  ce  mouvement  est  extrêmement  r 
pide  ».  En  un  mol,  le  philosophe  anglais  définit  la  chalei^^i» 
«  un  mouvement  d'extension  et  d'ondulation  dans  les  petites 
parties  d'un  corps,  qui  les  oblige  de  tendre  avec  une  cerlair^^ 
rapidité  vers  la  circonférence,  et  de  s'élever  un  peu  en  mêncie 
temps  ».  Et  il  ajoute  que  c<  si  l'on  peut  exciter  dans  quelque 
corps  naturel  un  mouvement  qui  l'oblige  de  s'étendre  et  de  se 
dilater,  ou  donner  à  ce  mouvement  une  telle  direction  dans  ce 
même  corps  que  la  dilatation  ne  s'y  fasse  point  d'une  manière 
uniforme,  mais  qu'elle  n'en  affecte  que  certaines  parties,  on  y 
produira  de  la  chaleur  ». 

Ces  définitions  très  vagues  sont  évidemment  basées  sur  des 
faits  plus  ou  moins  bien  observés  ou  interprétés,  et  il  paraît 
bien  que  ce  sont  les  agilations  visibles  des  corps  très  chauds 
qui  ont  conduit  Bacon  à  son  idée  d'un  mouvement  moléculaire. 

Boyle  adopte  également  l'hypothèse  de  la  nature  mécanique 
de  la  chaleur,  qui,  dit-il,  «  semble  consister  principalemenl 
dans  la  propriété  de  la  matière  qu'on  nomme  mouvement  ti>,'^ 
certaines  conditions  toutefois,  par  exemple  «  que  l'agitation 
des  parties  du  corps  soit  violente,  que  la  détermination  du 
mouvement  soit  diversifiée,  et  qu'elle  soit  dirigée  en  tous  sens. 
Il  faut  en  outre  que  toutes  les  particules  agitées,  ou  du  moins 
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la  plupart,  soient  assez  petites  pour  qu'aucune  d'elles  ne  puisse 
tomber  sous  les  sens.  »  Cette  dernière  condition  prouve  com- 
bien Boyle  se  faisait  une  idée  plus  nette  à  la  fois  et  mieux 
approfondie  que  Bacon  du  genre  de  mouvement  qui  constitue 
la  chaleur.  Il  insiste  surtout  d'ailleurs  sur  la  possibilité  de 
produire  de  la  chaleur  par  les  seules  actions  mécaniques,  et 
il  cite  à  l'appui  des  expériences  qu'on  invoque  aujourd'hui  de-la 
même  manière  et  en  faveur  de  la  même  hypollièse  :  «  Dans  la 
production  du  chaud,  dit-il,  l'agent  ni  le  patient  ne  mettent  rien 
du  leur,  si  ee  n'est  le  mouvement  et  ses  effets  naturels.  Quand 
un  maréchal  bat  vivement  un  morceau  de  fer,  le  métal  devient 
excessivement  chaud  ;  cependant  il  n'y  a  rien  là  qui  puisse  le 
rendre  tel,  si  ce  n'est  la  force  du  mouvement  du  marteau,  qui 
imprime  dans  les  petites  parties  du  fer  une  agitation  violente 
et  diversement  déterminée;  de  sorte  que  ce  fer,  qui  était  d'a- 
bord un  corps  froid,  reçoit  de  la  chaleur  par  l'agitation  im- 
primée dans  ses  petites  parties.  Ce  fer  devient  chaud  d'abord 
relativement  à  quelques  autres  corps,  en  comparaison  desquels 
ilétaitfroid  auparavant;  ensuite  il  devient  chaud  d'une  manière 
sensible,  parce  que  cette  agitation  est  plus  forte  que  celle  des 
parties  de  nos  doigts,  et  dans  ce  cas  il  arrive  souvent  que  le 
marteau  et  l'enclume  continuent  d'être  froids  après  l'opération. 
Ce  qui  fait  voir  que  la  chaleur  acquise  par  le  fer  ne  lui  était 
point  communiquée  par  aucun  de  ces  deux  instruments  comme 
chauds,  mais  que  la  chaleur  est  produite  en  lui  par  un  mou^ 
vement  assez  considérable  pour  agiter  violemment  les  parties 
d'un  corps  aussi  petit  que  la  pièce  de  fer  en  question,  sans  que 
ce  mouvement  soit  capable  de  faire  le  même  effet  sur  des 
masses  aussi  considérables  que  celles  du  marteau  et  de  l'en- 
clume. Cependant,  si  l'on  répétait  souvent  et  promptement  les 
coups,  et  que  le  marteau  fût  petit,  celui-ci  pourrait  s'échauffer 
également;  d'où  il  s'ensuit  qu'il  n'est  pas  nécessaire  qu'un 
corps,  pour  donner  de  la  chaleur,  soit  chaud  lui-même. 

a  Si  l'on  enfonce  avec  un  marteau  un  gros  clou  dans  une 
planche  de  bois,  on  donnera  plusieurs  coups  sur  la  tête  avant 
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qu'elle  s*échau(Te  ;  mais  dès  que  le  clou  est  une  fois  enfoncé 
jusqu'à  sa  têle,  un  petit  nombre  de  coups  suffiraient  pour  lui 
donner  une  chaleur  considérable  ;  car,  pendant  qu*à  chaque 
coup  de  marteau  le  clou  s'enfonce  de  plus  en  plus  dans  le 
bois,  le  mouvement  ]>roduit  dans  le  bois  est  principalemen 
progressif,  et  agit  sur  le  clou  entier  dirigé  vers  un  seul  et  mem 
coté  ;  mais  quand  ce  mouvement  progressif  vient  à  cesser,  I 
secousse  imprimée  par  les  coups  de  marteau  étant  incapabl 
de  chasser  le  clou  plus  avant,  ou  de  le  casser,  il  faut  qu'elL 
produise  son  effet  en  imprimant  aux  parties  du  clou  une  ag 
tation  violente  et  intérieure,  dans  laquelle  consiste  la  natua- 
de  la  chaleur.  » 

Newton  paraît  avoir  aussi  considéré  la  chaleur  comme  im 
mouvement  vibratoire  des  molécules  des  corps,  ainsi  qu'il  r 
suite  de  plusieurs  passages  de  son  Optique  :  «  Les  corps  et  1- 
lumière  n'agissent-ils  pas  mutuellement,  l'un  sur  l'autre  c'est, 
à-dire  les  corps  sur  la  lumière,  en  la  jetant,  la  réfléchissaim  t 
la  rompant  et  la  pliant,  et  la  lumière  sur  les  corps,  en  l 
échauffant,  et  en  donnant  à  leurs  parties  un  mouvement 
vibration  en  qu^i  consiste  la  chaleur?  »  (Question  V.)  Et,  pi 
loin  :  «  Tous  les  corps  fixes,  lorsqu'ils  sont  échauffés  au  del 
d'un  certain  degré,  ne  jetlent-ils  pas  de  la  lumière,  et  ne  bril — 
lenl-ils  pas?  Cette  émission  n'est-elle  pas  produite  par  loiS 
vibrations  de  leurs  parties?  Tous  les  corps  abondant  en  parli^^ 
terrestres,  et  surtout  en  parties  sulfureuses,  ne  jettent-ils  pa-S 
de  la  lumière,  toutes  les  fois  que  ces  parties-là  sont  sufGsarXK — 
ment  agitées,  soit  que  cette  agitation  soit  produite  par  la  cli2* — 
leur,  ou  par  la  friction,  la  percussion,  la  putréfaction,  p^i^m* 
quelque  mouvement  vital  ou  par  quelque  autre  cause  que 
soit.  »  [Question  VI IL) 

Il  est  vrai  que  des  partisans  de  l'hypothèse  de  la  chale 
considérée  comme  une  substance  admettaient  aussi  cette  mêd^^ 
agitation  des  molécules  des  corps;  seulement  alors  elle  n'^^*^ 
point  cause,  mais  effet,  car  elle  leur  est  communiquée  par  1 
feu  qu'ils  contiennent.  Gravesande,  par  exemple,  dit  «  que   ' 
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chaleur  dans  le  corps  chaud  est  une  agitation  des  parties  du 
corps  effectuée  par  le  moyen  du  feu  contenu  dans  ce  corps  ». 


g  2.  LES  DEUX  HYPOTHÈSES  MODERNES  SUR  LA  NATURE  DE  LA  CHALEUR. 

Arrivons  enfin  aux  physiciens  modernes  et  voyons  comment 

ils  formulent  les  deux  hypothèses  opposées,  celle  de  la  chaleur 

considérée  comme  une  matière  propre,  qu'ils  nomment  le  calo- 

riqzce^  et  celle  qui  regarde  la  chaleur  comme  un  mode  de  mou- 

vexxient.  Dans  le  Mémoire  de  Laplace  et  de  Lavoisier  sur  la  cha- 

leuEi*   spécifique  des  corps,  on  trouve  les  définitions  suivantes, 

quii    nous  semblent  plus  particulièrement  porter  l'empreinte  de 

I*es|^rit  de  l'auteur  de  la  Mécanique  céleste  : 

«t  Les  physiciens  sont  partagés  sur  la  nature  de  la  chaleur. 
PI  ut  sieurs  d'entre  eux  la  regardent  comme  un  fluide  répandu 
dans  toute  la  nature,  et  dont  les  corps  sont  plus  ou  moins 
pénétrés,  à  raison  de  leur  température  et  de  leur  disposition 
parLîculière  à  la  retenir;  il  peut  se  combiner  avec  eux,  et,  dans 
cet  ^lat,  il  cesse  d'agir  sur  le  thermomètre  et  de  se  communi- 
que k-  (l'un  corps  à  l'autre;  ce  n'est  que  dans  l'état  de  liberté, 
V^^  lui  permet  de  se  mettre  en  équilibre  dans  les  corps,  qu'il 
">t*rr^c  ce  que  nous  nommons  chaleur  libre. 

^^  D'autres  physiciens  pensent  que  la  chaleur  n'est  que  le 
resva.ltat  des  mouvements  insensibles  des  molécules  de  la  ma- 
tiei-^    Qjj  gj^jj  q^g  j^g  corps,  même  les  plus  denses,  sont  remplis 

"  ^^^^  grand  nombre  de  pores  ou  de  petits  vides,  dont  le  volume 
P^^^t.  surpasser  considérablement  celui  de  la  matière  qu'ils 
^^^fVîrment;  ces  espaces  vides  laissent  à  leurs  parties  insen- 
sit>l^^g  la  liberté  d'osciller  dans  tous  les  sens,  et  il  est  naturel 
l^enser  que  ces  parties  sont  dans  une  agitation  continuelle, 
^^*  -•  si  elle  augmente  jusqu'à  un  certain  point,  peut  les  dés- 
^^^^i*  et  décomposer  les  corps;  c'est  ce  mouvement  intestin 
^^^^  »  suivant  les  physiciens  dont  nous  parlons,  constitue  la 
^*^^lc3ur. 

IV  60 
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«  Pour  développer  celle  hypolhèse,  nous  ferons  observer 
que,  dans  tous  les  mouvemenls  dans  lesquels  il  n*y  a  point 
de  changemenl  brusque,  il  existe  une  loi  générale  que  les 
géomètres  ont  désignée  sous  le  nom  de  principe  de  la  conser- 
vation des  forces  vives;  celle  loi  consiste  en  ce  que,  dans  un 
système  de  corps  qui  agissent  les  uns  sur  les  autres  d'unefe. 
manière  quelconque,  la  force  vive,  c'est-à-dire  la  somme  de 
produits  de  chaque  masse  par  le  carré  de  sa  vitesse,  est  con 
stante.  Si  les  corps  sont  animés  par  des  forces  accélératrices»   ^ 
la  force  vive  est  égale  à  ce  qu'elle  était  à  l'origine  du  mouv^^ 
ment,  plus  à  la  somme  des  masses  multipliées  par  les  carr&$ 
des  vitesses  dues  à  l'action  des  forces  accélératrices.  Daim^ 
l'hypothèse  que  nous  examinons,  la  chaleur  est  la  force  vive 
qui  résulte  des  mouvemenls  insensibles  des  molécules   d^s 
corps  ;  elle  est  la  somme  des  produits  de  la  masse  de  chaqi:i.e 
molécule  par  le  carré  de  sa  vitesse. 

a  Si  l'on  met  en  contact  deux  corps  dont  la  température  soil 
différente,  les  quantités  de  mouvement  qu'ils  se  communique- 
ront réciproquement  seront  d'abord  inégales;  la  force  vive  du 
plus  froid  augmentera  de  la  même  quantité  dont  la  force  vive 
de  l'autre  diminuera,  et  cette  augmentation  aura  lieu  jusqu'à 
ce  que  les  quantités  de  mouvement  communiquées  de  pari  et 
d'autre  soient  égales  ;  dans  cet  état  la  température  des  corps 
sera  parvenue  à  l'uniformité... 

«  Nous  ne  déciderons  point  entre  les  deux  hypothèses  pré- 
cédentes ;  plusieurs  phénomènes  paraissent  favorables  à  i 
dernière  :  tel  est,  par  exemple,  celui  de  la  chaleur  que  produl 
le  frottement  de  deux  corps  solides;  mais  il  en  est  d'autre 
qui  s'expliquent  plus  simplement  dans  la  première;  peut-ê 
ont-elles  lieu  toutes  deux  à  la  fois.  » 

Depuis  l'époque  où  ces  lignes  étaient  écrites*,  les  physicien 


i.  En  1870,  Verdct,  en  citant,  dans  son  Exposé  de  la  théorie  mécanique  de  la  ckaUv      j— • 
les  lignes  les  plus  caractéristiques  de  ces  passages,  fait  remarquer  que,  dans  leurs  trafiu^ 
sur  la  chaleur,  Lavoisier  et  Laplace  n'ont  fait  aucun  usage  de  ces  notions  si  claires  clapf^ 
cises,  que,  n'y  comparant  jamais  la  chaleur  qu'à  elle-même,  «  il  impoile  assez  peu,  pour  m. 
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effet  que  les  lois  de  celte  propagation  sont  identiquement  celles 

qui  régissent  la  propagation  de  la  lumière.  Frappé  de  ces  ana- 

logies,  Melloni  en  avait  conclu  qu'il  y  a  une  identité  complète 

entre  la  lumière  et  la  chaleur  et  qu*elles  ont  une  même  cause. 

C*est  une  conclusion,  dit-il,  «  qui  s'accorde  parfaitement  avec 

Tuniformité  des  lois  généi-ales  de  propagation ,  de  réflexion, 

d*  interférence  et  de  polarisation  que  Ton  a  constatées  dans^^sr  .c^v  b^ 

toute  sorte  de  rayons.  L'identité  de  la  lumière,  de  la  châleurrM: -«l^ -s^^ 

et  du  rayonnement  chimique,  ou  plus  exactement  T^Iité  par — imrM^'^^ 

faite  dans  la  constitution  des  diverses  ondulations  éthérées  quiâ  MLm^^g::^^^ 

forment  les  radiations  élémentaires  de  ces  trois  agents,  peut* -«ir ^^»^cttl 

donc  être  considérée  désormais  comme  une  vérité  acquise  à  laisf      .éés  la 

science,.. 

a  La  lumière,  la  chaleur  et  les  radiations  chimiques  sont 
trois  manifestations  des  ondulations  élhéi*ées  qui  constituent 
le  ravonnemenl  solaire.  Les  ondulations  obscures,  douées 
l'action  chimique  ou  calorifique,  sont  parfaitement  semblables 
aux  ondulations  lumineuses,  elles  en  diderent  seulement  pan 
la  longueur.  Or  ce  caractère  dislinclif  appartient  à  Vesi)èce  et 
non  pas  au  genre;  et  il  existe  précisément  autant  de  diversil 
entre  un  rayon  obscur  chimique  ou  calorifique  et  un  rayon 
lumière,  qu'il  y  eu  a  entre  deux  rayons  lumineux  de  couleurs- 
différentes.  Il  est  vrai  que  les  radiations  lumineuses  se  dis-J 
tinguenl  de  toutes  les  autres  parleur  action  sur  la  faculté  visive: 
mais  cette  propriélé  dérive  d'une  véritable  qualité  acciden^^ 
telle,  et  n'a  aucune  importance  par  rapport  au  rayonnement 
considéré  en  lui-même... 

«  La  chaleur  développée  chez  les  corps  frappés  par  les  ra — 
diations  consiste  dans  la  quantité  de  mouvement  communiquées 
aux  corps  pondérables  par  les  pulsations  de  Téther  ;  la  lumière' 
dans  les  oscillations  moléculaires  de  la  rétine  et  des  objets  exi 
rieurs,  synchroniques  avec  une  certaine  série  d'ondulations 
éthérées;  et  raclion  chimique,  dans  la  séparation  des  alomer î*^ -^^^ 
causée  par  la  violence  extrême  avec  laquelle  ont  lieu  quelque^^-^^^ 
fois  ces  mêmes  vibrations  synchroniques  des  corps. 
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du  mouvement  ondulatoire  de  Téther  qui  remplit  tout  l'espace, 
l'espace  vide  de  matière  pondérable,  comme  les  intervalles  mo- 
léculaires des  corps  solides,  liquides  ou  gazeux.  On  est  ainsi 
amené  à  regarder  aussi  la  chaleur  contenue  dans  les  corps 
comme  due  à  des  vibrations.  Mais  comment  ce  mouvement 
a-t-il  lieu?  Est-il  particulier  aux  atomes  ou  aux  molécules» 
c'est-à-dire  aux  groupes  d'atomes  qui  constituent  les  corps;  oxm. 
bien  appartient-il  à  l'éther  contenu  dans  les  espaces  intermolé«-« 
culaires?  Enfin  est-il  commun  à  cet  éther  et  aux  molécules? 

D'après  Redtenbacher,  les  molécules  et  les  atomes  attirent 
les  particules  d'éther  qui  se  repoussent  mutuellement;  sous 
l'influence  de  ces  actions  opposées,  l'éther  forme  une  sorte 
d'atmosphère  autour  de  chaque  atome  ou  de  chaque  molécule, 
et  cette  enveloppe  constitue  avec  son  noyau  un  tout  individuel, 
auquel  il  donne  le  nom  de  dynamide.  Pour  ce  savant  «  le 
mouvement  calorifique  consiste  dans  un  certain  mouvement 
radial  des  enveloppes  éthérées  qui  entourent  les  atomes  des 
corps  ou  les  molécules,  ces  enveloppes  se  contractant  et  se 
dilatant  alternativement.  Les  corps  sont  absolument  froids, 
lorsque  ces  enveloppes  sont  en  repos;  ils  ont  un  volume  dé- 
terminé, lorsqu'il  y  a  équilibre  entre  les  actions  réciproques 
des  dynamides  ;  mais  quand  les  forces  répulsives  prédominent, 
la  réunion  des  dynamides  a  besoin  d'une  enveloppe  solide.  Ce 
dernier  cas  correspond  à  l'état  gazeux,  et  le  premier  à  l'étal 
solide  ou  à  l'état  liquide;  dans  l'état  liquide,  les  dynamide$ 
peuvent  glisser  les  unes  sur  les  autres  sans  changer  leurs  dis- 
tances respectives*.  » 

Le  physicien  dont  nous  venons  de  citer  la  théorie,  fait  jouer, 
comme  on  voit,  un  rôle  important  à  l'éther  întermoléculaire 
dans  la  production  des  phénomènes  calorifiques.  Un  des  savante 
contemporains  qui  ont  développé  avec  le  plus  d'éclat  la  nou- 
velle théorie  de  la  chaleur,  Clausius,  ne  fait  intervenir  que  les 
molécules  matérielles  des  corps  :  c'est  dans  le  mouvement  de 

1 .  Théorie  mécanique  de  la  chakur,  par  le  docteur  G.  Zeuner. 
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ces  molécules  que  consiste  la  chaleur,  et  il  admet  qu'il  n*csl 

jioint  le  même  dans  les  solides,  dans  les  liquides  et  dans  les  gaz. 

Selon  lui,  «  dans  les  solides,  les  molécules  oscillent  autour  de 

^:ertaines  positions  d'équilibre,  sous  Tinfluence  de  forces  réci- 

jproques.  Outre  les  mouvements  oscillatoires  rectilignes,  les 

.Kiolécules  peuvent  avoir  des  mouvements  de  rotation  oscilla- 

Su>ires  autour  de  leurs  centres  de  gravité,  et  il  peut  encore  y 

oir  des  mouvements  dans  leurs  parties  constituantes,  c'esl- 

ire  dans  leurs  atomes. 

«  Dans  les  liquides,  il  y  a  un  mouvement  oscillatoire,  rota- 
4)ire  et  Iranslatoire  ;  la  force  vive  n'est  pas  assez  grande,  re- 
^âlivement  aux  attractions  réciproques  des  molécules,  pour 
4&parer  entièrement  ces  molécules  les  unes  des  autres  ;  elles 
onservent  aussi  un  volume  limité,  même  quand  il  n'y  a  pas  de 
ression  extérieure, 
ce  Dans  les  gaz,  les  molécules  sont  entièrement  sorties  de 
leurs  sphères  d'attraction  mutuelle;  elles  se  meuvent  en  ligne 
<ij:*oite  d'après  les  lois  ordinaires,  et  possèdent  un  mouvement 
rotation,  il  est  probable  que  les  atomes  oscillent  aussi  dans 
molécules  gazeuses*.  » 
Si  les  lois,  Aérifiées  expérimentalement,  de  la  chaleur  rayon- 
nante, ont  conduit  les  physiciens  à  admettre  l'identité  de  cause 
pour  la  chaleur  et  pour  la  lumière,  et  par  suite  à  considérer 
ïa  chaleur  comme  un  mode  de  mouvement,  soit  de  la  matière 
pondérable,  soit  de  l'éllier,  d'autres  faits  non  moins  significatifs 
^nt    milité  pour  la  même  hypothèse.   On  voyait  depuis  deux 
siècles  la  chaleur  développée  par  la  combustion  du  charbon 
produire  la  force  expansive  de  la  vapeur  d'eau  et  celle-ci,  con- 
"v^nablement  distribuée,  donner  le  mouvement  aux  machines  : 
^  élail  la  transformation  de  la  chaleur  en  force  mécanique. 
"  siuire  part,  les  expériences  de  Humford,  déjà  pressenties  par 
"^yle,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut,  faisaient  voir  une  Irans- 
*^rnialion  inverse,  c'est-ù-dire  la  force  mécanique  produisant 

^*  Zeuner,  loc,  ciL 
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de  la  chaleur.  Il  ne  restait  plus,  pour  achever  la  démonstration, 
tju'ii  prouver  qu'une  quantité  donnée  de  chaleur  consommée 
produit  toujours  la  même  quantité  de  mouvement,  le  mêm^ 
travail,  et  réciproquement  qu'à  un  travail  mécanique  donn^ 
et  détruit  correspond  toujours  le  même  nombre  de  calories  ^ 
Essayons  de  donner  une  idée  de  la  façon  dont  ce  problème  ^ 
été  résolu  et  comment  la  solution  a  eu  pour  conséquence  îa 
théorie  nouvelle  de  la  chaleur. 

Reprenons  d'abord,  avec  un  peu  plus  de  détails,  les  expé- 
riences qui  montrent  comment  les  actions  mécaniques  donnenL 
lieu  à  une  production  de  chaleur. 


g   5.    ÉQUIVALENCE    DE    LA    CHALEUR    ET   DU   TRAVAIL    MÉCANIQUE. 

Les  expériences  que  Rumford  fil  en  1798,  en  montrant  que-= 
rénorme  iiroduclion  de  chaleur  due  au  frottement  d'une  tarièi 
contre  le  fond  d'un  cylindre  métallique  ne  pouvait  s'expliquei 
par  une  diminution  de  la  chaleur  spécifique  du  bronze  réduil 
en  limaiMe,  étaient  déjà  décisives  contre  l'hypothèse  de  la  ma- 
térialité du  calorique.  Celles  de  Davy,  que  nous  avons  également  - 
citées,  le  furent  davantage  encore. 

D'ailleurs,  pour  produire  de  la  chaleur,  il  n'est  pas  néces 

saire  qu'il  y  ail  aucune  division  ou  altération  dans  les  surfaces^-: 
frottées,  et  ce  que  nous  disons  ici  du  frottement  s'applique  à 
toute  autre  action  mécanique.  Quand  une  balle  de  fusil, 
boulet  viennent  fra|)per  contre  un  corps  dur,  tel  qu'une  plaque 
blindée,  hi  transformation  de  la  force  vive  en  chaleur  estass 
considérable  pour  que  la  balle  aplatie  par  le  choc  conserve 
tiaces  de  fusion  et  que  le  boulet  s'échauffe  jusqu'au  rouge. 

Quand  un  corps  tombe  d'une  certaine  hauteur  et  vient  frapper 
le  sol,  il  en  résulte  une  destruction  de  mouvement,  ou  plutôt 
la  transformation  de  ce  mouvement  en  chaleur*.  Cela  est  vrai 

1.  Quand  le  corps  et  le  plan  sur  lequel  il  tombe  sont  tous  deux  élastiques,  s*il  s^agitjMT 
cu'inj»lo  d'une  bille  d'ivoire  tombant  sur  une  plaque  de  marbre  poli,  le  mouvement  ne  ss 


[A 
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en  pour  les  liquides  que  pour  les  solides;  l'expérience 
,  que  nous  empruntons  à  M.  Cnzin,  donne  un  moyen 
IX  de  vérifier  ce  fait  : 
ispose,  dit-il,   à  une 

de  3  ou  4  mètres  un 
i  contient  du  mercure 
(t  fermé  par  un  robinet 
'un  levier,  afin  qu'on 
lisément  l'ouvrir  et  le 
sans  s'élever  à  celte 
.  Sur  la  même  verticale, 
ms  de  ce  vase,  est  un 
fer  mince  et  contenant 
u  mercure  (fig.  190). 
ilit  un  circuit  ihermo- 
ae,  à  l'aide  de  deux  sou- 
ongeant  respectivement 
mercure  de  cliacun  des 
ît  d'un  galvanomètre, 
lure  d'abord,  par  la  po- 
e  l'aiguille  du  galvano- 
le  l'égalité  de  tempéra- 

ces  deux  vases,  et  on 

si  elle  n'a  pas  lieu. 
1  ouvre  le  robinet;  le 
î  tombe  dans  le  vase 
r,  et  y  perd  la  vitesse 
ait  acquise  pendant  la 
lans  produire  aucun  travail  appréciable.  Immédiatement 
e  du  galvanomètre  entre  en  mouvement  et  indique  que 


Fig.  inO-  —  Chaleur  proiluilc  |iai 
d'un  lilet  liquide. 


m  bout  d'un  cerlnin  lein|is.  La  Lille  rebondit,  et  si  l'élasticité  de  l'ivoire  el  celle 
éuient  paf&ilea,  elle  rentanterail  il  la  hauteur  d'où  elle  esl  tombée,  et  le  mouve- 
■tt  M  continuer  indénninienl.  Ce  cas  idéal  suppose  en  autre  que  le  milieu  n'est 
iL  En  réalité,  le  fhénomcne  est  plus  complexe.  On  sait  qu'il  n'eiiste  point  de 
rélaiticité  soit  absolue,  pas  de  milieu  qui  n'offre  une  résistance,  puisqu'on  ne 
sr  le  fide  absolu.  Le  mouveiuenl  visible  de  la  bille  finit  donc  par  s'anéantir  en 
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le  vase  inférieur  s'échaufîe  graduellement.  On  conçoit  qu'il  soit 
possible  de  mesurer  l'élévation  de  la  température  et  d'en 
déduire,  suivant  les  règles  de  la  physique,  le  nombre  de  calories 
créées*.  » 

Il  résulte  de  là  que  Teau  du  bassin  d'une  cascade  doit  élre 
plus  chaude  que  celle  qui  s'échappe  du  sommet.  Cela  fait  aussi 
comprendre  cette  assertion  des  marins,  qu'après  une  lempèle 
l'eau  de  la  mer  est  devenue  plus  chaude.  Si  cet  accroissement 
de  température  peut  être  constaté,  il  est  manifestement  dû  ï 
l'agitation  des  vagues,  à  la  transformation  par  le  choc  de  leur 
mouvement  en  chaleur. 

Nous  avons  vu  que  la  compression  développe  de  la  chaleur. 
D'autre  part,  nous  savons  que  la  glace  à  0°  fond  et  diminue  de 
volume,  sans  que  sa  température  change,  si  on  lui  fournit  de 
la  chaleur.  La  raison  pour  laquelle  l'absorption  de  chaleur  ea 
pareil  cas  n'échauffe  point  l'eau  de  fusion  vient  de  ce  que  tonte 
cette  chaleur  est  employée  au  travail  de  la  contraction.  Mais  si, 
comme  le  fait  observer  M.  Bertin',  «  nous  fournissons  ce  tnmiL 
par  une  compression  extérieure,  la  chaleur  nécessaire  à  la 
fusion  sera  moindre,  et  la  glace  pourra  fondre  au-dessous  de(f. 
Le  point  de  fusion  de  la  glace  doit  donc  s'abaisser  par  la  corn* 
pression,  et  il  en  sera  de  même  de  tous  les  corps  qui  se  dilatosL 
en  se  solidifiant.  Ce  sera  l'inverse  pour  ceux  qui  se  contractent, 
et  qui  sont  les  plus  nombreux.  »  On  a  vu,  dans  le  chapitre YII^ 
les  expériences  qui  confirment  l'exactitude  de  cette  explication  • 

Un  bel  exemple  de  la  transformation  du  mouvement  en  dm— 
leur  est  celui  que  nous  fournil  le  phénomène  des  étoiles  filantes 
et  des  bolides.  On  sait  que  ces  corps  étrangers  à  la  Terre 
pénètrent  dans  notre  atmosphère  en  vertu  de  leur  mouvement 


se  communiquant  aux  molécules  des  corps  qui  se  choquent,  puis  k  celles  de  rair  aniinÉli 
se  transformant  en  ondulations  sonores  et  probablement  en  partie  aussi  en  chalear.  àfSCB 
corps  mou,  la  force  vive  du  corps,  d*une  balle  de  plomb  par  exemple,  disparaît  enlii 
presque  aussitôt;  mais  un  phénomène  nouveau  se  manifeste,  cehii  d'une  élévation 
de  la  température  de  la  balle. 

1.  Cazin,  Les  force*  physiques, 

2.  Rapport  sur  les  progrès  de  la  thermodynamique. 
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translation  dans  l'espace,  combiné  bien  entendu  avec  le 
able  mouvement  de  rotation  et  de  translation  de  la  Terre, 
vitesse  qu'ils  possèdent  au  moment  où  a  lieu  cette  pénétra- 
n  est  le  plus  souvent  considérable;  elle  est  tout  à  fait  com- 
rable  aux  vitesses  planétaires  et  cométaires  et  peut  atteindre 
dépasser  20  kilomètres  par  seconde.  Aussi  la  chaleur  déve- 
>pée  est-elle  assez  forte  pour  déterminer  l'incandescence  de 
matière  qui  forme  ces  masses.  De  là  ces  traits  de  feu  que 
us  voyons  sillonner  le  ciel,  puis  s'éteindre,  soit  que  le  corps 
subi  dans  l'air  une  combustion  complète,  soit  qu'il  ne  fasse 
e  traverser  l'atmosphère  et  continuer  sa  route  dans  l'espace, 
it  enfin,  s'il  s'agit  d'un  bloc  solide,  que  la  chaleur  n'ayant 
i  pénétrer  la  masse  entière,  une  mince  couche  ait  été  seule 
rtée  à  l'incandescence.  Les  fragments  de  bolide  à  surface 
rifiée  et  fondue,  recueillis  encore  chauds,  sont  des  témoi- 
ages  authentiques  de  la  réalité  de  cette  dernière  hypothèse. 
Pour  expliquer  la  haute  température  subie  par  les  étoiles 
intes  et  les  bolides,  dans  leur  passage  à  travers  les  couches 
vées  de  l'air,  les  savants  ont  admis,  les  uns  que  le  frottement 
.il  la  cause  de  la  chaleur  développée;  les  autres,  que  c'est  la 
:2ipression.  Helmholtz  admet  la  première  explication  :  «  L'in- 
ndescence  et  la  haute  température,  dit-il,  que  possèdent 
core  des  aérolithes  dans  les  premiers  instants  de  leur  chute. 
Impliquent  depuis  longtemps  par  leur  frottement.  En  effet, 
c  vitesse  d'environ  1000  mètres  par  seconde  suffirait  pour 
rler  à  une  température  de  1000  degrés  le  fer  météorique  et 
i*endre  lumineux,  s'il  absorbait  seul  toute  la  chaleur  due  au 
Itement.  »  {Exposé  élémentaire  de  la  transfortnatiofi  des 
''ces  naturelles.) 

Dans  son  Mémoire  sur  la  détente  des  gaz\  Regnault  prouve, 
r  une  série  d'expériences,  que,  a  lorsqu'un  gaz  coule,  même 
ec  une  très  grande  vitesse,  suivant  des  parois  très  étendues» 
n'y  a  pas  de  dégagement  sensible  de  chaleur  que  l'on  puisse 

l.  Voir  les  Comptes  rendiiê  de  C Académie  des  sciences  pour  1860,  t.  IL 
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attribuer  au  frottement  des  molécules  gazeuses  sur  ces  parois.  9 

*(  Cette  conclusion,  ajoute-t-il,  est  en  opposition  avec  les 
idées  généralement  admises,  et  Ton  peut  citer  beaucoup  de 
faits  qui  semblent  la  contredire.  J*indiquerai  les  plus  impor- 
tants. 

<€  Un  projectile  qui  traverse  Tair  avec  une  grande  vitesse, 
s*échauffe  beaucoup.  On  attribue  ce  fait  à  la  chaleur  qui  serait 
dégagée  par  le  frottement  du  projectile  contre  les  molécules  de 
Pair  qu'il  traverse. 

«  Les  bolides  traversent  notre  atmosphère  avec  une  extrême 
vitesse;  ils  s*échauflent  ainsi  jusqu'à  devenir  incandescents, 
jusqu'à  fondre  complètement,  oti  seulement  à  leur  surface.  On 
attribue  encore  ce  fait  à  la  chaleur  dégagée  par  la  friction 
contre  les  molécules  gazeuses. 

«  Je  crois  que,  dans  les  deux  cas,  le  dégagement  de  chaleur 
provient  d'une  autre  cause,  et  qu'il  est  dû  uniquement  a  te 
chaleur  dégagée  par  la  compression  de  Vair.  » 

Pour  justifier  son  opinion,  l'éminent  physicien  rend  compte 
en  ces  termes  de  la  fîiçon  dont,  selon  lui,  les  choses  se  passent: 
«  Lorsqu'un  mobile  traverse  l'air  avec  une  vitesse  plus  grande 
que  celle  du  son,  l'élasticité  de  l'air  est  annulée  dans  ses  effets, 
et  la  compression  produite  par  le  mobile  n'a  pas  le  temps  de 
gagner  les  couches  con ligues  avant  que  celles-ci  soient  com- 
primées à  leur  tour  par  le  mobile.  Par  suite  de  cette  inertie, 
l'air  se  trouve  comprimé  comme  il  le  serait  dans  un  briquet  i 
air.  La  chaleur  provenant  de  celle  compression  passera,  en 
grande  partie,  dans  le  mobile,  dont  elle  élèvera  la  température. 
I^  mobile  ne  sera  d'ailleurs  pas  influencé  par  la  détente  de 
l'air  qui  produit  du  froid,  car  celle  détente  ne  se  fera  que  quand 
il  aura  passé.  Ainsi,  suivant  moi,  le  mobile,  marchant  avec  la 
même  vitesse,  recueillera  toujours  la  chaleur  qu'il  dégage  en 
comprimanl  l'air,  el  il  ne  subira  pas  le  refroidissement  produit 
par  la  détente  subséquente  des  couches  d'air  qu'il  vient  de 
traverser. 

ce  II  est  évident  d'ailleurs  que  la  compression  de  l'air  sera 
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d*autanl  plus  énergique  que  le  mobile  sera  doué  d'une  plus 
grande  vitesse  ;  la  lempéralure  du  mobile  s'élèvera  donc  suc- 
cessivement jusqu'à  ce  qu'elle  soit  égale  à  celle  que  prend  une 
couche  d'air  qui  subit  instantanément  la  même  compression 
dans  un  briquet  à  air.  On  s'explique  ainsi  très  bien .  la  très 
haute  température  que  prend  un  bolide  qui  traverse  notre 
atmosphère  avec  une  vitesse  beaucoup  plus  considérable  que 
la  vitesse  de  propagation  du  son. 

a  Un  échauffement  du  même  genre,  mais  plus  faible,  se 
produira  pour  un  mobile  qui  traversera  l'air  avec  une  vitesse 
moindre  que  celle  du  son.  Dans  ce  cas  encore,  le  mobile  sera 
plus  influencé  par  la  chaleur  dégagée  par  la  compression  qu'il 
ne  le  sera  par  la  chaleur  absorbée  par  la  détente.  Les  deux  effets 
se  compenseront  sensiblement  quand  le  mobile  aura  une  très 
faible  vitesse*.  » 

Si  la  compression  développe  de  la  chaleur,  c'est  qu'elle 
nécessite  une  consommation  de  force  vive,  c'est  qu'une  certaine 
quantité  de  travail  est  détruite.  Inversement  la  dilatation  d'un 
gaz  détermine  un  abaissement  de  température  qui  correspond 
à  une  production  de  travail  ou  de  force  vive.  Gay-Lussac,  dans 
une  expérience  célèbre,  a  montré  que  les  variations  thermo- 
métriques  résultant  d'une  compression  et  d'une  dilatation 
égales  d'un  gaz  sont  égales  elles-mêmes.  Il  employait  deux 
grands  ballons  que  réunissait  un  tube  muni  d'un  robinet.  Fai- 
sant un  vide  partiel  dans  l'un  d'eux,  puis  attendant  que  la 
température  devînt  uniforme  dans  les  deux  ballons,  il  ouvrait 
le  robinet.  L'expérience  montrait  une  élévation  de  tempéra- 

i.  Plus  loin,  le  savant  auteur  du  Mémoire  explique  ainsi  la  raison  de  ces  faits  d'expérience: 
«  Selon  moi,  dit-il,  il  n'y  a  de  chaleur  dégagée  par  le  frottement  de  deux  corps  que  lorsque 
les  molécules  de  Tun  d*eux  au  moins  ne  sont  pas  absolument  libres,  c'est-à-dire  quand  elles 
sont  sous  rinfluence  d'une  force  quelconque  d'agrégation.  D'après  nos  observations,  celle 
liberté  absolue  n'existerait  réellement  que  dans  les  fluides  immatériels,  tels  que  Téllier,  qui 
transmet  les  vibrations  lumineuses.  Elle  n'est  pas  parfaite  dans  nos  gaz,  et  par  cela  seul  le 
mouvement  d'un  gaz  le  long  d'une  paroi  solide  doit  dégager  une  certaine  quantité  de  chaleur 
qui  résulte  uniquement  de  la  transfonnalion  en  chaleur  de  la  perte  de  force  vive  subie  par 
les  molécules  pour  vaincre  leurs  résistances  intérieures.  Mes  expériences  prouvent  que  cette 
quantité  de  chaleur  est  si  petite  pour  l'air  atmosphérique,  qu'elle  échappe  h  nos  moyens  d'ob- 
servation. » 
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lure  dans  le  premier  et  un  abaissement  ^1  dans  le  second. 
Joule  a  répété  la  même  expérience  en  faisant  un  vide  aussi 
complet  que  possible  dans  un  récipient  métallique  A,  et  en 
comprimant,  dans  un  récipient  pareil  et  de  même  capacité,  B, 
de  Tair  atmosphérique  à  22  atmosphères.  Il  portait  le  système 
des  deux  récipients  dans  un  vase  plein  d'eau,  puis  ouvrait  le 
robinet  de  communication.  Le  gaz  comprimé  dans  B  se  préci-- 
pitait  dans  À  en  doublant  de  volume.  Or  les  thermomètres  les 
plus  délicats,  immergés  dans  l'eau  qui  baignait  les  vases,  n'ac — 
cusèrent,  au  moment  de  l'ouverture  du  robinet,  aucune  varia. — 
tion  de  température.  C'est  que,  comme  le  remarque  justemeiM^l 
Verdet,  le  gaz  comprimé,  en  se  précipitant  dans  le  récipieisrnl 

vide,  <c  n'a  rencontré  d'autre  résis ^ 

tance  que  l'insignifiante  résistanczace 
de  la  faible  quantité  d'air  qu'ur::^e 
bonne  machine  pneumatique  ne  pew—  -ul 
enlever.  Ainsi,  bien  que  la  force  éla  ^^s- 

Fi,.  191.  -  Expériences  de  Gay-      ^^q^^  ^U  gaZ  SC  SOit  réduitC  dc  22  ^t- 
Liissac  et  de  Joule  sur  la  délente      mOSphèrCS  à  11,  aUCUU  travail  CXl 


rieur  n'a  été  effectué.  Aucune  foi^^— ce 
vive  sensible  n'a  été  développée,  puisque,  à  la  fin  comme      ^u 
commencement  de   l'expérience,  toutes   les  parties   de  l's^./»- 
pareil   et  le  gaz  qu'il  contenait   se   sont  trouvés  en   repcis. 
Conformément   à    la   théorie,   aucune   absorption   de  chal^^ur 
n'a  eu  lieu.  »  C'est  là  en  effet  le  résultat  définitif;   mais,    €d 
analysant  plus   complètement  ce  qui  se  passe,  il  est  aisé  de 
voir  que  l'air  comprimé   du  récipient  B  communique,  pen- 
dant toute  la  durée  de  l'expérience,  de  la  force  vive  à  Taif 
qui  passe  dans  A  ;   il  se  refroidit  donc.  Celte  force  vive  se 
détruit  bientôt,  tant  par  suite  du  frottement  réciproque  des 
molécules  d'air  que  de  leur  choc  contre  les  parois  de  l'appa- 
reil, et  il  en  résulte  un  dégagement  de  chaleur  précisément 
égal  à  l'absorption  qui  se  fait  dans  B.  Les  deux  effets  opposés 
se  compensent,  ce  qui  explique  la  constance  de  la  températor 
de  l'eau  du  vase  qui  enveloppe  les  récipients. 
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Tyndall  a  présenté  sous  une  forme  ingénieuse  le  double 
phénomène  du  refroidissement  du  à  la  dilalation  de  l'air  et  de 
l'élévation  de  température  résullanl  de  la  destruction  d'un 
travail  extérieur.  Dans  la  première  expérience  (fig.  192),  un 
cube  métallique  muni  d'un  orifice  à  robinet  renlcrme  de  l'air 
comprimé  depuis  un  temps  assez  long  pour  qu'il  ail  pu  prendre 
la  température  de  l'air  ambiant.  En  ouvrant  le  robinet,  l'air 
s'échappe  violemment  au  dehors.  Comme  c'est  le  gaz  lui-même 
qui  fournit  la  force  vive  nécessaire  à  cette  expulsion,  il  se 
refroidit,  employant  ainsi  sa  propre  chaleur  à  produire  du 


Fig.  193.  —  Expérience  de  Tradall.  Chaleur  absorbée  par  le  tratail  d'uD  gaz  qui  se  diUle. 

travail  :  ce  que  l'on  constate  en  présentant  au  courant  la  face 
d'une  pile  thermo-électrique.  La  déviation  de  l'aiguille  du  gal- 
vanomètre indique  un  abaissement  de  température. 

Si  l'on  comprime  l'air  d'un  soufflet  en  employant  la  force 
musculaire  des  mains,  c'est-à-dire  si  l'on  expulse  l'air  qu'il 
contient  par  un  travail  mécanique  extérieur,  la  destruction  de 
ce  travail  donnera  lieu  à  une  production  de  chaleur.  En  effet, 
dans  ce  cas,  l'expérience  montre  (fig.  195)  que  l'aiguille  du 
galvanomètre  dévie  en  sens  contraire,  indiquant  une  élévation 
de  température  de  la  face  de  la  pile  thermo-électrique. 

-  Autre  exemple  emprunté  à  un  corps  solide.  Une  bande  de 
caoutchouc  que  l'on  étire,  s'échauffe,  ce  qu'on  reconnaît  aisé- 
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ment  en  portant  la  bande  étirée  sur  les  lèvres.  A  quoi  est  due 
celle  production  de  chaleur?  M.  Hirn  a  démontré  que  la  den- 
sité du  caoutchouc  augmente  quand  on  l'élire;  c'est  donc  à 
une  compression  qu'est  dû  récliaulTement  de  la  bande. 

Terminons  l'énumération  de  ces  exemples  de  la  transforma- 
tion du  travail  mécanique  en  chaleur,  en  rappelant  la  belle 
expérience  de  Léon  Foucault.  Nous  avons  vu  dans  le  tome  111 
du  MoNrtR  PHYSIQUE  en  quoi  consiste  celte  expérience.  Un  disque 
cil  bronze  peut  tourner,  par  l'aclion  d'une  manivelle,  entre  les 
polos  d'un  éloctro-aimanl,  avec  une  vitesse  de  150  à  200  tours 
par  seconde.  Supposons  qu'avant  d'animer  réiectro-aimant  on 


Fi^'.  195.  —  Eipéi 


imprime  cette  vitesse  au  disque;  lorsqu'elle  est  obtenue,  ou 
fait  passer  le  courant  de  six  couples  Bunsen  dans  les  branches 
de  l 'électro-aimant  fixe.  .Aussitôt  des  courants  induits  se  dére- 
lopi^ent  dans  le  disque  mobile  ;  par  leur  réaction  sur  le  courant 
des  bobines  de  l'élcctro-aimant,  ils  s'opposent  au  mouvement, 
et  réteignent  eu  quelques  secondes,  «  comme  si,  selon  l'expres- 
sion de  Foucault,  un  frein  invisible  était  appliqué  au  mobile  ». 
liCS  courants  induits  cessent  avec  l'arrêt  du  disque,  mais  celle 
destruction  de  mouvement  a  dégagé  de  la  chaleur  dont  on  peut 
constater  l'existence  à  l'aide  d'instruments  thermo-électriques.> 
On  peut  donner  à  l'expérience  une  autre  forme.  On  fait  d'abord 
passer  le  courant  dans  l'électre-aimant,    puis  on  i 
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poussant  à  la  manivelle,  de  faire  tourner  le  disque.  Mais  on 
éprouve  une  grande  résistance;  l'effort  qu'il  faut  faire  pour 
continuer  le  mouvement  du  disque  seulement  pendant  quel- 
ques minutes,  est  assez  grand  pour  que  la  conversion  en  cha- 
leur du  travail  détruit  élève  la  température  du  disque  de  20  à 
35  degrés  au-dessus  de  la  température  de  l'air.  En  réduisant 


Fig.  194.  —  E.i>^. 


la  pile  à  deux  couples,  cl  en])rolongeant  le  mouvement  pendant 
deux  minutes,  Foucault  a  vu  un  disque  plat  de  cuivre  rouge 
s'élever  à  la  température  de  CO  degrés.  C'est  là,  comme  on  voit, 
un  exemple  frappant  de  la  transformation  en  chaleur  du  travail 
mécanique.  La  force  vive  de  ce  travail,  en  apparence  anéantie, 
est  en  réalité  communiquée  aux  molécules  du  disque  et,  de  sa 
forme  visible,  passe  à  la  forme  invisible  de  travail  d'oscillation 
et  de  désagi'égation,  selon  l'exiu'ession  de  Clausius. 
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liCS  exemples  que  nous  avons  reproduits  dans  ce  paragraphe 
de  la  transformalion  du  travail  en  chaleur  et  de  la  chaleur  en 
travail,  étaient  suftisants  pour  donner  une  haute  probabilité 
à  la  théorie  qui  fait  de  la  chaleur  un  mode  de  mouvement. 
Mais,  pour  qu'elle  acquît  un  réel  caractère  de  certitude,  il 
fallait  faire  un  pas  de  plus  :  c'est-à-dire  déterminer  par  l'expé- 
rience les  nombres  qui  mesurent,  soit  la  quantité  de  travail 
créée  par  la  consommation  d'une  unité  de  chaleur  ou  d'une 
calorie,  soit  la  quantité  de  calories  qui  est  nécessaire  pour  pro- 
duire une  unité  de  travail.  En  un  mot,  il  fallait  trouver  soit 
Véquivalent  mécanique  de  la  chaleur,  soit  Véquivalent  calori-- 
fique  du  travail. 


g  4.    MESURE   DE   l'ÉQUIVALEKT   MÉCANIQUE    DE   LA    CHALEUR. 

C'est  au  docteur  Jules-Robert  Mayer  (de  Heilbronn)  que  re- 
vient l'honneur  d'avoir  énoncé  pour  la  première  fois,  d'une 
manière  précise,  le  principe  de  l'équivalence  du  travail  et  de 
la  chaleur,  à  savoir,  que  la  chaleur  produite  par  l'accomplisse- 
ment d'un  travail  quelconque  est  proportionnelle  au  travail 
dépensé,  ou,  ce  qui  revient  au  môme,  que  l'une  de  ces  quan- 
tités peut  être  mesurée  par  l'autre.  Dans  un  mémoire  intitulé 
Remarques  sur  les  forces  de  la  nature  inanimée  et  publié  en 
1842,  il  établit  ces  principes,  et  calcule  l'équivalent  mécanique 
de  la  chaleur,  qu'il  évalue  à  365  kilogrammètres.  C'est  un 
nombre  qui  s'écarte  beaucoup  des  déterminations  ultérieures  ; 
mais,  ainsi  que  le  remarque  Verdet,  la  raison  de  cet  écart 
tient  à  l'inexactitude  des  valeurs  du  coefficient  de  dilatation  et 
de  la  chaleur  spécifique  de  l'air  qui  avaient  alors  cours  dans 
la  science. 

Les  premières  déterminations  rigoureuses  de  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur  sont  dues  au  physicien  anglais  Joule, 
qui,  dans  l'ordre  des  dates,  n'arrive  qu'au  troisième  rang  (après 
Mayer  et  l'ingénieur  danois  Colding),  mais  est  a  peut-être  celui 
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qui  a  le  plus  fait  pour  la  démonstration  du  nouveau  principe  et 
pour  son  adoption  définitive*  ».  Entrons  dans  quelques  détails 
sur  les  expériences  de  Joule. 

Il  plaçait  dans  un  vase  rempli  de  mercure  deux  plaques  de 
fonte,  l'une  fixe,  l'autre  pressée  contre  la  première  à  l'aide  d'un 
levier  chargé  de  poids  ;  puis  il  imprimait  à  cette  seconde  plaque 
un  mouvement  de  rotation  par  la  descente  d'un  poids.  Le  travail 
nécessaire  pour  vaincre  le  frottement  des  plaques  s'évaluait 
en  multipliant  le  poids  par  la  hauteur  de  la  chute,  et  la 
chaleur  produite  par  l'élévation  de  température  du  mercure. 
Joule  déduisit  de  ces  expériences  une  valeur  de  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur  égale,  en  moyenne,  à  425  kilogram- 
mètres. 

Dans  une  autre  expérience,  il  comprimait  de  l'air,  à  l'aide 
d'une  pompe  foulante,  dans  un  vase  métallique  plongé  dans 
l'eau  d'un  calorimètre.  Après  un  nombre  déterminé  de  coups 
de  piston,  la  pression  de  l'air  ayant  atteint  un  certain  nombre 
d'atmosphères,  il  observait  l'élévalion  de  température  de  l'eau 
et  en  déduisait  la  quantité  de  chaleur  cédée  à  ce  liquide.  L'é- 
chauffement  n'étant  pas  dû  tout  entier  à  la  compression  de 
l'air,  mais  aussi  au  frottement  du  piston,  il  recommençait 
Topération  en  laissant  communiquer  le  récipient  avec  l'atmo- 
sphère, c'est-à-dire  sans  comprimer  l'air.  La  chaleur  produite 
par  cette  opération  nouvelle  était  celle  due  au  frottement  dans 
la  première  opération.  Joule  trouva,  en  employant  cette  mé- 
thode, 438  kilogrammètres  pour  l'équivalent  mécanique  de  la 
chaleur. 

Joule  utilisa  encore,  dans  le  même  but,  le  frottement  entre 
les  solides  et  les  liquides.  Faisant  tourner  une  roue  à  palettes 
dans  l'eau  ou  dans  le  mercure  (fig.  195),  il  observait  l'élévation 
de  température  du  liquide,  et  pouvait  pareillement  en  déduire 
le  nombre  de  calories  créées  par  le  frottement.  D'autre  part,  il 
mesurait  aisément  le  travail  dépensé  pour  obtenir  le  mbuve- 

i .  Vcrdcl,  Expoié  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur. 
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ment  (le  rotation.  Ce  mouvement  étant  obtenu  par  la  chute  de 
deux  poids  enroulés,  à  l'aide  d'un  double  cordon,  d'un  côlé 
à  l'axe  des  palelles,  de  l'autre  à  deux  poulies,  le  travail  dé-». 
pense  était  ^al  au  produit  des  deux  poids  par  la  hauteur  de 


Fig.  195.  —  Eipcri( 


de  rûqniialent  mécanique  àe  U  rhilriix'- 


chule  de  chacun  d'eux.  Joule  trouva  par  cette  méthode  les 
nombres  suivants  : 


Par  ic  IVoUenieiit  du  lailon  diins  l'eau, 
—  <Ili  a-r  d;m; 


Ï25.92 
434,68 


Soit  environ,  en  moyenne,  424  kilogram mètres. 

Favrc  a  déterminé  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  ew- 
étudiant  la  chaleur  déveIop[iée  dans  le  frottement  de  l'acier  sur^ 
lui-même.  L'appareil  à  frottement  était  contenu  dans  le  calori- 
mètre à  mercure  de  Favre  et  Silbermann,  el  nous  avons  vu 
comment  on  peut  alors  mesurer  la  chaleur  produite.  Quant  au 
travail  consommé  par  le  frottement,  il  était  mesuré  par  la  chute 
du  poids  moteur  de  l'appareil.  La  valeur  moyenne  de  l'équi- 
valeiil  mécanique  ainsi  déterminé  était  de  413  kilogrammèlres, 
nombre  un  |ieu  inférieur  à  celui  de  Joule. 

On  doit  à  M.  Hirn  {de  Colmar)  plusieurs  séries  de  recherches 
analogues,  portant,  la  première  série  sur  le  frottement  de  l'eau, 
la  seconde  sur  l'écoulement  de  l'eau  sous  de  fortes  pressions, 
la  troisième  sur  l'écrasement  du  plomb  sous  le  choc  du  bélier. 
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Ja  quatrième  série  enfin  sur  Tabaissemenl  de  température  dû 
à  l'expansion  de  l'air  \  Les  valeurs  de  l'équivalent  mécanique 
de  la  chaleur  déduites  de  ces  recherches  varient  entre  433  et 
-424,5  kilogrammètres  ;  elles   se  rapprochent  beaucoup  des 
résultats  obtenus  par  Joule.  On  doit  aussi  au  même  savant  dos 
expériences  d'un  grand  intérêt  sur  la  machine  à  vapeur,  qui 
jDFOUvent  que  la  chaleur  perdue  par  la  vapeur  en  passant  de  la 
c^haudière  par  le  cylindre  dans  le  condenseur  est  proportion- 
nelle au  travail  extérieur  effectué  par  la  machine.  Connaissant 
la  quantité  d'eau  vaporisée  dans  la  chaudière  et  envoyée  dans 
le  cylindre,  sa  tension  et  sa  température,  M.  Hirn  put  calculer 
la  quantité  de  chaleur  qu'elle  contenait,  en  se  servant  des  tables 
de  Regnault,  Mesurant  d'autre  part  la  quantité  et  la  température 
de  la  vapeur  condensée  à  sa  sortie  du  cylindre,  celles  de  l'eau 
injectée  dans  le  condenseur,  il  obtint  de  même  la  mesure  de 
la  chaleur  que  possédait  encore  à  ce  moment  la  vapeur.  D'un 
autre  côté,  M.  Hirn  a  mesuré,  non  pas  seulement  le  travail 
utile  de  la  machine,  mais  celui  qui  était  absorbé  par  les  résis- 
tances passives,  en  un  mot  le  travail  total  produit  par  la  vapeur 
sur  le  piston  du  cylindre.  «  Bien  interprétées,  dit  M.  Verdel, 
les  expériences  de  M.  Hirn  montrent  que  la  vapeur  apporte  au 
condenseur  moins  de  chaleur  qu'elle  n'en  prend  à  la  chau- 
dière, et  que  la  chaleur  consommée  à  l'intérieur  de  la  machine 
t  proportionnelle  au  travail  effectif  de  la  vapeur.  Le  rapport 
ces  deux  quantités  est  une  nouvelle  détermination  de  l'équi- 
lenl  mécanique  de  la  chaleur  qui  se  rapproche  des  déter- 
Lnalions  antérieures  de  M.  Joule  et  de  M.  Favre.  En  effet,  si 
résultats  individuels  qu'on  peut  déduire  des  diverses  expé- 
nces  de  M.  Hirn  oscillent  entre  des  limites  assez  étendues, 
r  valeur  moyenne  est  le  nombre  413,  précisément  égal  au 
mbre  trouvé  par  M.  Favre  dans  ses  expériences  sur  le  frot- 
^*:iaenl  de  l'acier,  et  bien  peu  éloignés  de  ceux  que  M.  Joule 
it  connaître.  » 

«  Voir,  pour  le  détail  de  ces  expériences  et  des  suivantes,  VExpoiilion  analytique  et 
imentale  delà  théorie  mécanique  de  la  chaleur ^  par  M.  Hirn,  5*  édition.  Paris,  1875. 
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Nous  nous  bornerons  à  cette  mention  sommaire  de  quelques- 
unes  des  expériences  qui  ont  ser\'i  directement  à  la  détermi- 
nation de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur.  La  valeur 
moyenne  la  plus  généralement  adoptée  aujourd'hui  est  424  ou 
425  kilogrammètres.  En  prenant  ce  dernier  nombre^  cela 
signifie  qu'en  consommant  la  chaleur  nécessaire  pour  élever 
de  1  degré  centigrade  la  température  de  1  kilogramme  d'eau,  ou 

calorie,  on  produit  une  quantité  de  travail  suffisante  pour 
élever  1  kilogramme  à  la  hauteur  de  425  mètres,  ou  425  kilo- 
grammes à  la  hauteur  de  1  mètre.  De  même,  le  travail  de 
425  kilogrammètres  converti  en  chaleur  produirait  1  calorie. 

V équivalent  calorifique  de  V unité  de  travail  est  donc,  réci- 

i 

prorjuement,  égal  à  j^  de  calorie. 

Ijct  tableau  suivant,  où  se  trouvent  résumées  les  plus  impor- 
tantes recherches  sur  celle  question  si  importante,  donnera 
en  même  temps  une  idée  des  méthodes  variées  qui  ont  servi  à 
la  solution  du  problème. 

F'ht^rioinôncs 

qui  ont  tcrvi  à  li  d<*lerniiiuition  5ofiis  Talear 

de  l'équivalent  m/'caniquc  <ies  pbviiciens  de  Tëquifileot 

de  II  clialeur.  expérimeDUteara.  iiiécaoM|iie. 

-,       . ,  .      .    .    1      1    i.  •  i  Maver,  lie^mault )  .^^ 

rronnetes  eenemes  de  I  air.  .  .  .  i  r.,  '    •       w  n    *  m-     n    i    l  *26 
'  ^  '  Clausius,  Moll  et  A  an  Beck.  } 

Frottement  de  IVaii  par  une  roue 

à  palettes Joule 424 

Frottement  du   mercure  par  une 

roue  à  palettes Joule 425 

Frottement  du   mercure  par   une 

plaque  de  fer Joule 4S6 

Frottement  de  Tacicr  par  l'acier.  .     Favre 415 

Expériences  sur  la  niacliine  ù  va- 
peur  Him 415 

Chaleur  des  courants  induits  .   .  .     Joule 452 

Clialeur  dé<^a^ée  par  une  machine 

électroniafinétique Favre 443 

Chaleur  totale  dégag(H3  dans  le  cir- 
cuit d'une  pile  de  Daniell.  .  .  .     Weber,  Joule 420 

Chaleur  dégagée  dans  un  fil  métal- 
lique traversé  par  un  courant.  .     Quintus  Icilius 400 

Nouvelles  expériences  sur  la  machine 
à  vapeur Ilirn 420  à    432 
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La  connaissance  de  rélément  donl  nous  venons  de  donner 
la  valeur  avec  toute  Tapproximation  que  permettent  aujour- 
d'hui les  méthodes  physiques  et  les  procédés  de  mesure,  a  une 
importance  sur  laquelle  il  est  inutile  d'insister.  Au  point  de 
vue  théorique,  il  en  est  résulté  un  renouvellement  complet 
Je  la  science  de  la  chaleur.  II  ne  nous  appartient  pas  d'essayer 
ici  d'en  donner  une  idée,  et  nous  ne  pouvons  que  renvoyer 
âux  ouvrages  spéci.iux  sur  la  matière.  Mais  nous  allons  mon- 
trer par  un  ou  deux  exemples  sous  quel  jour  nouveau  s'éclairent 
les  phénomènes  qui  ont  été  décrits  dans  les  chapitres  précé- 
dents. Voici  comment  M.  Bertin,  dans  son  Rapport  sur  les 
fïrogrès  de  la  thermodynamique,  interprète  les  changements 
d^état  de  l'eau,  sa  fusion  et  sa  vaporisation  :  «  Les  change- 
ments d'état,  dit-il,  nous  offrent  un  exemple  curieux  de  la 
transformation  de  la  chaleur  en  travail  moléculaire.  Quand  on 
donne  de  la  chaleur  à  de  la  glace  à  (y,  on  ne  l'échauffé  pas, 
on   la  fond.  Ici  la  force  vive  communiquée  est  entièrement 
transformée  en  travail  moléculaire.  Les  molécules  qui  étaient 
orientées  dans  la  glace  se  séparent  pour  se  grouper  de  toutes 
les  manières  possibles.  En  général,  dans  ce  nouvel  arrange- 
ment, qui  constitue   l'état  liquide,   les  molécules  sont  plus 
écartées  que  dans  l'état  solide,  et  le  corps  en  fondant  se  dilate; 
mais  il  y  a  des  exceptions,  et  notamment  pour  la  glace,  qui  en 
fondant  diminue  de  volume.  Ces  exceptions  sont  assurément 
fort  curieuses,  mais  elles  n'ont  rien  qui  doive  nous  étonner. 
Nous  ne  pouvons  pas  dire  à  priori  quel  sera  le  signe  du  travail 
de  désagrégation  qu'on  appelle  la  fusion;  nous  ne  pouvons  pas 
dire  si  les  molécules  s'écartent  ou  se  rapprochent;  il  est  seu- 
lement certain  qu'elles  se  déplacent,  et  ce  déplacement,  quel 
qu'en  soit  le  sens,  constitue  un  travail  moléculaire  qui  absorbe 
une  quantité  de  force  vive  ou  de  chaleur  :  c'est  là  ce  qu'on 
appelle  la  cfuUeur  latérite.  L'expérience  apprend  que,  pour  la 
glace,  celte  chaleur  latente  est  de  79,25  calories.  Nous  en  con- 
cluons que  la  désagrégation  des  molécules  de  la  glace  et  le 
nouveau  groupement  qui  les  constitue  à  l'étal  liquide  sont  une 
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opération  mécanique  qui,  lorsqu'elle  s'opère  sur  i  kilogramme 
de  glace,  exige  un  travail  de  425  X  79,25  =  33681  kilogram- 
mètres. 

«  Quand  de  l'eau  s'échauffe  de  0^  à  100\  elle  ne  se  dilate 
que  de  la  vingt-troisième  partie  de  son  volume;  elle  repousse 
alors  la  pression  atmosphérique  en  accomplissant  un  Irayail 
exlerne  qui  est  peu  considérable,  car  il  ne  s'élève  pas  à  0,5  ki- 
logrammètre  par  litre  d'eau.  Mais,  une  fois  que  l'eau  est  arrivée 
à  100\  une  nouvelle  addition  de  chaleur  ne  l'échauffe  plus, 
elle  la  transforme  en  vapeur  en  lui  faisant  prendre  un  volume 
1700  fois  plus  grand  que  le  sien.  Ici  le  travail  extérieur  est 
considérable,  car  il  est  toujours  égal  au  produit  de  la  pression 
atmosphérique  par  l'augmentation  de  volume,  et  ce  produit, 
calculé  pour  1  litre  d'eau,  est  de  17  000  kilogrammètres.  Ce 
travail  extérieur  absorbe  déjà  pour  sa  part  40  calories.  Mais  il 
y  a,  en  outre,  un  travail  moléculaire  qui  doit  être  très  grand, 
car  tout  ce  travail,  tant  interne  qu'externe,  absorbe  537  calo- 
ries par  kilogramme  d'eau  :  c'est  là  ce  qu'on  appelle  h  chaleur 
latente  de  la  vapeur  d'eau.  C'est,  en  réalité,  la  force  vive  de 
537  calories  qui  s'est  transformée  en  travail  de  deux  espèces: 
40  calories  ont  été  employées  à  repousser  la  pression  atmo- 
sphérique en  produisant  un  travail  de  17  000  kilogrammètres; 
et  en  môme  temps  497  calories  ont  été  employées  à  écarter  les 
molécules  de  la  vapeur  d'eau  en  produisant  un  travail  de 
211  225  kilogrammètres. 

c<  Voilà  le  plus  bel  exemple,  ajoute  M.  Bertin,  de  la  transfor- 
mation de  la  force  vive  de  la  chaleur  en  travail.  De  l'eau  à  100* 
est  de  l'eau  dans  un  certain  état  vibratoire,  dont  la  force  vive 
est  indiquée  par  la  température.  Elle  est  en  contact  avec  uo 
foyer  plus  chaud,  ou  dont  la  force  vive  est  plus  grande,  et 
cependant  la  force  vive  du  mouvement  vibratoire  primitif  n'est 
pas  augmentée,  puisque  la  température  est  demeurée  stalion- 
naire.  Qu'est  donc  devenu  le  mouvement  que  le  foyer  a  commu- 
niqué à  l'eau,  la  force  vive  qu'il  y  a  introduite?  Elle  s'est 
transformée  en  travail  et  l'eau  s'est  vaporisée.  Dans  l'acte  de 
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la  vaporisation,  le  travail  extérieur  n'est  pas  négligeable,  mais 
il  est  cependant  plus  petit  que  le  travail  moléculaire.  Dans  la 
fusion,  le  travail  externe  est  trop  pelit  pour  qu'il  soit  néces- 
saire d'en  tenir  compte,  le  travail  interne  est  seul  à  considérer. 
Dans  la  dilatation  des  gaz,  tout  porte  à  croire  que  c'est,  au 
contraire,  le  travail  interne  qui  est  négligeable.  Que  conclure 
de  là?  C'est  que  le  travail  interne  est  très  variable,  et  qu'en 
général  il  échappe  à  toute  détermination  directe.  » 

ce  II  y  a  là  une  difficulté  considérable,  qui  se  présente  chaque 
fois  qu'on  veut  déterminer  l'équivalent  mécanique  de  la  cha- 
leur ;  car,  dans  toutes  les  expériences  qui  tendent  à  ce  but,  on 
ne  peut  jamais  mesurer  que  la  chaleur- et  le  travail  extérieur  : 
le  travail  moléculaire  est  toujours  inconnu.  Il  est  un  moyen  de 
tourner  cette  difficulté,  et  ce  moyen  nous  le  devons  à  Sadi 
Garnot.  Il  consiste  à  faire  passer  le  corps  par  une  série  de 
changements  qui  le  ramènent  à  son  état  primitif  :  c'est  ce  qu'on 
appelle  un  cycle  fermé.  11  est  bien  évident  que,  dans  ce  cas, 
le  travail  interne  définitif  est  nul  et  se  trouve,  par  cela  même, 
éliminé.  C'est  dans  ce  cas  seulement  qu'il  est  permis  de  com- 
parer la  chaleur  produite  au  travail  extérieur  détruit.  Dans 
toute  expérience  établie  pour  déterminer  les  éléments  de  cette 
comparaison,  il  est  donc  indispensable  qu'aucun  changement 
permanent  ne  survienne  dans  l'état  du  corps,  ou,  en  d'autres 
termes,  que  ce  corps,  à  la  fin  des  opérations  auxquelles  il  aura 
été  soumis,  se  retrouve  exactement  dans  son  état  primitif.  » 


g  5.    PUISSANCE    MÉCANIQUE    DE    LA   CHALEUR    SOLAIRE  \ 

Le  principe  de  l'équivalence  de  la  chaleur  et  du  travail 
mécanique,  et  la  détermination  très  approchée  de  la  valeur 
numérique  de  l'équivalent,  ont  permis  d'aborder  certains  pro- 
blèmes de  physique  céleste  et  terrestre  sur  lesquels   on  ne 

i.  Ce  paragraphe  et  le  suivant  sont,  pour  la  plus  grande  partie,  empruntés  à  la  monogra- 
phie que  nous  avons  publiée  sous  ce  titre  :  Le  Soleil. 

nr.  65 
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possédait  auparavant  que  les  données  les  plus  vagues  et  les 
plus  hypothétiques. 

Nous   avons  vu  comment  on  pouvait  évaluer  en  calories 
rénergie  des  radiations  solaires;  nous  avons  donné  les  calculs 
qui   permettent  de  dire  quel  poids  d'eau  cette   prodigieuse 
source  de  chaleur  mettrait  en  ébuUition,  quelle  couche  de  glace 
elle  fondrait  à  la  surface  du  Soleil,  dans  le  seul  intervalle  d'un 
jour;  quelle  couche  de  glace  serait  fondue  à  la  surface  du  globe 
terrestre  par  la  fraction  de  la  chaleur  solaire  qui  tombe  en  un 
an  sur  cette  surface.  Maintenant  nous  pouvons  dire  aussi  quelle 
est  la  puissance  mécanique  de  cet  immense  foyer,  évaluer  la 
somme  des  forces  qu'engendrerait,  à  la  surface  de  la  Terre, 
toute  la  chaleur  qu'il  y  verse  incessamment,  si  cette  chaleur 
était  en  effet  convertie  en  travail. 

En  adoptant  les  résultats  des  mesures  les  plus  récentes, 
qui  fixent  en  moyenne  à  0,002  calorie  la  quantité  de  chaleur 
versée  en  1  minute  sur  chaque  centimètre  carré  de  la  surface 
limite  de  l'atmosphère  terrestre,  on  trouve  qu'en  une  année 
chaque  mètre  carré  de  la  surface  de  la  Terre  reçoit  2547300 
calories  :  c'est  plus  de  25  milliards  de  calories  par  hectare, 
c'est-à-dire  10  826025000000  de  kilogrammètres.  Ainsi  la 
radiation  calorifique  du  Soleil,  en  s'exerçant  sur  la  superGcie 
d'un  de  nos  hectares,  y  développe  sous  mille  formes  diverses 
une  puissance  qui  équivaut  au  travail  continu  de  4584  che- 
vaux-vapeur. Sur  la  Terre  entière,  c'est  un  travail  de 
233  784  000  000  000  chevaux-vapeur. 

583  milliards  de  machines,  chacune  d'une  force  effective  de 
400  chevaux,  travaillant  sans  relâche  le  jour  et  la  nuit,  voilà 
donc  ce  que  vaut  pour  notre  planète  seule  la  radiation  solaire! 
A  la  vérité,  toute  cette  puissance  est  loin  de  se  transformer  en 
travail.  Une  partie  est  employée  à  échauffer  l'écorce  terrestre 
jusqu'à  une  certaine  profondeur;  mais,  comme  le  sol  et  l'atmo- 
sphère rayonnent  dans  l'espace  et  que  le  globe  terrestre  ne 
paraît  perdre  ni  gagner  au  point  de  vue  de  la  température 
moyenne,  au  moins  pendant  de  longues  périodes  d'années, 
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toute  cette  fraction  de  la  radiation  du  Soleil  peut  être  consi- 
dérée comme  maintenant  l'équilibre  de  température  sur  la 
planète. 

Une  autre  partie  se  transforme  en  mouvements  moléculaires, 
en  actions  et  réactions  chimiques,  qui  sont  la  source  où  la  vie 
des  végétaux  et  des  animaux  puise  incessamment  de  quoi  se 
perpétuer  et  s'entretenir.  La  chaleur  qui  semble  ainsi  propre 
à  ces  êtres  n'est  autre  chose  qu'une  émanation  de  celle  du 
foyer  commun,  a  C'est  ainsi,  dit  Tyndall  à  ce  propos,  que  nous 
sommes,  non  plus  dans  un  sens  poétique,  mais  dans  un  sens 
purement  mécanique,  des  enfants  du  Soleil.  » 

Enfin,  la  radiation  calorifique  du  Soleil  concourt  à  la  pro- 
duction de  la  plupart  des  phénomènes  de  mouvement,  sensibles 
à  la  vue,  dont  le  sol,  l'air  et  les  eaux  sont  le  théâtre  continuel. 
C*est  ce  qu'il  est  aisé  d'établir. 

A  quelle  cause,  en  effet,  sont  dus  les  courants  aériens,  les 
mouvements  réguliers  ou  irréguliers  dont  les  masses  gazeuses 
de  l'atmosphère  sont  animées?  A  la  chaleur  solaire,  qui  direc- 
tement échauffe  peu  les  couches  atmosphériques,  mais  qui, 
dardant  à  plomb  sur  le  sol  des  régions  tropicales,  élève  plus 
fortement  qu'aux  autres  latitudes  sa  température.  Les  couches 
d'air  les  plus  basses,  en  contact  avec  le  sol,  s'échauffent,  se 
dilatent,  et  l'air  raréfié  dont  elles  se  composent  monte  pour  se 
déverser  au  nord  et  au  sud  vers  les  latitudes  plus  septen- 
trionales, tandis  qu'elles  sont  remplacées  par  les  masses  d'air 
plus  froides  que  fournissent  les  régions  tempérées  et  polaires. 
Ainsi  naissent  les  vents  réguliers  connus  sous  le  nom  d'alizés, 
dont  la  direction  d'ailleurs  est  modifiée  par  le  mouvement  de 
rotation  de  la  Terre. 

Deux  fleuves  aériens  coulent  ainsi  incessamment  dans  chaque 
hémisphère,  de  l'équateur  vers  chaque  pôle  :  l'un  supérieur, 
se  dirigeant  vers  le  nord-est  dans  l'hémisphère  boréal,  vers  le 
sud-est  dans  l'hémisphère  austral  ;  l'autre  inférieur,  ayant  une 
direction  précisément  contraire,  par  conséquent  soufflant  du 
Bord-est  ou  du  sud-est.  «  Ainsi  naissent  les  grands  vents  de 
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notre  atmosphère,  matériellement  modifiés  toutefois  par  la 
distribution  irrégulière  des  terres  et  des  eaux.  Des  vents  de 
moindre  importance  naissent  aussi  de  raclion  locale  de  la  cha- 
leur, du  froid  et  de  l'évaporation.  Il  esl  des  vents  produits  par 
réchauffement  de  l'air  dans  les  vallées  des  Alpes,  qui  quelque- 
fois s'élancent  avec  une  violence  soudaine  et  destructive  à  tra- 
vers les  gorges  des  montagnes.  Il  est  des  bouffées  agréables 
d'air  descendant,  produites  par  la  présence  des  glaciers  sur  les 
hauteurs.  11  esl  des  brises  de  terre  et  des  brises  de  mer  dues 
aux  variations  de  température  du  sol  du  rivage,  pendant  le 
jour  et  la  nuit.  Le  soleil  du  matin,  échauffant  la  terre,  déter- 
mine un  déplacement  vertical  d'air,  que  l'air  plus  froid  de  la 
mer  vient  compenser  en  soufflant  vers  la  terre.  Le  soir,  la  terre 
est  plus  refroidie  par  le  rayonnement  que  les  eaux  de  la  mer, 
et  les  conditions  sont  interverties  :  c'est  l'air  plus  froid  et  plus 
lourd  des  côtes  qui  souffle  alors  vers  la  mer.  »  (Tyndall.) 

Les  vents,  comme  on  voit,  ont  tous  pour  origine  première 
la  chaleur  du  Soleil,  qui  s'exerce  inégalement  dans  les  diverses 
régions  de  la  surface  du  sol  terrestre,  suivant  la  position  de 
l'astre,  position  qui  d'ailleurs  varie  sans  cesse  avec  l'heure 
du  jour  et  l'époque  de  l'année.  La  rotation  et  la  translation  de 
la  Terre  concourent  donc  avec  la  radiation  calorifique  solaire 
pour  déterminer  les  courants  atmosphériques.  Ainsi  se  dépense 
sous  forme  de  mouvement  sensible  une  partie  de  la  puissance 
mécanique  que  recèlent  les  ondulations  éthérées  émanant  du 
Soleil. 

Ce  n'est  pas  tout.  Les  alternatives  d'échauffemenl  et  de  re- 
froidissement du  sol  et  des  masses  atmosphériques  produisent 
tantôt  une  évaporation  de  l'eau  des  mers,  des  rivières  et  des 
lacs,  tantôt  une  condensation  de  la  vapeur  d'eau  que  contient 
l'atmosphère.  Les  vésicules  qui  forment  les  nuages,  refroidies, 
se  réunissent  en  gouttes  que  leur  poids  précipite  à  la  surface  du 
sol,  et  l'on  a  la  pluie.  Se  refroidissent-elles  plus  encore,  elles 
se  congèlent  et  tombent  sous  forme  de  neige,  s'accumulanl  prin- 
cipalement sur  les  sommets  des  montagnes.  Dans  les  hautes 
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BS,  les  neiges  forment  les  glaciers.  La  chaleur  du  Soleil 

3iie  de  nouveau  l'eau  congelée  dans  les  champs  de  neige 

•   l^s  glaciers;  les  ruisseaux  et  les  sources  descendent  sous 

^^Cluence  de  la  pesanteur,  se  réunissent  avec  les  eaux  des 

r^ies,  forment  les  rivières  et  les  fleuves,  et  retournent  ainsi 

*^^s  l'Océan,  d'oii  la  chaleur  du  Soleil  les  avait  fait  sortir. 

Ainsi  la  circulation  des  eaux  comme  celle  des  masses 
^^viennes,  ces  mouvements  incessants  si  indispensables  à  l'en- 
^ïetien  de  la  vie  à  la  surface  du  globe,  puisent  la  force  qui  leur 
donne  naissance  en  partie  dans  la  puissance  mécanique  de  la 
chaleur  solaire,  en  partie  dans  la  gravité  de  la  masse  terrestre. 
D'autres  courants  liquides,  ceux  qui  sillonnent  les  mers, 
depuis  l'équateur  jusqu'aux  pôles,  sont  produits  de  la  même 
façon  :  les  températures  inégales  donnent  lieu  à  d'inégales 
dilatations  et  à  des  mouvements  ascendants  et  descendants  des 
couches  liquides;  l'évaporation  produit  un  effet  inverse  en 
augmentant  le  degré  de  salure  dans  les  points  où  la  chaleur 
la  rend  plus  forte,  c'est-à-dire  dans  les  régions  de  la  zone  équa- 
toriale  :  de  là  des  diflcrences  dans  la  densité  et  des  mouve- 
ments ou  courants  qui  en  sont  la  conséquence. 

La  quantité  de  mouvement  engendrée  ainsi  d'une  manière 
continue  par  la  chaleur  solaire  à  la  surface  du  globe  terrestre 
est  immense.  Elle  ne  se  borne  point  à  la  circulation  aérienne, 
fluviale  et  océanique,  ou,  du  moins,  cette  circulation  môme 
donne  lieu  à  des  modifications  incessantes  dans  la  croûte  solide 
du  globe.  Une  dégradation  lente  et  continue  des  roches,  des 
transports  de  matière,  sables,  graviers,  terres,  change  d'année 
en  année,  de  siècle  en  siècle,  la  forme  des  rivages,  le  relief  des 
collines  et  des  montagnes.  Et  c'est  encore  la  puissance  méca- 
nique de  la  chaleur  solaire  qui  est  la  cause  première  de  ces 
transformations. 

La  force  vive  de  la  radiation  solaire,  outre  les  transforma- 
lions  que  nous  venons  d'indiquer,  en  subit  d'autres  encore, 
qui,  comme  on  va  le  voir,  pour  être  moins  directement  utili- 
sables sous  forme  de  travail,  n'en  contribuent  pas  moins  à 
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enrichir  notre  planète  d'une  source  continue  de  mouyemenls 
de  toute  nature.  N'avons-nous  pas  vu,  en  effet,  que  c'est  la 
lumière  solaire  qui,  par  son  action  sur  les  parties  vertes  desi 
plantes,  décompose  le  gaz  acide  carbonique  de  l'air,  tixe  l( 
carbone  dans  la  substance  végétale  et  élimine  l'oxygène?  Oi 
peut  donc  dire  que  le  règne  végétal  a  pour  condition  premièr^^ 
de  son  existence  la  force  vive   des  radiations  solaires  qu'i 
absorbe,  soit  sous  forme  de  chaleur,  soit  sous  forme  de  lumièi 
ou  d'activité  chimique.  D'ailleurs,  sans  les  végétaux,  la  vii 
animale  ne  pourrait  subsister  à  la  surface  de  la  Terre,  ni  pai 
conséquent  celle  de  l'homme.  Ainsi,  les  radiations   solaires 
sont  bien  la  cause  principale  de  toute  la  puissance  accumulé^^3 
dans  les  muscles  des  animaux  et  des  populations  humaines 
là  est  la  source  incessamment  et  périodiquement  renouvelée  di 
mouvement,  de  la  puissance,  de  la  vie.  D'ailleurs  non  seuh 
ment  les  générations  actuelles  profitent  de  la  prodigieuse  quan- 
tité de  force  que  le  Soleil  verse  annuellement  sur  la  Terre,  soui 
forme  d'ondulations  calorifiques,  chimiques  et  lumineuses;^ 
mais  elles  consomment  encore  la  réserve  qu'ont  accumulée  Ici 
siècles.  Que  sont,  en  effet,  les  couches  de  houille  ensevelies 
sous  terre  par  les  évolutions  géologiques,  sinon  le  produit  d( 
la  force  vive  des  radiations  solaires  qui  s'est  condensée,  il  y 
quohjues  millions  d'années,  en  forets  gigantesques?  Le  carboD( 
provenant  des  arbres  qui  constituaient  ces  forêts,  transformi 
par  une  sorte  de  distillation  lente,  s'aggloméra  d'abord  en  tissi 
tourbeux,  puis  en  roches  de  compacité  croissante,  jusqu'à 
(jue  les  couches  de  détritus  végétaux  fussent  totalement  trans^ — 
formées  en  lits  de  houilles  fossiles.  Aujourd'hui ,   dans  le^ 
usines,  les  locomotives  et  les  machines  des  steamers,  ces  pré — 
cieux  fossiles  rendent  à  l'homme,  en  lumière*,  en  chaleur  eC^ 
finalement  en  force  mécanique,  tout  ce  qu'ils  avaient  accaparé  « 

1 .  «  Kii  parlunt  do  la  houille,  dit  M.  Jacqmin  dans  son  ouvrage  sur  les  Machines  à  tapenw^m 
on  a  dit  qnn  nous  nous  chaufliions  au  Soleil  des  anciens  jours;  nous  pouvons  dire  qu'affi-*^ 
tutiU',  ini^njo  houille  nous  retrouvons  une  lumière  (celle  que  donnent  les  machines  magnét^^** 
/'hM!lriqn(*H)  qui  ne  peut  être  comparée  qu'à  celle  du  Soleil  lui-même,  >  et  c'était  le 
ti'uytuU'.r  :  une  puissance  motrice  en  rapport  avec  l'intensité  de  ki  source  première. 
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il  y-    a  des  milliers  de  siècles,  de  la  puissance  contenue  dans  la 
ra(3  iation  solaire. 
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ne  seconde  question  que  la  nouvelle  théorie  de  la  chaleur 
peiramct  d'envisager  sous  un  jour  tout  nouveau,  est  celle  qui  se 
rapi^orle,  sinon  à  Toriginc  de  la  puissance  vive  de  la  radiation 
solsi-ii^e,  du  moins  à  sa  conservation  ou  à  son  entretien  dans  la 
séries  des  temps  écoulés,  comme  dans  celle  des  siècles  à  venir. 
Connixie  toute  dépense  de  chaleur  et  de  lumière  est  une  perte 
réello,  une  diminution  pour  le  foyer  d'où  partent  les  rayons, 
il  est  de  toute  évidence  que,  si  rien  ne  vient  entretenir  l'acti- 
vité   de  la  combustion  ou  de  l'incandescence  dont  la  masse  so- 
lair^c^    est  le  foyer,  la  dépense  énorme  qui  est  la  conséquence  de 
son.    rayonnement  dans  l'espace  n'étant  pas  compensée,  l'énergie 
de  ses  radiations  diminuant  progressivement,  un  moment  doit 
arrî^-or  oii  le  foyer  sera  complètement  éteint. 

Et     d'abord,   d'après  les  données  que  l'on  possède  sur  le 

rayonnement  solaire,  peut-on  dire  de  combien  sa  température 

s'at>aîsse,  en  une  année,  en  un  siècle,  en  une  période  quel- 

^ï^^jue?  Pouillet  s'est  posé  ce  problème;  mais  il  a  montré  en 

ïïïê*^i^e  temps  que  la  solution  est  pour  nous  indéterminée.  Il 

faucii*^il^  pour  le  résoudre,  connaître  deux  éléments  de  la  con- 

stit^il^jQjj  physique  du  Soleil,  la  conductibilité  de  la  substance 

dorât.     gQjj  globe  se  compose,  ainsi  que  sa  chaleur  spécifique; 

^^  ^"^oiis  ignorons  la  valeur  exacte  de  chacun  de  ces  éléments; 

noix  s    ne  pouvons  que  la  supposer.  Dans  l'hypothèse  d'une  con- 

ductil3Îiité  parfaite,  et  en  admettant  que  la  chaleur  spécifique 

^  Soleil  soit  133  fois  celle  de  l'eau,  Pouillet  est  arrivé  à  cette 

^^û séquence  que  la  température  du  Soleil  s'abaisserait  de  ^  de 

^S^^^    par  année,  ou  de  i  degré  par  siècle.  En  10000  ans,  le 

'"^^ i ^issement  total  serait  donc  de  100  degrés*. 

^  *^s  n*avons  pas  besoin  de  dire  que  ces  nombres  sont  sans  doute  fort  éloignés  de  la 
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Maintenant,  le  Soleil  s*est-il  réellement  refroidi  depuis  les 
temps  historiques?  Rien,  à  notre  connaissance,  ne  témoigne 
d'un  pareil  phénomène  dans  les  quelques  milliers  d'années 
dont  l'homme  a  conservé  le  souvenir.  Peut-être,  un  jour,  l'his- 
toire du  passé  de  noire  planète  pourra  jeter  quelque  lumière 
sur  la  question  ainsi  posée  ;  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  ^iie 
qu'un  changement  démontré  des  climats,  ou  de  la  température 
moyenne  de  la  Terre,  peut  être  attribué  aussi  bien  à  des  modi- 
fications terrestres  qu'à  une  variation  dans  l'intensité  du  rayon- 
nement solaire  :  le  problème  sera  donc  toujours  très  complexe. 

Ce  qu'il  est  permis  d'affirmer,  c'est  que  depuis  plusieurs 
milliers  d'années  aucune  diminution  appréciable  ne  s'est  fait 
sentir  dans  cette  intensité,  et  dès  lors  il  faut  supposer  néces- 
sairement, ou  que  le  refroidissement  est  beaucoup  plus  lent 
que  ne  l'exige  la  solution,  d'ailleurs  hypothétique,  de  Pouillet, 
ou  bien  que  la  chaleur  du  Soleil  est  entretenue  par  des  moyens 
dont  il  reste  à  chercher  la  nature.  Nous  venons  de  voir  qu'au 
cas  où  il  ne  réparerait  point  ses  pertes,  il  se  refroidirait  de 
lOO**  en  cent  siècles  ;  mais  cela  suppose  une  chaleur  spécifique 
énorme,  et  si  cette  chaleur  spécifique  ne  dépasse  point  celle 
de  l'eau,  ce  n'est  plus  de  100\  mais  de  14000°  qu'il  se  re- 
froidirait dans  cette  même  période  :  c'est-à-dire  que  sa  radia- 
tion se  trouverait  entièrement  éteinte. 

a  Aucune  des  combustions,  aucune  des  affinités  chimiques 
que  nous  connaissons,  dit  Tyndall,  ne  pourrait  entretenir  la 
radiation  solaire.  L'énergie  chimique  de  ces  substances  serait 
trop  faible,  et  elles  se  dissiperaient  trop  vite  dans  l'espace.  Si 
le  Soleil  était  un  bloc  de  houille,  et  qu'on  l'approvisionnât 
assez  d'oxygène  pour  le  rendre  capable  de  brûler  au  degré 


vérilé.  Si  lu  masse  du  Soleil  est  gazeuse,  sa  chaleur  spéciGque  sous  la  pression  ordinaire 
pourrait  être  rapprochée  de  celle  de  Thydrogène,  qui  est  environ  3,4,  nombre  bien  infénear 
à  155.  D'un  autre  côté,  la  haute  température  du  Soleil  doit  augmenter  cette  chaleur  spéci- 
fique. Enfin,  sa  conductibilité,  loin  d'être  parfaite,  est  probablement  très  faible,  ainsi  qtt*oii 
l'a  TU  pour  celle  des  gaz  en  général.  Avec  des  données  aussi  incertaines,  il  D*est  vraimeiit 
pas  permis  de  conclure,  et  Pouillet  n'a  voulu  que  donner  une  idée  de  la  façon  dont  le  pro- 
blème ])ouvait  être  abordé. 
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qu'exige  la  radialion  mesurée,  il  sérail  entièrement  consume 
au  bout  de  5000  ans.  » 

La  question  reste  donc  entière,  et  il  faut  se  demander  com- 
ment s'entretient  ce  foyer  prodigieusement  intense,  dont  la 
masse,  quelque  énorme  qu'elle  soit,  ne  suffit  pas  à  expliquer 
rincandescence  permanente  pendant  la  série  des  siècles,  tant 
qu'on  le  considère  simplement  comme  un  corps  dont  la  com- 
bustion ne  trouve  d'aliment  que  dans  sa  propre  substance. 

Diverses  hypothèses  ont  été  proposées  et  discutées.  Passons- 
les  rapidement  eu  revue  : 

On  a  dit  que,  le  Soleil  tournant  sur  son  axe  en  25  jours,  il 
doit  résulter  de  ce  mouvement  un  frottement  de  sa  surface 
contre  le  milieu  où  il  se  meut,  puis,  par  la  trans-^ormalion  de 
ce  frottement,  un  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière.  Mais 
quelle  est  la  matière  qui  presserait  ainsi  comme  un  frein  la 
périphérie  du  globe  solaire?  Est-ce  Télher?  Une  telle  suppo- 
sition est  évidemment  inadmissible.  Car  l'action  de  ce  milieu 
se  ferait  sentir  avec  une  énergie  bien  autrement  grande  sur  les 
planètes,  dont  le  mouvement  de  rotation  et  surtout  le  mouve- 
ment de  translation  sont  beaucoup  plus  rapides.  On  a  calculé 
d'ailleurs,  que  si  toute  la  force  de  rotation  du  Soleil  était  con- 
vertie en  chaleur,  elle  suffirait  à  compenser  la  radiation  pen- 
dant plus  d'un  siècle;  mais  aussi  elle  serait  complètement 
dépensée  en  moins  de  deux  siècles.  11  n'y  a  donc  pas  à  tenir 
compte  de  cette  hypothèse,  à  la  fois  complètement  insuffisante 
et  en  contradiction  avec  les  observations  qui  n'indiquent  de- 
puis deux  siècles  aucune  diminution  dans  la  vitesse  de  rota- 
tion de  l'astre. 

Une  seconde  opinion,  brillamment  soutenue  par  Mayer, 
Walerston*,  Thomson,  est  celle  qui  explique  l'entretien  de  la 
radiation  solaire  par  la  chute  des  météores  à  la  surface  du 
Soleil.  C'est  à  sir  W.  Thomson  qu'on  doit  le  développement  le 
plus  complet  de  celte  théorie.  En  voici  le  résumé. 

i.  Voir  Mayer,  Dynamik  des  HimmeU;  Watcrston,  Séances  de  r Association  britannique, 
1853;  W.  Thomson,  Transactions  de  la  Société  d'Edimbourg  pour  1854. 
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solaire,  et  qui  s'étend  à  une  distance  de  l'astre  au  moins 
égale  à  la  distance  moyenne  de  la  Terre. 

Toute  cette  matière,  ou  plutôt  ces  courants  de  matière  mé- 
téorique circulent  autour  du  foyer,  dont  elles  réfléchissent  la 
lumière  ;  mais  en  même  temps,  par  leurs  chocs,  par  la  résis- 
tance qu'elles  opposent  les  unes  aux  autres  à  leurs  propres 
mouvements,  peu  à  peu  la  vitesse  de  translation  s'accélère,  et 
Ton  conçoit  qu'il  en  résulte  un  écoulement  incessant  vers  le 
Soleil,  une  pluie  de  météores  à  la  surface  de  l'astre. 

Une  telle  chute  est  de  nature,  si  vraiment  elle  existe,  à 
fournir  un  aliment  continu  à  la  radiation  calorifique  et  lumi- 
neuse du  Soleil.  D'une  part,  c'est  pour  celui-ci  un  accroisse- 
ment de  substance,  des  éléments  de  combustion  ajoutés  à  ceux 
qu'il  possède  déjà.  D'autre  part,  et  c'est  là  que  serait,  d'après 
les  auteurs  cités  plus  haut,  la  vraie,  la  principale  cause  de 
Tentretien  de  la  radiation  du  Soleil,  la  chute  de  chaque  météore 
détermine  par  la  simple  transformation  de  sa  vitesse  acquise, 
une  chaleur  énormément  plus  considérable  que  celle  due  à  la 
combustion  de  sa  masse.  Laissons,  sur  ce  point,  la  parole  à 
Tyndall  : 

a  II  est  aisé  de  calculer,  dit-il,  le  maximum  et  le  minimum 
de  la  vitesse  communiquée  par  l'attraction  du  Soleil  à  un  asté- 
roïde qui  circule  autour  de  lui  ;  le  maximum  est  engendré 
lorsque  le  corps  s'approche  en  ligne  droite  du  Soleil,  venant 
d'une  distance  infinie,  puisque  alors  la  force  entière  de  l'attrac- 
tion s'est  exercée  sur  lui  sans  perte  aucune;  le  minimum  est 
la  vitesse  qui  serait  simplement  capable  de  faire  tourner  autour 
du  Soleil  un  corps  tout  à  fait  voisin  de  sa  surface.  La  vitesse 
finale  du  premier  corps,  au  moment  où  il  va  frapper  le  Soleil, 
serait  de  627  kilomètres  par  seconde,  celle  du  second  de 
444  kilomètres.  L'astéroïde,  en  frappant  le  Soleil  avec  la  pre- 
mière vitesse,  développerait  plus  de  9000  fois  la  chaleur  en- 
gendrée par  la  combustion  d'une  masse  égale  de  houille  ^  11 

1.  Voici,  d'après  W.  Thomson,  quelles  seraient  les  quantités  de  chaleur  développées  par 
«hacune  des  huit  principales  planètes,  au  cas  où  elles  viendraient  k  tomber  en  ligne  droite 


i   «^     ^s^     .-  -"^  ^t  »»»     ' 


•  ^* 


innuHistiiHliié 


pro- 


•-1 


♦      -^TfH 


*.  .* 


,  »  •■ 


mi  soF- 

<  piaiilés 

-^r    jnyntr   .e  :«ab{ratioii  iii- 

«nt^inp*    iK^  X  emxïeraiiiR  de 

ialK^  la  dmie 


iârme:    .•    _jiii    rt 


^    li.    -irioii  retnii  -^ut-r^giêni  i  veuma 


*  I  " 


,-••■—•».• 


^-:rT!ntfi!3   -^   îo-    iu^==^mi^.  ^!  a  Tr-rre  tombait 

x:      iiiinxe    :Ti  ^le  Drotiiiinit 

__         É«ffr     --.    :miic    e    i  Linr  .'•juvrinil  les 
;     t-ll.    Miixm.    oui:?   ?^a  ~i*iimie  [i'est«peh 
r — r     itnTr-^t^    ar::e   la   «ttnmc  iu  Sileil'. 


.es4iuifî»  eili»  pmmîdl 


—     ian*'*  -     -iiui— .     iiiiDaai 


L  ^Btxmeminieat  a  cfaakor  ptt- 


.•  »    •' 


.«^  ..".   ::.v:5«;u::r  -suBCitie.  ukumbuU  inimBaiiiiBcnt  aiuiii sa toif^ 

-r-.  :•-     -    r.f-:    m»-  -.nir3â:nuii  bh^  ^«ii  TiiJimie:  de  sorte  que  la  cMi- 

^.:>f./r.   r,  .       r^->  ,11    '•-i.'ic    If*   ~ie  ir -«n  rsierar  UimiiKBH  et  caloriliqiie,  peot  eosltf 
«.i.4.    ,..|4   ».    ,i,r,r.r'  fti  -..iiiini».  ri  jus9«*  ff  d  UKBiie  ^*jL*cn>ilraeiUd'iiiie  f^onconlte 


ENTRETIEN  DE  LA  RADIATION  SOLAIRE.  509 

solaire,  hypothèse  fort  ingénieuse,  et  physiquement  très  vrai- 
semblable, puisqu'elle  s'appuie  sur  un  fait-principe  qui  a  dé- 
cidément aujourd'hui  droit  de  cité  dans  la  science,  c'est-à-dire 
sur  la  transformation  du  mouvement  mécanique  en  chaleur. 
Sir  W.  Thomson  a  toutefois  abandonné  cette  théorie  comme 
incompatible  avec  certains  laits  scientifiques  parfaitement  con- 
statés. L'augmentation  de  la  masse  solaire,  provenant  d'une 
chute  de  météorites  assez  abondante  pour  rendre  compte  de 
Tentretien  de  la  radiation,  aurait  influé  sur  la  durée  de  notre 
année,  en  la  raccourcissant.  Les  anciennes  observations  astro- 
nomiques sont  incompatibles  avec  celte  hypothèse.  Il  est  vrai 
que  cette  incompatibilité  n'existe  plus,  si  l'on  admet  que  les 
météores  n'ont  pas  une  origine  extra-planétaire,  et  que  depuis 
de  longs  temps  ils  circulent  dans  le  voisinage  du  Soleil.  La 
difficulté  est  de  concilier  cette  nouvelle  manière  de  voir  avec 
les  observations  qui  montrent  certaines  comètes  s'approchant 
du  Soleil  à  des  distances  de  la  surface  moindres  que  son  rayon, 
sans  éprouver,  dans  ce  passage,  de  perturbations  sensibles,  ce 
qui  prouverait  l'impossibilité  de  l'existence  d'un  milieu  résis- 
tant environnant  le  Soleil.  On  pourrait  répoudre,  il  est  vrai, 
que  ce  milieu  n'est  pas  indispensable  à  la  théorie,  puisque  la 
même  cause  qui  accélère  le  mouvement  de  la  comète  d'Encke, 
—  et  cette  accélération  est  un  fait  d'observation  parfaitement 
établi,  ainsi  que  celle  de  la  comète  de  Faye  —  peut  précipiter 
à  la  longue  sur  le  Soleil  les  courants  météoriques. 

Quoi  qu'il  en  soit,  si,  malgré  ces  objections,  l'hypothèse  de 
l'entretien  de  la  chaleur  solaire  par  la  chute  des  météores  était 
admise  comme  vraie,  on  pourrait  en  déduire  une  conséquence 
qui,  selon  nous,  mérite  l'examen.  Elle  nous  est  suggérée  par 
la  théorie  qu'un  astronome  contemporain,  M.  Schiaparelli,  a 
proposée  pour  l'origine  des  courants  périodiques  de  météores. 
Selon  ce  savant,  cette  origine  est  extérieure  au  système  so- 
laire, comme  celle  d'un  certain  nombre  de  comètes  :  ce  sont 
des  masses  nébuleuses  que  la  force  d'attraction  du  Soleil  en- 
traîne dans  sa  sphère  d'activité,  qui  viennent  ainsi,  des  profon- 
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(leurs  des  espaces  interstellaires,  décrire  une  hyperbole  autour 
du  foyer  de  notre  monde  et,  après  avoir  défilé  en  longues  traî- 
nées, pendant  plusieurs  années  successives,  retournent  aoi 
distances  d'où  elles  étaient  venues;  les  unes  échappent  ainsi 
peut-être,  après  une  révolution,  à  la  gravitation  du  Soleil; 
les  autres,  déviées  de  leur  première  orbite  par  la  rencontre  des 
planètes,  transforment  leur  route  hyperbolique  en  route  ellip- 
tique et  enrichissent  définitivement  le  système  solaire.  S'il  en 
est  ainsi,  si  Ton  songe  en  outre  que  le  Soleil  voyage  lui-même 
dans  une  immense  orbite  dont  le  foyer  est  inconnu,  on  peut 
se  représenter  l'immense  masse  incandescente  comme  rava- 
geant l'espace  au  profit  de  sa  puissance,  semblable  aux  ba- 
leines qui  parcourent  et  dépeuplent  l'Océan.  Dès  lors,  pour 
l'entretien  de  son  activité  rayonnante,  il  n'est  plus  réduit  au 
menu  fretin  qui  existe  à  un  moment  donné  dans  son  voisinage, 
et  l'on  comprend  qu'à  mesure  qu'il  engloutit  des  légions  de 
météores,  d'autres  provisions  se  font  pour  l'avenir,  et  ainsi 
de  suite  pour  un  temps  indéfini. 

Il  nous  reste  maintenant,  pour  achever  ce  que  nous  avons  à 
dire  de  l'entretien  de  la  radiation  solaire,  à  exposer  la  théorie 
qui  explique  cet  entretien  par  la  transformation  en  chaleur  de 
la  force  de  gravitation  qui  a  condensé  en  un  seul  noyau  les 
molécules  de  la  nébuleuse  primitive.  A  l'origine,  ces  molécules, 
relativement  très  distantes  les  unes  des  autres,  mais  douées  de 
la  force  de  gravitation  propre  à  toute  matière,  formaient  en  fait 
une  masse  chaotique  ou  confuse.  Peu  à  peu,  sous  l'influence 
de  la  gravitation,  elles  se  sont  condensées  en  un  noyau  qui  est 
devenu  le  centre  prépondérant  d'attraction  de  toute  la  masse. 
«  Les  molécules  de  la  nébulosité  se  précipitant  ainsi  les  unes 
sur  les  autres,  dit  Balfour  Slewart,  de  la  chaleur  a  été  produite, 
précisément  comme,  quand  une  pierre  est  lancée  avec  force  du 
haut  d'un  précipice,  la  chaleur  est  aussi  la  forme  dernière  en 
laquelle  se  convertit  l'énergie  potentielle  de  la  pierre.  »  Celte 
théorie  ne  diffère  pas  essentiellement,  comme  on  voit,  de  la 
précédente.  C'est  toujours  la  transformation  d'un  certain  tra- 
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yail  en  chaleur  qui  sert  à  expliquer  la  radiation  solaire.  Cette 
précipitation  continue  des  molécules  suffit  à  rendre  compte  de 
la  constance  de  la  radiation  ou  de  son  entretien  apparent  pen- 
dant un  temps  qui  nous  parait  indéfini,  mais  dont  on  peut 
chercher  à  calculer  la  durée.  Si  Thypothèse  que  nous  exposons 
est  exacte,  la  masse  du  Soleil  se  condense  et  ce  volume  diminue. 
La  chaleur  fournie  par  cette  condensation  est  telle,  que,  si  le 
diamètre  du  Soleil  diminuait  de  la  millième  partie  de  sa  va- 
leur, elle  suffirait  à  maintenir  la  constance  de  l'énergie  de  la 
radiation   actuelle  pendant  23000  années. 

Helmhollz,  l'auteur  de  ce  dernier  calcul  et  de  la  théorie  que 
nous  venons  d'exposer,  a  calculé  ce  que  nous  ne  possédons  que 
la  454*  partie  de  la  force  originelle  sous  forme  mécanique  et 
que  le  reste  a  été  changé  en  chaleur  :  celle  chaleur  serait  ca- 
pable d'élever  de  28  millions  de  degrés  la  température  d'une 
masse  d'eau  égale  à  la  masse  totale  du  Soleil  et  des  planètes.  » 
Si  toute  celte  masse  était  convertie  en  houille  et  consumée,  elle 
ne  dégagerait  que  la  3500*  partie  de  la  chaleur  de  28  millions 
de  degrés. 

La  vitesse  du  mouvement  d'un  projectile  étant  connu,  ainsi 
que  sa  masse,  on  peut  calculer  la  quantité  de  chaleur  qui  résul- 
terait de  la  destruction  de  ce  mouvement.  Helmhollz  a  fait  ce 
calcul  pour  la  Terre,  considérée  comme  un  immense  projectile 
lancé  autour  du  Soleil  avec  la  vitesse  moyenne  de  30  kilomètres 
par  seconde,  et  qu'un  choc  soudain  réduirait  au  repos.  «  Si 
notre  globe  était  tout  à  coup  arrelé,  dans  sa  course  autour  du 
Soleil,  par  un  choc,  il  en  sortirait,  dit-il,  autant  de  chaleur  que 
pourrait  en  dégager  une  masse  de  charbon  égale  à  quatorze 
fois  la  masse  de  la  Terre.  En  admettant  pour  la  Terre  la  capa- 
cité calorifique  la  moins  favorable,  c'est-à-dire  la  plus  forte, 
celle  de  l'eau,  "sa  masse  prendrait  par  suite  de  ce  choc  une 
température  de  11200  degrés  :  elle  serait  donc  fondue  entière- 
ment, une  grande  partie  serait  même  vaporisée.  La  Terre  une 
fois  arrêtée  tomberait  nécessairement  sur  le  Soleil,  et  ce  nou- 
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Ycau  choc  donnerait   naissance  à  une  quantité  de  chaleur 
400  fois  plus  considérable*,  » 

La  chaleur  engendrée  par  l'extinction  du  mouvement  de  rota- 
tion de  notre  planète  serait  elle-même  considérable.  Thomson 
a  calculé  qu'elle  suffirait  à  .entretenir  la  radiation  solaire  pen- 
dant 81  jours.  Un  arrêt  subit  du  mouvement  de  rotation  aurait 
donc  pour  conséquence  une  telle  élévation  de  température,  que 
la  masse  entière  de  la  Terre  serait  réduite  en  vapeur. 

1 .  Exposé  élémentaire  de  la  transformation  des  fores  naturelles. 


DEUXIÈME  PARTIE 


APPLICATIONS  DES  PHÉNOMÈNES  ET  DES  LOIS 

DE  LA  CHALEUR 


CHAPITRE   PREMIER 


LE  CHAUFFAGE 


§  1.    ANCIENS   PROCÉDÉS    DE    CHAUFFAGE. 

Parmi  les  intempéries  qui  peuvent  nuire  à  la  santé  tic 
rhomme  et  lui  interdire,  dans  une  certaine  mesure,  le  libre 
exercice  de  ses  facultés  physiques  ou  intellectuelles,  les  brus- 
ques variations  des  températures,  les  extrêmes  du  froid  et  de 
la  chaleur,  sont  de  celles  qui  Taffectent  davantage  et  contre 
lesquelles  il  lui  importe  le  plus  de  se  prémunir.  Les  régions 
de  la  Terre  où  règne,  selon  l'expression  consacrée,  un  prin- 
temps perpétuel,  sont  rares;  en  tout  cas,  elles  sont  peu  peu- 
plées. Même  dans  les  zones  tempérées,  il  existe  un  écart  no- 
table entre  les  chaleurs  de  l'été  et  les  froids  de  l'hiver.  De 
plus,  à  mesure  que  la  civilisation  envahit  des  espaces  de  plus 
en  plus  grands  du  nouveau  et  de  l'ancien  continent,  les  voyages 
se  multiplient,  la  colonisation  peuple  des  contrées  nouvelles, 
et  l'homme  se  trouve  exposé  à  vivre  dans  des  milieux  où  les 
excès  de  température,  s'ils  ne  sont  pas  combattus  dans  leurs 

iT.  65 


514  LE   MONDE   PHYSIQUE. 

effets,  rendent  pour  lui  l'acclimatation  difficile  et  sont,  en  tout 
cas,  dangereux  pour  sa  santé. 

De  là  l'obligation  de  combattre  ces  effets,  qu'ils  soient 
funestes  ou  simplement  désagréables,  par  des  moyens  appro- 
priés, et  de  régler  l'usage  de  ceux-ci  selon  les  lois  de  la  phy- 
sique et  de  l'bygiène. 


Fig.  196.  —  Sauvage  faisunt  du  f<^u. 


Ces  moyens  sont  de  diverses  natures.  Ils  s'appliquent  aui 
habitations,  aux  vêtements,  même  à  la  nourriture  el  aux  bms- 
sons;  et  il  est  clair  qu'on  peut  les  classer  en  deux  catégories 
principales,  selon  qu'ils  ont  pour  objet  de  combattre  l'excès  dn 
froid  ou  l'excès  de  la  chaleur. 

Parlons  d'abord  du  chauffage,  qui  est  surtout  une  oécessilé 
pour  les  habitants  des  zones  glaciales  et  tempérées. 
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Le  moyen  le  plus  naturel,  le  plus  primilif  de  se  préserver 
du  froid  est  d'allumer  un  feu,  aux  rayonnements  duquel  on 
s'expose  directement.  Nos  ancêtres  des  âges  de  la  pierre 
n'en  connaissaient  sans 

cloute  pas  d'autres;  ils        ^^^  , 

allumaient  en  plein  air         ^""-^--.^ 
des  feux  qui  servaient  .^^^BS^^^^K^^^Ê''% 

à  la  cuisson  de  leurs  ^^E^^^^^^^^^^K 

aliments,  comme  font  V ^^^^H^^^SBI^^^^ 

encore,  non  seulement  ^^^^^^^ 

beaucoup  de  peuplades         -^^^^^^^^^^^^^  _    ^i  = - 
sauvages,  mais  nos  sol-  ^^^B^^E  ^^Ik' 

dais  lorsqu'ils  sont  en  ^^KB^m^^^""^^ 

campagne.  Toutefois  il       ^^.^  „I 

y  eut  dès  le  début  un     "'        "         ~ 
progrès  notable  dans  ce  ^-^^  ,9^  _  ^^^^^^_ 

mode  de  chauffage  :  c'est 

celui  qui  a  consisté  à  mettre  le  foyer  à  l'abri  dans  les  premières 
habitations  humaines,  dans  les  cavernes,  puis  de  là  dans  les 
huttes  construites  de  bois  et  de  branchages  ou  de  pierres. 


Fig.  198.  —  Foeulus  des  Romains. 

Combien  de  temps  s'écoula-t-il  avant  qu'on  connût  les  che- 
minées? Bien  des  siècles  sans  doute,  et  la  fumée  s'échappait 
au  dehors  de  la  hutte,  soit  par  Tunique  ouverture  qui  en  for- 
mait la  porte  et  les  fenêtres,  soit,  comme  chez  les  Gaulois,  les 
Germains  et,  aujourd'hui  même,  cliez  les  Esquimaux,  les  habi- 
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taots  de  la  Terre  de  Feu,  les  tribus  des  Veddahs  de  rintérieur 
de  Ceyian,  et  vingt  autres  peuplades  à  demi  sauvages,  pur  un 
trou  pratiqué  à  la  partie  supérieure  du  toit. 

Mais  nous  ne  voulons  point  faire  ici  l'histoire  des  progrès 
du  chauflage  ni  rechercher  si  les  anciens,  Romains  ou  Grecs, 
connaissaient  les  cheminées,  ou  si  ces  utiles  appareils  d'ooI 
fait  leur  apparition  qu'au  moyen  âge  dans  les  habitations  occi- 
dentales. Que  des  innovations,  qui  nous  paraissent  aujourd'hui 
si  simples,  aient  tant  tardé  à  se  produire,  cela  n'a  rien  d'extra- 
ordinaire, si  l'on  songe  que  la  civilisation  actuelle  s'est  propagée 
du  midi  et  de  l'orient  vers  l'occidenl  et  vers  le  nord.  Les  Grecs 


Fig.  199.  —  Le  chauflàgc  chez  les  aociena.  Tréjùeds  des  Gi 


passaient  une  grande  partie  de  leur  vie  en  plein  air,  et  le  douj 
climat  des  îles  de  l'Archipel  et  de  la  péninsule  Ilelléniqur 
n'exigeait  pas  de  précautions  exceptionDelles  cuulre  le  froid 
de  la  saison  hivernale.  On  se  contentait  d'adoucir  la  tempéra- 
ture des  habitations  en  plaçant  sur  des  trépieds  des  brasien 
formés  de  charbons  allumés  sous  la  cendre  chaude,  moyen  de 
chauflage  qui  n'était  ni  bien  eflicace,  ni  bien  hygiénique.  On 
retrouve  encore  dans  les  pays  méridionaux,  en  Grèce,  en  Ilife. 
en  Espagne,  sous  le  nom  de  braseros,  les  trépieds  des  Greciel 
les  foculi  dos  Romains. 

Arrivons  donc  aux  appareils  de  chauflage  usités  dus  les 
temps  modernes,  et  commençons  par  les  cheminées. 
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CIIE»[NÉKS.    ASCIEKSES    CHEXINËES 

iza    DHDIKAIHES. 


C'est  encore  le  mode  de  chauffage  le  plus  généralement  em- 
l»loyé  en  France.  Le  foyer  où  a  lieu  la  combustion  csl  formé 
d'une  cavité  pratiquée  le  plus  ordinairement  dans  l'un  des  murs 
principaux  ou  de  refend  de  l'habitation,  il  est  surmonté  d'un 
conduit  cylindrique  ou  prismatique  par  lequel  s'échappent  la 
fumée  el  les  autres  gaz  produits  par  la  com- 
bustion, el  dont  l'orifice  extérieur  s'élève  au- 
dessus  des  loits. 

Dans  les  cheminées  ordinaires,  la  combus- 
tion se  fait  aux  dépens  de  l'air  de  la  chambre, 
qui  perd  ainsi  son  oxygène,  et  dès  lors  a  be- 
soin d'être  sans  cesse  renouvelé.  Ce  renouvel- 
lement a  lieu  gi'lce  à  un  phénomène  que  nous 
connaissons  tous  sous  le  nom  de  tirage.  Ce 
n'est  autre  chose  qu'un  mouvement  ascendant 
de  l'air  cl  des  gaz  chauds  qui  s'échappent  du 
foyer.  Au  début,  quand  on  allume  le  feu,  l'air 
extérieur,  celui  qui  remplit  le  conduit  de  la 
cheminée  et  l'air  de  la  chambre  sont  en  équi- 
libre. La  chaleur  du  feu  échauffe  tes  couches 
d'air  inférieures  qui  deviennent  moins  denses, 
et  dès  lors  tendent  à  s'élever  et  s'élèvent  en 
effet.  L'air  plus  froid  des  couches  supérieures  F'g  soo-  —  Tiujii 
comble  le  vide  déterminé  par  cette  ascension,  ordinaire 
et  produit  d'abord  un  courant  descendant  plus 
énergique  que  le  courant  ascendant  :  il  arrive  alors  assez  sou- 
vent que  la  fumée  se  trouve  rabattue  dans  la  chambre. 

Mais,  dès  que  la  colonne  d'air  chaud  s'est  élevée  jusqu'à 
l'orifice  exlérieur  du  tuyau  de  la  cheminée  et  remplit  tout  le 
conduit,  le  courant  ascendant  vertical  domine  et  le  tirage 
exerce  tout  son  effet,  toutefois  à  une  condition  :  c'est  que  l'air 
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de  la  chambre,  à  mesure  qu'il  cède  son  oxygène  au  foyer,  soil 
constamment  remplacé  par  de  l'air  nouveau.  Si,   pour  une 
cause  quelconque,  ce  remplacement  ne  pouvait   s'effectuer, 
l'activité  du  tirage  diminuerait  peu  à  peu  et,  avec  elle,  l'acti- 
vité de  la  combustion.  11  en  résulterait,  d'une  part,  le  rabat- 
tement de  la  fumée,  et,  d'autre  part,  la  viciation  de  l'air  de  la 
chambre  privé  de  son  oxygène,  remplacé  par  des  gaz  irrespi- 
rables ou  toxiques,  tels  que  l'acide  carbonique  et  l'oxyde  de 
carbone. 

Le  tirage  est  donc  aussi  utile  à  l'hygiène  qu'au  bon  fonc- 
tionnement d'une  cheminée. 

Maintenant,  comment  remplit-on  la  dernière  condition  dont 
nous  venons  de  parler?  Où  prend-on  l'air  nouveau  pour  rem- 
placer celui  qu'enlève  à  la  chambre  la  combustion  activée  par 
le  tirage? 

Dans  les  anciennes   cheminées,  c'est  par   les  fissures  des 
portes  et  des  fenêtres  que  se  faisait  celte  introduction.  Aussi 
presque  toutes  ces  cheminées  fumaient  quand  les  ouvertures 
étaient  bien  closes,  comme  il  devait  arriver  dans  les  habita- 
tions neuves.  En  tout  cas,  il  y  avait  là  un  inconvénient  grave, 
celui  des  courants  d'air,  qui  affectaient  désagréablement  les 
personnes  assises  au  coin  du  feu  :  personne  n'ignore  combien 
les  vents  coulis  ont  déterminé  de  rhumes  ou  d'affections  rhu- 
matismales ;  et  à  la  vérité  il  ne  manque  pas  aujourd'hui  dans 
nos  habitations  de  pièces  où  les  cheminées,  construites  à  l'an- 
cienne mode,  produisent  les  mêmes  effets,  c'est-à-dire  l'alter- 
native peu  agréable  et  peu  hygiénique  de  la  fumée  ou  des  cou- 
rants d'air. 

La  construction  d'une  cheminée,  d'après  toutes  les  données 
de  la  science,  est  un  art  qui  ne  remonte  pas  bien  haut.  Sous 
Louis  XiV,  non  seulement  dans  les  habitations  particulières, 
mais  dans  les  palais  du  grand  roi,  on  se  chauffait  mal  en  fai- 
sant de  très  grands  feux.  Pour  éviter  les  vents  coulis,  on  se 
servait  de  paravents;  et  cela  ne  suffisait  pas  toujours,  puisque 
Louis  XIV  lui-même,  pendant  l'hiver,  se  tenait  dans  ses  appar^ 
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lemenls,  calfeutré  dans  une  sorle  de  caisse  de  voilure  ou  de 
siège  qui  ne  laissait  arriver  l'air  d'aucun  côté.  Du  reste,  comme 
nous  allons  le  voir,  ce  n'est  pas  seulement  le  mode  de  tirage 
qui  était  défectueux  ;  l'utilisation  de  la  chaleur  développée  par 
la  combustion  était  aussi  mauvaise  que  possible. 

Comment,  en  effet,  un  feu  de  cheminée  chauffe-t-il  l'air  de 
la  chambre  cl  les  objets  qui  s'y  trouvent  renfermés?  Directe- 


Fig.  201. 


-  Ancienne  cheminée.  Utilisation  el  perle      Fig.  â03.  —  Cheminée  modcriic 
de  chaleur.  Rajoancmcnl  de  la  diuleur. 


ment  d'abord  par  le  rayonnement  de  la  flamme  et  des  char- 
bons incandescents.  Or,  dans  les  anciennes  cheminées,  où  le 
foyer  élail  au  fond  d'une  vaste  cavité  carrée,  limitée  de  chaque 
côté  par  des  jambages,  et  à  la  partie  supérieure  par  une  hotte 
ou  une  tablette  qui,  les  uns  et  les  autres,  faisaient  obstacle  au 
rayonnement,  une  faible  partie  des  rayons  de  chaleur  se  trou- 
vait utilisée.  Aujourd'hui,  ou  mieux  depuis  Gauger'  (1713)  et 

1.  Auteur  d'un  ouvrage  dont  voici  le  tilre  :  La  méeaniqae  du  (eu  ou  l'Art  d'en  augmenter 
la  *ffett  et  d'en  diminuer  la  dépente  ;  Traité  de  nouvellei  chetninéet  gui  échauffent  plui 
que  le*  clteminéei  ordinaire»  el  qui  ne  wnl  point  tujtllet  à  fumer.  Paris,  HUCCXUI. 
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Rumrord,  on  avance  le  foyer  de  manière  à  donner  un  plus  vaste 
champ  au  rayonnement  direct.  De  plus,  on  limite  Pintcrieur 
des  jambages  par  des  surfaces  disposées  obliquement  ou  même 
de  forme  parabolique,  en  faïence  polie  ou  en  cuivre  ;  de  celle 


façon,  les  rayons  qui  n'ont  pas  accès  direct  dans  la  pièce  sont 
renvoyés  par  rédcxion  et  contribuenl  ainsi  au  chaulTage. 

L'ouverture  de  la  cheminée  est  rétrécie  par  en  haut  au  point 
où  commence  le  tuyau  de  fumée,  ce  qui  a  le  double  avantage 


Fig.  20i.  —  Cheminée  moderne  i  bblicr  mobile. 

d'activer  le  tirage  et  d'empôcber  la  fumée  de  se  répandre  dans 
la  pièce.  Cet  cfTet  est  encore  augmenté  par  l'usage  de  tabliers 
mobiles,  pièces  en  tôle  qu'on  abaisse  ou  qu'on  élève  à  volonté 
au  devant  du  foyer,  et  qui  remplacent  avantageusement  le 
soufflet. 


LES   CHEMINÉES   VENTILATRIGES.  523 

Le  chauflage  d'une  pièce  par  une  cheminée  se  fait  non  seu- 
lement par  rayonnement,  mais  par  convection,  c'est-à-dire  par 
le  transport  des  parties  échaufiees  qui  montent  vers  le  plafond 
et  sont  remplacées  par  l'air  froid,  incessamment  appelé  du 
dehors.  De  là  résulte  une  ventilation  naturelle,  ordinairement 
plus  que  suffisante  au  point  de  vue  hygiénique;  mais  aussi 
Tair  nouveau,  étant  froid,  doit  sans  cesse  être  échauffé  par  le 
foyer,  dont  la  chaleur  est  ainsi  mal  utilisée.  Comme,  enfin,  le 
conduit  de  fumée  emporte  une  grande  quantité  des  gaz  chauds 
delà  combustion',  le  rendement  calorifique  de  ces  cheminées 
est  très  faible,  ce  qui  a  conduit  à  des  dispositions  plus  ration- 
nelles et  fait  imaginer  ce  qu'on  nomme  les  cheminées  venti- 
latrices. 
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Le  principe  des  cheminées  ventilatrices  est  celui-ci  :  au  lieu 
d'appeler  du  dehors  par  les  fissures  des  portes  et  fenêtres,  ou 
même  par  des  ventouses  et  des  conduits  latéraux,  l'air  néces- 
saire au  tirage  et  indispensable  au  renouvellement  de  l'air  vicié 
d'une  chambre,  il  s'agit  de  ne  laisser  entrer  l'air  nouveau  et 


i.  D*après  le  général  Morin,  l'air  appelé  par  une  cheminée  en  sort  souvent  à  une  tempé- 
rature de  60,  80,  100  degrés  et  plus.  La  perle  de  chaleur  s'élève  aux  |,  aux  ^  et  plus,  de 
cette  chaleur  dispersée  ;  le  rendement  calorifique  d'une  cheminée  ordinaire  ne  dépasse  donc 
guère  14  centièmes,  12  centièmes  de  la  chaleur  développée  par  le  combustible.  D'après  le 
même  auteur,  l'évacuation  d'air  déterminée  par  une  cheminée  ordinaire,  de  dimensions 
moyennes,  fonctionnant  avec  une  activité  moyenne,  atteint  et  dépasse  souvent,  par  heure, 
cinq  fois  la  capacité  de  la  pièce  qu'elle  est  destinée  à  chauffer.  «  Ce  renouvellement  d'air 
suffirait,  dit-il,  même  dans  les  proportions  ordinaires  des  appartements,  pour  assurer  une 
Tentilation  de  plus  de  30  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par  personne,  en  supposant  qu'il 
y  en  eût  plus  d'une  par  mètre  carré  de  plancher.  D'une  autre  part,  pour  que  le  tirage  et 
révacuation  de  la  fumée  aient  l'activité  nécessaire  et  ne  soient  pas  contrariés  par  les  vents, 
il  suffit  que  la  vitesse  avec  laquelle  cette  fumée  s'échappe  dans  l'air  soit  de  3  mètres  en 
une  seconde  dans  le  cas  ordinaire  d'un  feu  d'une  activité  moyenne;  mais  il  n'est  pas 
nécessaire  et  il  serait  même  nuisible  que  la  vitesse  fût  lu  même  dans  le  tuyau  général  de 
fumée,  où  il  convient  qu'elle  atteigne  seulement  i*,iO  à  2  mètres  en  une  seconde,  ce  qui 
engage  à  ne  pas  trop  restreindre  les  dimensions  de  ce  tuyau,  j»  (Manuel  pratique  de  chauf- 
fageetde  ventilation.)  Le  général  Morin  donne  alors,  dans  une  série  de  tableaux,  les  dimen- 
sions des  tuyaux  de  fumée  et  celles  des  mitres  qui  les  surmontent,  calculées  d'après  la  ca- 
pacité des  pièces  que  les  cheminées  doivent  chauffer  et  ventiler. 
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froid  qu'après  en  avoir  élevé  la  température  à  l'aide  du  foyer 
lui-même.  On  fait  donc  circuler  l'air  pris  au  dehors  dans  des 
conduits  qui  contournent  le  foyer,  et,  une  fois  écliauflë,  on  lo 
fait  déboucher  par  des  ventouses  dans  la  pièce  même,  dont  il 
contribue  ainsi  à  élever  la  tompéralure. 

Diverses  dispositions  ont  été  imaginées  dans  ce  but.  Nous 
reproduisons  deux  des  plus  simples  : 

Dans  l'une  (fîg.  205),  l'air  arrive  du  dehors  dans  un  conduit 
qui  enveloppe  entièrement  le  tuyau  cylin- 
drique en  tôle  de  la  fumée  et  aussi  nue 
partie  du  foyer  ;  il  s'échaufie  ainsi  et 
s'élève  jusqu'à  une  ouverture  pratiquée 
près  du  plafond  dans  la  cloison  de  la 
chambre.  C'est  donc  à  la  fois  de  l'air 
chaud  et  de  l'air  nouveau  non  vicié,  qui 
remplace  l'air  consommé  par  l'acte  de 
la  combustion  ou  entraîné  par  le  tirage  : 
la  rentrée  d'air  froid  par  les  fenêtres  ou 
les  portes  se  trouve  ainsi  à  peu  près  sup- 
primée. 

Dans  l'autre  cheminée  (Hg.  206),  le 
foyer  est  formé  d'un  appareil  en  fonte,  el 
le  conduit  de  la  fumée  se  divise  en  plu- 
sieurs conduits  par  oij  passent  les  gaz 
chauds  de  la  combustion.  Tout  l'appareil 
échauffe  ainsi  la  capacité  par  laquelle 
arrive  l'air  du  dehors,  de  sorte  que  ce- 
lui-ci, en  s'échappant  par  deux  bouches 
de  chaleur  latérales,  quand  sa  température  est  élevée  par  le 
contact  des  parois  de  rai)pareil,  contribuée  la  fols  à  chauiïer 
l'appartement  et  à  le  ventiler.  Le  rendement  calorifique  des 
cheminées  vcnlilatrices  est  notablement  supérieur  à  celui  des 


F)g  205  —  Chiniinëe 
tcnliUlnce  de  Douglas 
Gallon' 


1 .  Ce  iTpe  de  cheminée  a  è(é  imaginé  j 
fagc  des  casernes  anglaises. 


r  le  capitaine  du  génie  D.  Gallon,  pour  le  chiiif- 
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chemioées  ordinaires.  Il  peut  s'élever  jusqu'à  55  pour  100  de 
la  chaleur  développée  par  le  combustible. 
-    Un  aulre  avantage  des  cbeminées  venlilatrices,   c'est  que, 
comme  elles  s'alimentent  elles-mêmes  de  l'air  nécessaire  au 


Fig.  3U6.  —  Cheminée  Teiililatnce  ;  sjslëme  Joly. 

lirage,  on  peut  sans  inconvénient  en  placer  deux  dans  une 
même  pièce,  lorsque  les  dimensions  de  celte  pièce  l'exigent. 
Cela  n'est  pas  possible  pour  les  cheminées  ordinaires,  qui  se 
contrarieraient  le  plus  souvent. 

i  4.   LES  roËLts. 


Les  poêles  ne  diffèrent  réellement  des  cheminées  que  par  ce 
point  :  ce  sont  des  appareils  de  chauffage  installés  au  milieu 
de  la  pièce  même  qu'il  s'agit  de  chauffer,  au  Heu  d'être  adossés 
ou  mieux  enchâssés  dans  la  maçonnerie  des  murs.  Il  en  résulte 
que  réchauffement  de  leurs  parois  se  communique  de  tous 
côlés,  par  voie  de  rayonnement,  à  l'air  de  la  pièce,  et  que  la 
chaleur  du  foyer  est  ainsi  beaucoup  plus  complètement  utilisée. 
Le  principe  du  tirage  est  le  môme  ;  mais  comme  le  foyer  n'est 
visible  que  par  une  étroite  ouverture,  il  n'y  a  presque  pas  de 
rayonnement  direct  de  la  flamme  ni  des  charbons  incandes- 
cents. I^e  tirage  n'en  est  pas  moins  vif,  au  contraire;  mais  la 
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quantité  d'air  évacuée  est  relativement  assez  faible,  de  sorte 
que  la  ventilation  est  généralement  insuffisante*.  Hygîénique- 
ment  parlant,  les  poêles  constituent  un  mode  de  chauiïage 
inférieur  aux  cheminées; économiquement,  ils  sont  au  contraire 
plus  avantageux. 

La  forme  en  est  très  variée,  ainsi  que  la  matière  dont  ils 
sont  formés.  Les  poêles  en  fonte,  grâce  à  la  grande  conductibi- 
lité du  métal,  s'cchaufient  très  rapidement  ;  les  parois  rou- 
gissent, et,  outre  la  chaleur  insupportable  résultant  de  celle 
incandescence,  des  inconvénients  graves  en  sont  la  consé- 
quence. L'un  de  ces  inconvénients  provient  de  la  haute  tempé- 
rature à  laquelle  l'air  se  trouve  porté,  de  l'état  de  sécheresse  qui 
en  est  la  suite  et  qui  affecte  les  organes  de  la  respiration  :  on 
y  remédie  en  plaçant  un  vase  plein  d'eau  qui  s'évapore  lente- 
ment et  fournit  à  l'air  de  la  pièce  l'humidité  indispensable. 

Un  autre  inconvénient  plus  grave  a  été  signalé  récemment. 
La  chaleur  rouge  de  la  fonte  détermine  la  formation  d'un  gaz, 
l'oxyde  de  carbone,  qui  est  éminemment  toxique,  même  quand 
il  est  mélangé  à  l'air  dans  une  très  faible  proportion.  Selon  les 
uns,  le  métal  incandescent  devient  perméable  aux  gaz  de  la 
combustion  par  un  phénomène  d'exosmose  ou  de  dialyse  étudié 
par  divers  savants,  Graham,  Henri  Sainte-Claire  Deville,  etc.; 
selon  d'autres,  le  gaz  dont  il  s'agit  est  formé  aux  dépens  des 
poussières  organiques  qui  viennent  se  brûler  au  contact  des 
parois  du  poêle,  ou  encore  il  provient  de  la  décomposition  de 
l'acide  carbonique  de  l'air  par  le  métal  incandescent.  Quelle 
que  soit  la  cause  de  cette  formation,  le  phénomène  a  été  con- 
staté, et  avec  lui,  l'insalubrité  des  poêles  en  fonte,  toutes  les 
fois  du  moins  que  ces  appareils  sont  chauffés  au  point  de 
porter  leurs  parois  au  rouge. 

Les  poêles  de  brique,  de  faïence,  de  terre  réfractaire,  oumème 

1.  D'après  le  général  Morin,  le  volume  d*air  évacué  par  le  tirage  d*un  poêle  n*est  qued^Oh 
viron  5  mèlres  cubes  par  kilogi^amme  de  bois  brûlé,  de  G  à  7  mèlres  cubes  par  kilogramme  de 
houille,  de  10  à  12  mèlres  cubes  au  plus  par  kilogramme  de  coke  avec  un  feutrés  actif.  L'eu- 
cuation  de  Tair  vicié    des  apparlcmcnls  n'est  donc  guère  supérieure  au  -—  de  la  capacité 
des  locaux  chauffés,  dont  Tair  ne  peut  ainsi  se  renouveler  qu'une  fois  en  dix  heures. 
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les  poêles  métalliques  revêlus  intérieurement  d'une  paroi  en 
lerre  contenant  le  foyer,  n'ont  pas  cet  inconvénient;  ils  s'é- 
chaufTent  d'ailleurs  bien  moins  vite,  à  cause  de  la  faible  con- 
ductibilité de  la  matière  de  leurs  enveloppes;  mais  d'autre 
part,  pour  la  même  raison,  ils  conservent  longtemps  la  tem- 
pérature à  laquelle  ils  sont  portés,  et  l'usage  en  est  beaucoup 
plus  hygiénique  que  celui  des  poêles  en  fonte,  dont  le  prin- 


Fig.  â08.  —  Coupe  d'un  poêle 
des  pajs  du  Nord. 

cipal  avantage  est  d'être  plus  économiques.  Nous  avons  dit  plus 
haut  que  la  ventilation  se  fait  beaucoup  moins  bien  avec  le 
chauffage  des  poêles  qu'avec  les  cheminées.  Leur  rendement 
calorifique  est  aussi  beaucoup  i)lus  considérable  :  il  atteint 
85  et  90  pour  100  de  la  chaleur  développée  par  ie  combus- 
tible, tandis  que  la  ventilation  déterminée  par  le  tirage  est  tout 
à  fait  insuffisante.  On  a  vu  plus  haut  que,  selon  M.  Morin, 
l'air  d'une  chambre  chauffée  par  un  poêle  se  renouvelle  au 
maximum  une  fois  en  dix  heures. 
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La  figure  207  représente  un  poêle  calorifère,  dont  la  dispo- 
sition est  fort  avantageuse,  au  double  point  de  vue  de  la  venll- 
lation  et  de  Tutilisation  du  combustible.  La  ventilation  y  est 
assurée  par  un  tuyau  de  prise  d'air  qui  arrive  au-dessous  du 
foyer  en  A  ;  un  robinet  P  permet  de  régler  cette  introduction 
d'air  nouveau  et  par  suite  le  tirage.  La  fumée,  en  s'échappaot 


latéralement,  chauffe  l'air  enfermé  dans  l'enceinte  L,  d'où  cet 
air  se  répand  par  des  ventouses  latérales  dans  l'appartement. 
L'enveloppe  B  empêche  en  outre  les  effets  nuisibles  qui  [wur- 
raient  résulter  de  réchauffement  trop  considérable  des  parois 
en  fonte  qui  contiennent  le  combustible.  La  charge  de  charbou 
ou  de  coke  se  fait  par  en  haut,  en  enlevant  le  couvercle  supé- 
rieur. 


LES  POÊLES.  529 

Dans  les  pays  du  Nord,  en  Allemagne,  en  Russie,  en  Suède 
et  en  Norvège,  les  poêles  sonl  de  véritables  monuments  con- 
struits en  briques  et  revêtus  de  faïence  ou  de  porcelaine.  La 
prise  d'air  (fig.  208)  s'y  fait  extérieurement  par  un  conduit 
qui  pénètre  dans  le  poêle  et  s'échauffe,  avec  l'air  qu'il  ren- 
ferme, au  contact  des  gaz  chauds  du  foyer,  pour  se  répandre 
ensuite,   par  des  bouches   de  chaleur,   dans  l'appartement. 
D'autres  fois,  l'intérieur  du  poêle  est  simplement  divisé  en 
chambres  ou  compartiments  superposés,  à  l'intérieur  desquels 
circulent  la  fumée  et  les  gaz  de  la  combustion.  C'est  alors 
simplement  par  le  rayonnement  de  l'enveloppe  qu'a  lieu  le 
ol^^uflage.  Ordinairement  il  suffit  de  tenir  le  poêle    allumé 
j>4^Qdaut  quelques  heures  de  la  matinée,  puis  de  fermer  les 
Qi^vertures  quand  la  masse  tout  entière  du  combustible  est 
f^ venue  incandescente  :  la  faible  conductibilité  de  la  terre  et 
\g    la  faïence  vernie  qui  forment  l'enveloppe  extérieure,  main- 
t  la  chaleur  de  l'appareil  pendant  la  journée  tout  entière. 
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CHAPITRE  II 


LE  CHAUFFAGE  —  LES  CALORIFÈRES 


§    1.    LES    CALORIFÈRES   A    CIRCULATION   D*AIR   CHAUD. 

On  doit  réserver  le  nom  de  calorifères  à  des  appareils  de 
chauffage  destinés  à  communiquer  à  dislance  la  chaleur  pro- 
duite par  la  combustion  du  foyer  et  à  la  répandre  dans  un 
certain  nombre  d'appartements  distincts  du  local  où  ils  sont 
eux-mêmes  installés.  On  compte  trois  systèmes  principaux  de 
calorifères. 

Les  uns  ont  une  ressemblance  plus  ou  moins  grande  avec 
ks  cheminées  ventilatrices  ou  avec  les  poêles  munis  de  cham- 
bres intérieures  ou  de  bouches  de  chaleur,  parce  que  c'est 
de  l'air  chaud  qu'ils  envoient  dans  les  diverses  pièces  qu'ils 
ont  pour  objet  de  chauffer.  Ce  sont  les  calorifères  à  air  chaud* 

D'autres  sont  construits  sur  un  autre  principe.  Le  véhicule 
de  la  chaleur  émanée  du  foyer  est  l'eau  échaufTée  au  contact 
de  celui-ci  et  circulant  dans  des  tuyaux  qui  la  conduisent,  dans 
l'épaisseur  des  murs,  sur  tous  les  points  où  il  s'agit  d'élever 
la  température.  Ce  sont  les  calorifères  à  circulation  d'eau 
chaude. 

Enfin,  il  y  a  un  troisième  système  de  calorifères,  où  la  cha- 
leur empruntée  au  foyer  est  celle  de  la  vapeur  d'eau  portée  a 
l'ébullition  ;  en  circulant  dans  des  conduits,  cette  vapeur  se 
refroidit,  se  condense  et  cède  toute  la  chaleur  qui  provient  de 
ce  changement  d'étal  aux  corps  qui  environnent  l'espace  où 
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elle  est  renfermée  ainsi  que  l'air  en  contact  avec  eux.  Ce  sont 
les  calorifères  à  vapeur  d'eau. 

Passons  successivement  en  revue  les  appareils  de  ces  trois 
systèmes,  en  signalant  leurs  avantages  el  leurs  inconvénients 
respectifs. 


Les  foyers  des  calorifères  à  air  chaud  sont  le  plus  souvent 
installés  dans  les  caves  des  édifices  qu'ils  sont  appelés  à 
chauffer,  au  milieu  d'une  chambre  dont  l'air  est  renouvelé  par 
une  prise  extérieure,  mais  qui  n'est  point  en  communication 
directe  avec  le  foyer  lui- 
même,  de  manière  que  la 
fumée  ou  les  autres  gaz 
de  la  combustion  n'y  aient 
aucun  accès.  Le  conduit 
qui  reçoit  la  fumée  et  ces 
gaz  se  replie  plusieurs  fois 
sur  lui-même  ou  se  divise 
en  un  certain  nombre  de 
conduits,  tantôt  horizon- 
toux  (fig.  210),  lanlôl ver- 
ticaux, disposition  qui  a 
pour  objet  d'augmenter  la  surface  de  chaufle  et  d'utiliser  ainsi 
autant  que  possible  la  chaleur  développée  par  le  combustible. 
Disons  tout  de  suite  qu'à  cet  égard  les  conduits  verticaux  sont 
beaucoup  plus  avantageux,  parce  que  l'air  chaud  qui  s'élève  ne 
rencontre  dans  son  mouvement  que  la  moitié  inférieure  des 
parois  des  tuyaux  horizontaux,  tandis  qu'il  reste  pendant  tout 
le  temps  de  son  ascension  en  contact  avec  la  surface  entière 
des  tuyaux  verticaux'. 

1 .  (  L'expérience  a  montré,  en  efTet,  qu'un  calorifère  à  tuyaui  horiiontaiti  où  la  surface 
ie  cbaunàge  élail  égnie  ï  70  fois  celle  de  la  grille  n'utilisait  que  0,63  de  la  chaleur  déTfl- 
lof^iée  par  le  combustible,  tandis  que  pour  des  calorifères  h  tuyaui  verlicaui,  où  la  surface 
de  chauffe  ëlail  égale  !i  230  fois  celte  de  la  grille,  le  reudenienl  calorifique  s'est  éleii  i 
0,81.  Li  proporUon  de  la  surface  de  chauffe  des  tuyaux  i  celle  de  la  grille  a  aussi  une 
gnode  importance,  i  (Horin,  Manueî  pratique  du  chauffage  et  de  la  ventilation.) 


■   210.  —  Cabrirtic 
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Pendant  que  la  fumée  et  les  gaz  de  la  combustion  s'élèvent 
dans  la  cheminée  après  avoir  cédé  à  la  chambre  du  calorifère 
une  grande  partie  de  leur  chaleur,  l'air  chaud  de  cette  chambre 
s'élève  dans  un  tuyau  central  qui  se  divise  en  plusieurs  tuyaux. 
Chacun  de  ceux-ci  va  déboucher  aux  divers  étages  et  dans  les 
diverses  pièces  de  l'édifice  par  des  ouvertures  qu'on  peut  fermer 
en  totalité  ou  en  partie.  Le  mélange  de  cet  air  avec  celui  delà 
pièce  en  élève  la  température,  mais  ne  contribue  point  a  la 
ventilation,  si  celle-ci  n'est  pas  assurée  d'une  façon  indépen- 
dante. Le  rendement  calorifique  de  ces  appareils  peut  varier 
entre  60  et  80  centièmes. 

L'air  arrive  souvent  dans  les  appartements  à  une  tempé- 
rature trop  élevée.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  le  fait 
traverser,  en  sortant  du  calorifère,  une  capacité  oii  arrive  de 
l'air  froid.  Des  ouvertures  munies  de  registres  permettent  d*y 
opérer  le  mélange  de  façon  à  obtenir  une  température  moyenne, 
de  30  à  40  degrés,  par  exemple. 

Pour  les  mêmes  raisons,  le  chauffage  des  calorifères  à  air 
chaud  peut  être  aussi  insalubre  que  celui  des  poêles.  L*air 
qu'il  fournit  est  sec  ;  l'oxyde  de  carbone  ou  d'autres  gaz  mal- 
sains peuvent  filtrer  au  travers  des  tuyaux  métalliques.  Enfin, 
l'égalité  de  température  est  loin  d'être  assurée  par  ce  sys- 
tème de  chauffage.  D'ailleurs,  comme  le  fonctionnement  de  ces 
appareils  ne  détermine,  par  lui-même,  aucune  évacuation  d'air 
vicié,  la  ventilation  des  lieux  qu'ils  sont  appelés  à  chauffer  n'est 
nullement  assurée.  Pour  remédier  à  ce  grave  inconvénient,  il 
est  donc  nécessaire  d'établir  un  foyer  auxiliaire,  par  exemple  au 
bas  d'une  cheminée  que  traverse  leur  tuyau  de  fumée.  Dans  le 
cas  où  cela  n'est  pas  possible,  les  calorifères  à  circulation  d'air 
chaud  doivent  être  employés  uniquement  pour  le  chauffage  des 
dépendances  des  édilices,  escaliers,  vestibules,  corridors,  anti- 
chambres de  passage. 

L'emploi  des  calorifères  à  air  chaud  est  encore  limité  d'ail- 
leurs par  une  autre  considération  :  ils  ne  peuvent  en  effet 
conduire    généralement  l'air  chaud  qu'ils  fournissent  à  une 
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distance  horizonlale  supérieure  à  15  mètres  de  rayon  autour 
du  foyer,  ce  qui  oblige  à  en  multiplier  le  nombre. 


§  2.    CALORIFÈRES    A    GIRCUliATlON   D*EAU   CHAUDE    ET   DE    VAPEUR.   —  CHAUFFAGE 

PAR    lE    GAZ. 

Sous  tous  ces  rapports,  !e  chauffage  par  circulation  d'eau 
chaude  est  préférable.  La  température  de  Tair  échauffé  par  ce 
moyen  est  à  la  fois  plus  modérée  et  plus  régulière.  11  est  aisé 
de  se  rendre  compte  de  ces  avantages. 

Les  calorifères  à  circulation  d'eau  chaude  sont  installés, 
comme  les  appareils  que  nous  venons  de  décrire,  dans  l'étage 
inférieur  de  l'édifice.  Le  foyer  chauffe  directement  l'eau  d'une 
chaudière  C  (fig.  211).  Le  liquide,  dilaté  par  cette  élévation  de 
température,  s'élève  par  l'effet  de  la  diminution  de  sa  densité 
dans  un  tuyau  vertical  qui  le  conduit  à  l'étage  le  plus  haut.  Là 
il  communique  sa  chaleur  à  l'eau  d'un  réservoir,  ou  capacité 
formant  une  sorte  de  poêle  D,  qui  rayonne  dans  la  pièce  où  il 
est  installé  et  en  échauffe  l'air.  Un  conduit  descend  de  ce  ré- 
servoir dans  un  poêle  semblable  F,  situé  à  l'étage  immédiate- 
ment inférieur,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  que  Teau,  ramenée 
à  son  point  de  départ  et  refroidie  par  cet  échange  incessant, 
vienne  s'échauffer  de  nouveau  dans  la  chaudière  et  y  reprenne 
le  même  mouvement. 

Il  est  aisé  de  concevoir  que  cette  circulation  est  continue, 
qu'elle  commence  aussitôt,  pour  ainsi  dire,  que  le  foyer  est 
allumé,  et  qu'elle  atteint  le  maximum  de  vitesse  quand  la 
difiérence  maximum  de  température  et  de  densité  entre  l'eau 
de  la  chaudière  et  celle  du  réservoir  supérieur  est  elle-même 
atteinte.  Les  tuyaux  de  communication  servent  également  au 
chauffage  des  pièces.  Le  réservoir  supérieur  est  muni  d'une 
ouverture  par  laquelle  on  remplit  d'eau  l'appareil,  et  par  où  se 
dégage,  soit  l'air  expulsé,  soit  la  vapeur  provenant  d'une  trop 
forte  élévation  de  température. 

Bonnemain,  architecte  du  dix-huitième  siècle,  est  l'inven- 
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tour  des  calorifères  à  circulation  d'eau  chaude,  qu'on  emploie 
encore  aujourd'hui  sans  modifications  essentielles.  L'eau  s'y 
atteint  d'ordinaire  qu'une  température  inférieure  à  100  degrés; 
pour  cette  raison  on  les  nomme  appareils  à  basse  pression. 

Le  chauffage  par  circulation  d'eau  chaude  peut  se  faire  aussi 
en  portant  le  liquide  à  de  hautes  températures,  à  plus  de 


Fig.  211,  —  Calorifère  h  circuhliou  d'eau  chaude. 


ÔOO  degrés,  par  exemple.  On  emploie  alors  les  calorifères  à 
haute  pression  de  Perkins,  du  nom  de  l'invenleur  de  ce  sys- 
tème. L'eau  circule  dans  des  tuyaux  qui  n'ont  alors  aucune 
communication  avec  l'air  Hhre,  et  qui  montent  et  desceodenl 
d'un  étage  à  l'autre  dans  les  épaisseurs  des  murs  ou  sous  les 
planchers,  comme  dans  le  système  précédent;  seulement  ces 
tubes,  construits  solidement  en  fer  et  soigneusement  joints,  se 
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contourDeiil  en  spirales  ou  serpentins,  K,  H,  E,  à  chaque  étage, 
depuis  le  foyer,  où  ils  reçoivent  direclement  l'action  de  la  cha- 
leur, jusqu'aux  pièces  des  étages  supérieurs,  oii  ils  remplissent 
une  série  de  capacités  en  forme  de  cheminées  ou  de  poêles, 
D,  G,  J,  ainsi  que  le  représente  la  figure  212.  Au-dessus  du  ser- 
pentin de  l'étage  le  plus  élevé  se  trouve  un  vase  d'expansion  a 


Fig.  31  â. —  Calorilcre  !i  circulation  d'eau  chaude;  splèmc  l'erkins,  à  lujie  [iressi 


contenant  une  certaine  quantité  d'air  que  l'eau  comprime  quand 
sa  température  s'élève,  de  façon  à  éviter  l'efTet  de  l'expansion 
du  liquide  et  de  la  vapeur  qui  se  forme,  et  dont  la  pression 
peut  atteindre  un  nombre  considérable  d'atmosphères. 

Le  chauffage  par  circulation  d'eau  chaude  à  haute  tempéra- 
ture est  sujet  à  de  graves  inconvénients.  Il  peut  causer  un 
incendie  en  déterminant  la  combustion  des  pièces  de  bois  voi- 
sines des  tuyaux.  En  cas  de  fuite,  dans  les  joints  ou  les  fissurés 
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des  tuyaux,  la  vapeur  qui  se  forme  et  s'échappe  peut  occa- 
sionner des  explosions,  des  brûlures  dangereuses. 


Un  troisième  mode  de   chaufTage  par  la    circulation  de  la 
vapeur  d'eau  est  basé  sur  la  grande  quantité  de  cbaleur  qu'a- 


Fig.  214.  —  Poéle  ï  gai. 


bandonnc  la  vapeur  en  se  condensant.  Il  n'exige  que  des  tuyaux 
de  faible  dimension;  mais  divers  inconvénienU>  l'inégftlité  de 
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lempéi'ature  provenant  des  négligences  du  chauiTage,  les  con- 
densations qui  en  résullcnl,  les  chocs,  les  ruptures,  les  explo- 
sions, ont  fait  renoncer  à  ce  système,  qui  n'est  plus  guère  em- 
ployé, que  dans  les  usines  c'est-à-dire  là  oiî  il  est  économique 
d'utiliser  la  vapeur  quand  elle  s'échappe  des  machines. 

Un  système  mixte,  très  avanlageux,  est  celui  qu'a  imaginé 
un  ingénieur,  M.  Grouvelle.  Il  consiste  à  combiner  le  chauflage 
par  circulation  d'eau  chaude  avec  le  chauiTage  par  la  vapeur. 
Celle-ci  est  employée  à  échauffer  l'eau  des  poêles  installés  dans 
tes  divers  étages  ou  pièces  d'un  édifice,  comme  on  vient  d'en 
voir  la  description    dans  les   calurifèrcs  à   circulation   d'eau 


chaude  à  air  libre.  Les  hôpitaux,  les  prisons,  les  grands  bâti- 
ments d'administration  chaulTés  par  ce  système,  le  sont  à  la 
fois  hygiéniquemenl  et  économiquement  :  il  en  est  de  même  des 
théâtres,  des  salles  de  concert  et  de  réunion,  des  écoles.  En 
général,  en  appliquant  les  uns  ou  les  aulres  de  ces  modes  de 
chauffage,  on  cherche  à  résoudre  du  même  coup  le  problème 
si  important  de  la  ventilation.  Les  principes  sont  connus;  mais 
ta  pratique  n'en  est  pas  moins  extrêmement  difficile. 

Il  nous  reste  à  signaler  un  mode  de  chauffage  qui  se  recom- 
mande à  certains  égards  et  pour  des  usages  spéciaux,  sinon  au 
point  de  vue  économique,  du  moins  par  sa  propreté,  sa  commo- 
dité, mais  qui  n'est  possible  que  dans  les  villes  :  nous  voulons 
parler  du  chauffage  par  le  gaz.  Mais  il  ne  faut  pas  s'y  tromper, 
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il  n'y  a  rien  là  que  la  subslîlution  d'un  combustible  à  un  autre, 
et  les  appareils  imaginés  pour  l'application  de  ce  système  n'ont 
qu'un  objet  :  approprier  la  combustion  d'un  nombre  quelconque 
de  becs  de  gaz  d'éclairage  à  l'élévation  de  température  d'un 
poèlc,  d'un  fourneau  de  cuisine,  d'un  appareil  industriel,  etc. 


Fig,  216.  —  FiiULTieau  de  laboraloire.  Bec  Wiesneg. 

Nous  donnons  quelques  exemples  des  dispositions  adoptées', 
sans  nous  étendre  davantage  sur  un  mode  de  chaufTage  qui  est 
basé  sur  les  mêmes  principes  que  ceux  où  l'on  emploie  comme 
combustible  la  houille,  le  bois,  le  coke,  la  tourbe,  etc. 


§  ù.    DISTHICUTiON    DE    LA    CBALEDR    AUX    HABITANTS    D  VUE    VIl.l.E, 
AUX    VOITURES    d'i^N    THAIB, 

Les  divers  systèmes  de  cbauffage  décrits  dans  les  para- 
graphes qui  précèdent,  basés  sur  la  circulation  de  Pair  chaud, 

1.  Los  ligures  213  el  214  montreot  comment  les  cheimaées  et  les  poélet  sont  ordnu- 
rement  disposés  pour  le  cbaufTage  au  gai.  Des  bûches  en  Toote  percées  de  trous  biMcd 
|)asser  le  combustible,  ou  bien  c'est. un  tube  contourné  en  couronne,  également  percé  il 
Tuçon  à  laisser  passage  aux  becs.  En  réalité,  c'est  donc  tout  simplement  un  condwilitte 
substitué  à  un  autre,  plus  propre  et  plus  commode,  mais  plus  coûteux.  Les  rournenu  de 
bbcratoire  que  représentent  les  Bgures  215  et  216,  sont  maintenant  adoptés  partout,  et,  mu 
des  formes  laiiées,  serrent  aui  mille  opérations  que  nécessitent  les  eipériencc*  de  phynfM 
et  de  cbiinic.  Des  appareils  analogues  sont  également  en  usage  dans  une  multitude  d'indi^ 
tries,  sans  compter  leur  introduction  dans  les  habitations  privées,  où  on  le*  utilise  loulCik* 
fois  qu'on  a  besoin  d'aroir  promplement  un  foTer  ï  sa  disposition. 
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de  l'eau  chaude,  de  la  vapeur  d'eau,  n'ont  guère  été  appliqués 
jusqu'ici  qu'à  des  édifices  isolés,  plus  ou  moins  considérables, 
c'esl-à-dire  à  un  ensemble  de  constructions  formant  un  tout 
solidaire,  et  aménagé  dans  ce  but  spécial  par  l'architecte  du 
monument. 

Les  Américains  ont  songé  à  une  application  plus  étendue, 
embrassant  toute  une  cité.  De  même  que  des  compagnies  dis- 
tribuent le  gaz  à  toutes  les  maisons  d'une  ville,  et  dans  chaque 
maison  à  tous  les  appartements  qui  le  réclament,  de  même  ils 
ont  pensé  à  faire  distribuer  la  chaleur  par  un  procédé  ana- 
logue, c'est-à-dire  en  produisant  dans  une  usine  centrale  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire,  et  en  l'envoyant  à  domicile  par 
une  canalisation  souterraine.  Les  premiers  essais  de  ce  mode 
de  chauffage  collectif  ont  eu  lieu,  dans  l'Etat  de  New- York,  à 
Buiïalo  et  à  Lockport,  et  de  là  ont  été  imités  dans  plusieurs 
grandes  villes  du  nord  des  Etats-Unis. 

Des  trois  modes  de  circulation,  celui  qui  est  basé  sur  la 
cession  de  la  chaleur  latente  de  vaporisation  de  l'eau  était 
évidemment  le  seul  applicable  sur  une  aussi  grande  échelle. 
Des  chaudières  de  l'usine  centrale  la  vapeur  passe  dans  des 
conduites  de  fonte,  qu'il  a  fallu  protéger  contre  les  perles  dues 
à  la  conductibilité  du  métaK  On  a  entouré,  pour  cela,  ces  con- 
duites d'enveloppes  épaisses  de  feutre,  substance  peu  per- 
méable à  la  chaleur.  Ainsi  revêtus,  les  tuyaux  sont  logés  dans 
des  étuis  en  bois  qui  achèvent  de  les  préserver  du  refroidis- 
sement. 

La  vapeur  ainsi  envoyée  dans  les  rues  de  la  ville  parvient, 
par  des  tuyaux  de  distribution  spéciaux  à  chaque  maison  et  à 
chaque  étage  ou  appartement,  à  des  appareils  placés  dans  les 
locaux  à  échauffer.  Ces  diffuseurs  sont  des  tubes  en  fonte  qui 
s'échauffent  au  contact  de  la  vapeur  et  rayonnent  la  chaleur 
-de  la  même  façon  que  les  poêles  ordinaires.  Pour  augmenter 
leur  surface  rayonnante,  ces  tubes  sont  pourvus  d'ailettes,  soit 
longitudinales  dans  le  sens  des  arêtes  du  cylindre,  soit  trans- 
versales et  dès  lors  circulaires.  Un  robinet  d'admission  permet 


\^.  i^WT  "airodurtioa  ie  ^a  Tapeur,  âeioa  les  besoins  du 
:n:iui&«ci^  :  i^  liîfiiâear  jofte  en.  lutre.  à  sa  partie  infëneoR, 
m  .mmear  nu  jermei  /^^eomemexit  de  Teaa  de  Goodensalkn. 
'  >tt*^  -au  r5.t  f  aiilefirs  .isâez  chaude  pour  qa*oa  puisse,  en  11 

/f^nift liant.  .'  lUiLâér  jt»iir  ies  usages  domestiques  oo  indos- 
,neîH- 

L'r-iiiitfrience  le  :e  oiode  lie  distribution  de  la  chaleur  est 
rop  .*Frf!eaie  encore  >»ar  <|n'îl  soit  pos^ble  d*en  appréciâtes 
iT^iaïaiies  »a  \tjL  .^eeonnaitre  les  incouTénienls. 

Le  .nao^içe  les  '  oitnres  dans  les  trains  de  chemin  de  fer 
i  Hê  /  iDiet  'î m  rrami  nombre  dressais,  et  tous  les  procédés 
•lonnus  ie  ^namiase  jut  été  successiTement  expérimentés: 
piitfie^.  :yuntires  remplis  de  sable  chauffé  au  rouge  sombre, 
^fau  :aa.ude.  iir  :haud.  vapeur.  Les  ingénieurs  de  la  Compagnie 
ie  l'E-c,  *a  France,  sont  arrivés  après  discussion  et  comjMi- 
i-aiion  ie  .uus  .e^  systèmes  il  celte  conclusion,  que  Teau  chaude 
nfsientîjn.^  a  :^^iance  'pii  convient  le  mieux  à  toutes  les  condi- 
liuns  r  in  chauffage  constant  et  hygiénique.  On  emplit  dans  ce 
but  ie<  bouillottes  mobiles,  placées,  comme  tout  voyageur  a  pu 
le  Voir.  -uuT-  les  bampiettes.  C'est  le  système  généralement 
adopte  sur  les  lignes  françaises.  Une  fois  refroidies»  les  chauffe- 
reites  sont  enievées.  puis  réchauffées,  soit  par  injection  directe 
•le  vapeur,  soit  par  immersion  dans  une  fosse  remplie  d'eau  dont 
la  lem^jerature  est  maintenue,  par  une  injection  de  vapeur,  à 
un  point  voisin  Je  rébullition-  Avec  ce  dernier  procédé,  cinq 
minutes  :iulliseut  pour  porter  la  température  à  90\  C'est  ainsi 
•pie  procède  la  compagnie  de  TEst.  Sur  les  lignes  d'Orléans,  de 
Lyon,  lie  l  Ouest  et  du  >ord,  le  réchauffage  des  bouillottes  se 
fait  par  injection  directe  de  vapeur.  La  première  de  cescom- 
(>agnies  a  aussi  adopté  un  appareil,  qu'elle  nomme  themO' 
Miphr/riy  et  qui  sert  à  chauffer  tous  les  compartiments  d'une 
Uïftme  Voiture.  Voici  en  quoi  il  consiste. 

Lne  chaudière  en  fonte,  à  foyer  intérieur,  est  placée  vers  le 
milieu  de  la  voilure,  sous  la  saillie  formée  par  la  caisse  sur  le 
liniïicard  du  châssis.  Deux  tuyaux  partant  de  sa  partie  supé- 
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rieure  vont  distribuer  l'eau  chaude  aux  deux  extrémités  de  la 
voilure.  Cette  eau  circule,  de  là,  dans  des  chaufferettes  en  fonte 
placées  transversalement  entre  les  banquettes  de  chaque  com- 
partiment, puis  revient  par  une  canalisation  spéciale  à  la 
partie  inférieure  de  la  chaudière.  Pour  réparer  les  perles  dues 
à  révaporation ,  un  récipient  plein  d'eau  et  communiquant 
avec  l'atmosphère  sert  de  réserve  et  permet  en  outre  la  libre 
dilatation  de  l'eau.  La  fumée  du  foyer  s'élève,  par  un  tuyau 
logé  dans  l'axe  d'une  des  cloisons,  au-dessus  du  toit  de  la 
voiture.  On  obtient  ainsi  aisément,  sous  les  pieds  des  voya- 
geurs, une  température  de  50°  à  G0\  et  dans  le  wagon  un  excès 
de  8  à  10  degrés  sur  la  température  extérieure.  Ce  mode  de 
chauffage,  qui  n'exige  pas  qu'on  ouvre  les  portières  pour 
remplacer  les  chaufferettes  refroidies,  ne  consomme  pas  plus 
de  5  centimes  de  combustible  par  voilure  et  par  heure. 

En  Belgique,  on  emploie  le  chauffage  des  wagons  par  une 
circulation  d'eau  chaude,  refoulée  du  tender  sous  les  pieds  des 
voyageurs;  l'eau  retourne  des  voilures  au  tender  ou  se  rend 
directement,  partie  à  l'injecteur  de  chauffage,  partie  à  l'injec- 
teur  d'alimentation  de  la  chaudière.  Ce  procédé  n'a  d'inconvé- 
nient que  celui  d'un  double  accouplement  pour  réunir  la  cana- 
lisation des  voitures.  En  Allemagne,  en  Autriche,  on  emploie 
la  circulation  de  la  vapeur  dans  des  tuyaux  qui  passent  sous 
les  pieds  des  voyageurs.  Enfin  en  Suède,  c'est  la  vapeur  et  l'air 
chaud  combinés.  La  vapeur  circule  dans  un  tuyau  en  fer,  muni 
d'ailettes  qui  augmentent  la  surface  de  rayonnement.  Il  est 
placé  dans  une  boîte  en  bois  suspendue  sous  le  châssis.  L'air 
de  la  caisse  chauffé  par  le  tuyau  à  vapeur  pénètre  dans  les 
compartimenls  par  des  bouches  de  chaleur  placées  sous  les 
sièges. 

Un  ingénieur  français,  M.  Ancelin,  a  proposé  d'utiliser,  pour 
le  chauffage  des  wagons,  la  chaleur  latente  de  fusion  d'un  com- 
posé, l'acétate  de  soude,  qui  peut  emmagasiner  beaucoup  plus 
de  chaleur  que  l'eau  dans  les  mêmes  limites  de  température. 
«  Une  chaufferetle  de  H  litres  contient,  dit-il,  environ  15  kilo- 
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grammes  d'acélale;  en  supposant  sa  température  initiale  de 
80%  température  maxima  des  chaufferettes  à  eau  lors  de  leur 
mise  dans  les  wagons,  elle  dégagera  : 

Chaleur  sensible  de  80°  à  60» 225  calories. 

Chaleur  latente , 1410       — 

Chaleur  sensible  de  60<»  à  40* 96      — 

Total 4731  calories. 

«  La  même  chaufferette  remplie  d'eau  dégagera,  de  80* à 40*, 
440  calories  :  Tacélate  donnera  donc  environ  quatre  fois  autant 
de  chaleur  que  l'eau*.  » 

Outre  l'économie  notable  de  combustible,  ce  mode  de  chauf- 
fage aurait  l'avantage  d'éviter  le  renouvellement  du  remplis- 
sage des  chaufferettes,  qui  se  ferait  une  fois  pour  toutes,  grâce 
à  la  stabilité  du  composé  employé.  Des  essais  faits  sur  diverses 
lignes  de  France  et  de  l'étranger  ont  donné,  paraît-il,  de  bons 
résultats. 


g  4.    LES    COMBUSTIBLES  ;    LEUUS    POUVOIRS    CALORIFIQUES. 

Ceci  nous  amène  tout  naturellement  à  dire  un  mot  des  com- 
bustibles eux-mêmes,  de  leur  valeur  relative,  de  la  chaleur 
qu'ils  développent  :  question  qui  n'est  pas  indifférente,  quand 
il  s'agit  de  chauffage. 

Le  bois  a  été  le  premier  combustible  employé,  et  aujourd'hui 
encore  des  contrées  entières  n'en  emploient  pas  d'autre.  C'est 
certes  le  plus  agréable,  mais  c'est  aussi  l'un  des  plus  coûteux, 
sauf  dans  les  pays  couverts  de  forêts  et  éloignés  des  mines  de 
houille.  La  houille,  l'anthracite,  le  lignite  et  autres  combus- 
tibles minéraux,  le  coke,  qui  est  le  résidu  laissé  par  la  distil- 
lation de  la  houille,  sont  d'un  emploi  de  plus  en  plus  fréquent, 
parce  qu'ils  constituent  un  mode  de  chauffage  plus  écono- 
mique. En  certaines  contrées,  on  brûle  de  la  tourbe;  en  réalité, 

1 .  L*acétate  de  soude  éprouve  la  fusion  aqueuse  vers  59^  ;  il  absorbe  pour  ce  changenient 
d'état  environ  94  calories. 
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c*est  toujours  le  règne  végétal,  celui  d'aujourd'hui  ou  celui  des 
anciennes  périodes  géologiques,  qui  fournil  Télément  de  la 
chaleur  développée  dans  les  divers  appareils  de  chauffage  que 
nous  avons  passés  en  revue.  A  vrai  dire,  le  gaz  d'éclairage, 
employé  comme  combustible,  est  dans  le  même  cas  :  c'est  un 
des  composés  de  la  houille,  et  ce  simple  fait  suffît  à  faire  voir 
pourquoi  le  chauffage  par  le  gaz  est  plus  coûteux  que  celui  par 
la  houille  môme  d'où  le  gaz  est  extrait. 

Comparons  maintenant,  d'après  les  expériences  des  physi- 
ciens, les  pouvoirs  calorifiques  de  ces  diverses  substances.  On 
entend  par  là  le  nombre  d'unités  de  chaleur  que  développe  la 
combustion  intégrale  de  1  kilogramme  de  chacune  : 

Rapports 
Combuslil»Ie«,  Calories.        des  jwuvoirs  cnlorifujncs. 

Houille 8000  1,00 

Anthracite 7500  0,95 

Coke 7000  0,90 

Lijinile 6500  0,80 

Charbon  de  bois GOUO  0,75 

Tourbe 5000  0,60 

Bois  sec 4000  0.50 

Bois  (!20  pour  100  d'eau) 5000  0,58 

Gaz  d'éclairage iOOOO  1,25 

C'est  le  gaz  d'éclairage  qui  a  le  pouvoir  le  plus  élevé*  ;  vien- 
nent ensuite  la  houille  et  les  combustibles  minéraux,  puis  la 
tourbe  et  le  bois  ;  le  bois  humide  est  inférieur  à  tous  les  autres. 

On  a  vu,  du  reste,  de  combien  il  s'en  faut  que  les  appareils 
de  chauffage,  même  les  plus  perfectionnés,  utilisent  toute  la 
chaleur  de  la  combustion.  La  plus  grande  partie  de  cette  cha- 
leur s'en  va  au  dehors,  par  la  cheminée. 

Veut-on  se  rendre  compte  des  pertes  considérables  qui  s'en 
vont  annuellement  en  fumée?  Prenons  la  consommation  de 


i.  11  importe  d'observer  qu*il  faut  distiller  en  moyenne  100  kilogrammes  de  houille  pour 
produire  28  mètres  cubes  de  gaz.  Si  Ton  prend  0,4  pour  la  densité  de  ce  gaz,  cela  fait  à 
peu  près  14^,5  pour  le  poids  de  28  mètres  cubes.  Or  100  kilogrammes  de  houille  brûlés 
directement  donnent  800  000  calories,  les  28  mètres  cubes  de  gaz  qu'on  en  extrait  n'en 
donnent  que  145000.  On  voit  donc  la  raison  qui  rend  le  chauffage  au  gaz  plus  coûteux, 
Bnlgré  sa  chaleur  de  combustion  élevée. 
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Paris  pour  exemple.  VAnnuaire  du  Bureau  des  longitudes 
pour  1872  nous  donne  le  chiffre  de  celle  consommation  pour 
l'année  1869  : 

Bois  de  diverses  sortes 994057  stères. 

Charbon  de  bois 4902315  hectolitres. 

Houille,  coke,  tourbe 682011827  kilogrammes'. 

En  prenant  uu  chiffre  même  inférieur  à  la  valeur  moyenne 
de  ces  divers  combustibles,  on  ne  peut  guère  évaluer  à  moins 
de  69  millions  de  francs  la  dépense  totale,  25  millions  pour  le 
bois,  24  millions  pour  la  houille,  20  millions  pour  le  charbon 
de  bois.  Mais  ce  dernier  combustible  ne  sert  guère  pour  le 
chauffage,  et  une  notable  partie  de  la  houille  est  employée  pour 
des  usages  industriels.  La  perte  de  chaleur  n'est  pas  moins 
réelle  pour  les  trois  genres  de  combustibles,  et  Ton  peut  affir- 
mer que  60  pour  100  au  moins  s'en  vont  en  fumée,  sans  être 
utilisés.  C'est  donc  une  perte  annuelle  de  plus  de  40  millions 
de  francs,  perte  qui  pourrait  certes  être  réduite  de  beaucoup  si 
l'on  adoptait  partout  des  appareils  rationnellement  construits. 
La  bourse  des  consommateurs  et  leur  santé  s'en  trouveraient 
également  bien. 

Que   serait-ce,   si  l'on  appliquait  les  mêmes  calculs  à  la 
France  entière  et  à  chaque  pays  dans  le  monde  entier? 

i.  Douze  ans  plus  brd,  c*est-k-diro  eu  1881,  la  consommation  est  de?enue  : 

Bois 793  000  stères. 

Charbon  de  Itob 5092003  hectolitres. 

Houille,  ctc 932COOO00  kilogramme*. 

On  Toit  que  la  consommation  de  la  houille  s'est  développée  considérablement  aux  dépens 
de  celle  du  bois.  Dans  ces  chiffres,  on  ne  peut  distinguer  la  part,  probablement  assez  faible» 
qui  revient  au  chauffage  par  le  gaz. 


■^ 


CHAPITRE  III 


APPLICATIONS  DIVERSES   DES  LOIS  DE  LA  CHALEUR 


g  1.    HABITATIONS. 

La  température  d'un  appartement  ne  dépend  pas  seulement 
des  appareils  de  chauffage  qui  s'y  trouvent  installés,  et  de  la 
chaleur  que  ces  appareils  communiquent  à  l'air  par  voie  de 
rayonnement,  deconvection  ou  tout  autre  mode  de  propagation 
calorifique.  Elle  dépend  encore,  en  premier  lieu,  de  la  tempé- 
rature extérieure;  en  second  lieu,  des  murs  ou  ahris  qui 
s'opposent,  avec  plus  ou  moins  d'efficacité,  au  passage  de  la 
chaleur  intérieure  au  dehors.  Cette  déperdition  inévitable  est 
plus  ou  moins  rapide,  selon  que  les  murs  sont  plus  ou  moins 
épais,  que  les  matériaux  dont  ils  sont  formés  sont  de  bons  ou 
de  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur;  enfin,  que  les  ouver- 
tures dont  ils  sont  percés,  et  qui  sont  fermées  par  des  cloisons 
vitrées  pour  donner  accès  à  la  lumière  du  jour,  sont  plus  ou 
moins  nombreuses  et  présentent  une  surface  plus  ou  moins 
considérable. 

Les  murs  épais,  formés  de  matériaux  mauvais  conducteurs, 
procurent  à  ceux  qui  les  habitent  le  double  avantage  de  les 
protéger  en  hiver  contre  le  froid,  en  été  contre  la  chaleur  du 
dehors.  La  pierre,  le  marbre,  sont,  sous  ce  rapport,  moins 
avantageux  que  la  brique  et  surtout  que  le  bois.  Dans  les  pays 
froids,  en  Russie  par  exemple,  nombre  d'habitations  rurales 
ont  des  murs  formés  de  poutres  ou  de  planches  épaisses  consti- 
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tuant  une  double  cloison  qu'on  remplil  de  matières  divisées, 
de  paille  hachée,  de  sciure  de  bois,  de  mousse  sèche.  L'air 
emprisonné  dans  les  interslices  forme  avec  les  matières  el  les 
cloisons  un  ensemble  très  peu  perméable  à  la  chaleur,  1res 
mauvais  conducteur,  et,  par  suite,  c'est  un  excellent  abri 
contre  la  température  basse  du  dehors. 

Mais  c'est  par  les  portes,  les  fenêtres  vitrées  que,  pendant 
le  jour,  la  chaleur  se  perd  avec  le  plus  de  rapidité.  Un  moyen 
excellent  de  se  prémunir  contre  celle  déperdition  consiste  dans 
l'emploi  des  doubles  fenêtres: 
l'air,  qui  se  trouve  emprisonné 
entre  les  deux  minces  cloisons 
vitrées,  ne  se  renouvelant  pas, 
et  étant  un  corps  mauvais  con- 
ducteur, constitue  une  enve- 
loppe protectrice  que  la  chaleur 
obscure  de  l'intérieur  ne  fran- 
chit que  difficilement,  tandis 
que  la  chaleur  lumineuse  des 
rayons  solaires  pénètre,  au  con- 
traire, avec  facilité  dans  l'ap- 
partement. Ainsi  se  trouve  uti- 
lisée la  propriété  des  milieux 
qui  sont,  à  la  fois,  dialliermanes 
pour  les  rayons  lumineux  et  athermanes  pour  le  rayonnement 
de  la  chaleur  obscure. 

Ce  double  vitrage  est  très  avantageusement  employé  dans 
les  serres,  dont  les  plantes  ont  besoin  de  la  lumière  du  jour, 
et  qui  souffrent  de  l'obscurité  et  de  l'humidité,  quand,  pour  les 
préserver  du  froid,  on  recouvre  le  vitrage  de  paillassons  ou 
d'autres  abris  opaques. 

Les  caves  sont  moins  exposées  que  les  appartements  des 
étages  supérieurs  à  l'échange  de  chaleur  qui  se  fait  de  dedans 
en  dehors  ou  de  dehors  en  dedans.  Aussi  conservent-elles  toute 
l'année  une  température  moyenne   qui   varie  d'autant  moins 


Fig,  217.  —  Ine  gl; 
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qu*elles  sont  plus  profondes.  Elles  paraissent  donc  chaudes 
en  hiver  et  fraîches  en  été.  Si  elles  ne  peuvent  être  considérées 
comme  des  endroits  salubres  pour  l'habitation,  elles  servent  du 
moins  à  la  conservation  de  nombre  d'objets  qui  souffriraient 
soit  d'un  froid  excessif,  soit  d'une  chaleur  trop  élevée. 

Les  glacières  sont  des  sortes  de  caves  plus  profondes  que  les 
caves  ordinaires,  creusées  dans  le  sol  et  intérieurement  revê- 
tues de  murailles  en  briques,  où  l'on  entasse  des  morceaux  de 
glace  pendant  l'hiver  pour  les  conserver  et  s'en  servir  aux 
époques  de  grande  chaleur.  Après  avoir  rempli  la  cavité  de 
fragments  de  glaçons,  on  y  verse,  pendant  les  fortes  gelées, 
mie  certaine  quantité  d'eau  qui  recouvre  le  tout  d'une  couche 
de  glace  isolante  empêchant  Taccès  de  l'air  extérieur;  puis  on 
entasse  de  la  paille  qui  forme  une  couche  mauvaise  conduc- 
trice. Un  toit  recouvert  de  chaume  et  de  gazon,  des  plantations 
d'arbres  qui,  par  leur  ombre,  préservent  la  glacière  des  rayons 
solaires,  achèvent  de  rendre  l'intérieur  de  la  cavité  tout  à  fait 
imperméable  à  la  chaleur  du  dehors. 

Toutes  ces  précautions  sont  la  plupart  basée?,  comme  on 
voit,  sur  la  faible  conductibilité,  pour  la  chaleur,  du  sol,  des 
briques  et  des  matières  divisées. 


§  2.    VÊTEMENTS. 

Des  habitations,  passons  aux  vêtements. 

11  n'est  guère  de  contrée  où  les  vêtements  ne  soient  indis- 
pensables pour  se  garantir  des  intempéries,  et  surtout  des 
excès  de  la  température,  soit  en  hiver,  soit  en  été.  L'homme 
n'est  pas  naturellement  protégé  contre  cette  action  dont  sa 
santé  peut  tant  souffrir.  Il  n'est  pas,  comme  la  plupart  des 
animaux,  couvert  d'une  enveloppe  de  poils,  de  plumes,  de 
duvet,  d'une  toison  plus  ou  moins  épaisse  protectrice  des 
injures  de  l'air  ;  et  c'est  à  son  industrie  qu'il  a  dû  recourir, 
par  laquelle  d'ailleurs  il  n'a  guère  fait  qu'imiter  la  nature  d'une 
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façon  plus  ou  moins  intelligente,  selon  le  degré  de  civilisalion 

oij  il  est  parvenu. 

A  l'élat  de  sauvagerie  qui  caraclérisail  les  premiers  âges  de 
l'humanité,  étal  dont  il  existe  encore  tant  de  restes,  l'homme 
n'a  pu  mieux  faire  que  de  se  couvrir  des  peaux  des  animaux 
lues  à   la  chasse.    Ce  vêlement  primitif  est  encore  celui   de 


maintes  peuplades    barbares.    Dans  les  climats  polaires,   les 
Esquimaux,  les  Lapons,  les  Samoyèdes,  se  vêtissent  de  peaux 
d'ours,  de  rennes,  qu'ils  façonnent  grossièrement.  Le  cuir  est 
imperméable  à  l'humidité,  mais  ce  sont  les  poils  dont  il  es^ 
recouvert    qui  forment  la  couche   véritablement    protectrice 
contre  le  froid,  à  cause  de  leur  faible  conductibililé  pour  I^ 
chaleur. 

La  température  du  corps  humain  est  à  peu  de  chose  prè^i 
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constante  dans  tous  les  climats  et  à  toute  saison.  L'action  exté- 
rieure ne  la  modifie  pas/pour  ainsi  dire.  «  Le  sang  d'un  Lapon, 
dit  Tyndall,  est  sensiblement  aussi  chaud  que  celui  d'un 
Indou  ;  et  le  navigateur  anglais,  en  faisant  voile  du  nord  au 
sud  ou  du  sud  au  nord,  trouve  que  la  température  de  son  s«ing 
est  à  peine  augmentée  à  mesure  qu'il  approche  de  l'équateur, 
à  peine  diminuée  à  mesure  qu'il  s'approche  du  pôle.  »  Ce  qu'il 
s'agit  d'empêcher  à  l'aide  des  vêlements,  c'est  la  sensation 
désagréable  que  produit  sur  nous  le  contact  de  notre  peau 
avec  l'air  froid  ou  avec  l'air  échauffé  fortement  par  les  rayons 
solaires,  ce  sont  les  accidents  qui  résultent  pour  notre  santé 
de  ce  brusque  échange. 

Il  y  a  trois  choses  qui  rendent  un  tissu  impropre  à  con- 
duire la  chaleur  :  la  nature  de  la  substance  dont  il  est  composé, 
la  structure  même  du  tissu,  et  enfin  son  épaisseur.  Au  pre- 
mier point  de  vue,  voici  dans  quel  ordre  se  rangent  les  diverses 
sobstances,  en  allant  de  la  plus  conductrice  à  celle  qui  Test  le 
moins.  Ces  résultats  sont  dus  aux  expériences  de  Rumford  : 
soie  tordue,  coton  ou  laine,  laine  de  brebis,  taffetas,  soie 
écrae,  poil  de  castor,  édredon,  poil  de  lièvre. 

On  voit  par  là  que  la  soie  est  meilleure  conductrice  que  la 
laine;  et  comme  les  tissus  de  soie  sont  d'une  structure  plus 
aerrée  que  ceux  de  laine,  ces  derniers  ont  donc  la  double  supé- 
riorité tant  du  côté  du  tissu  que  du  côté  de  la  matière. 

L'expérience  journalière  confirme  ces  résultats  tirés  de  l'in- 
duction. Les  vêtements  de  laine  sont  ceux  qui  préservent  le 
mieux  contre  le  froid,  parce  qu'ils  s'opposent  au  passage  de 
la  chaleur  du  corps.  Ce  sont  aussi  en  été,  pourvu  que  l'étoffe 
soit  légère,  ceux  qu'il  faut  préférer  pour  arrêter  les  rayons  de 
chaleur  et  les  empêcher  de  pénétrer  jusqu'à  notre  corps.  Du 
reste,  on  sait  que  la  couleur  a  aussi  une  influence  ;  que  géné- 
ralement les  vêtements  noirs  ou  de  couleurs  sombres  émettent 
la  chaleur  avec  plus  de  facilité  que  ceux  de  couleurs  claires 
ou  que  les  vêtements  blancs,  de  sorte  qu'en  hiver  les  derniers 
sont  préférables  aux  autres,  puisqu'ils  sont  moins  favorables  à 
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la  déperdition  de  chaleur  du  corps.  En  été,  c*esl  la  chaleur  exté- 
rieure que  les  vêtements  blancs  absorbent  avec  moins  de  facilité 
que  les  vêtements  sombres;  à  conductibilité  égale,  ils  sont 
donc  encore  préférables  aux  autres. 

Ce  n'est  pas  d'ailleurs  le  poids  de  Tétoffe  qui  rend  un  vête- 
ment chaud,  c'est  la  structure  divisée  du  tissu;  un  édredon, 
rempli  d'un  duvet  fin  et  léger,  est  plus  chaud  que  de  lourdes 
et  épaisses  couvertures. 

On  voit,  par  ces  exemples,  combien  il  importe  de  tenir 
compte  des  diverses  propriétés  calorimétriques  des  corps,  de 
leur  conductibilité,  de^  leur  pouvoir  rayonnant,  absorbant, 
émissif,  dans  les  applications  usuelles  relatives  au  chauffage, 
à  la  construction  des  habitations,  aux  vêtements.  Toutefois  ce 
n'est  pas  tout  :  il  faut  tenir  compte  aussi  des  indications  de  l'hy- 
giène, lesquelles  ne  sont  plus  du  ressort  de  la  physique,  mais 
de  la  physiologie.  Nous  recherchons  la  chaleur  en  hiver,  le  frais 
en  été;  encore  faut-il  savoir  dans  quelle  mesure  nous  devons 
le  faire,  pour  que  la  santé,  qui  est  l'équilibre  des  fonctions 
de  notre  corps,  se  maintienne  constamment  en  bon  état. 


g  3.    LAMPES   DE    SÛRETÉ   DES   MINEURS. 

On  a  VU,  dans  la  Première  Partie  de  ce  volume,  comment 
une  toile  métallique,  placée  au-dessus  d'une  flamme  de  gaz, 
empêche  la  combustion  de  se  propager  au-dessus  de  la  toile. 
Celle-ci  absorbe  assez  de  chaleur  pour  que  la  température  du 
gaz,  qui  a  passé  par  les  petites  ouvertures  du  tissu,  soit  au- 
dessous  de  la  température  de  l'ignition. 

Un  illustre  physicien,  un  ingénieur  anglais,  Davy,  a  utilisé 
cette  propriété  importante  pour  prévenir,  dans  les  mines,  les 
accidents  provenant  de  l'inflammation  du  grisou.  La  lampe  de 
mineur  qui  porte  son  nom  a  reçu,  depuis  l'époque  où  elle  a  été 
inventée,  des  modifications  ou  des  perfectionnements  divers; 
le  principe  de  la  construction  reste  le  même.  Les  figures  219, 
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220  et  221  en  montrent  plusieurs  modèles.    Dans  tous,  la 
détonation  qui  résulte  de  l'introduction  du  mélange  explosif 


Fig.  219.  —  Première  lampe  de  sureU  ili,  Djij   Ldinjn,  j  treillis 

dans  la  capacité  où  brûle  la  flamnit  de  h  lampe  est  réduite 
à  l'intérieur  même  ;  l'inflammation  e&t  liiniltc  a  ce  ties  petit 


w? 


Fig    220    —  Lampes  (te  si 


et  à  lulics  de  cristal. 


espace.  L'enveloppe  ou  chemise  métallique  empoche  la  chaleur 
de  se  propager  au  dehors,  et  le  mineur  est  averti  du  danger 
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sans  avoir  à  en  redouter  les  terribles  eflets.  A  la  vérité,  il  doit 
se  sei'vir  de  la  lampe  avec  précaution,  et  veiller  à  ce  qu'elle 
soit  toujours  en  bon  état  ;  la  moindre  déchirure  des  fils  de  la 
toile  métallique,  pour  peu  qu'elle  produise  une  ouverture  dans 
Tenveloppe  protectrice,  peut  suflire  à  la  communication  de  la 
flamme  avec  l'extérieur.  De  même,  un 
mouvement  trop  brusque  de  la  lampe, 
en  déterminant  la  pénétration  méca- 
nique de  la  flamme  avec  les  mailles, 
peut  produire  l'explosion  redoutée.  Les 
catastrophes  dont  les  mines  sont  encore 
de  temps  en  temps  le  théâtre,  prouvent 
assez  que  ces  précautions  ne  sont  pas 
toujours  rigoureusement  observées. 

Les  nouveaux  modèles  de  la  lampe 
Davy  donnent  plus  de  lumière  que  les 
modèles  primilirs,  la  flamme  se  trou- 
vant entourée  de  cylindres  de  verre 
plus  ou  moins  élevés.  De  plus,  une 
disposition  particulière  prévient  l'im- 
prudcnce  des  mineurs,  qui  ne  peuvent 
ouvrir  leur  lampe  sans  l'éteindre.  La 
lampe  Combes,  que  représente  la  figure  221,  est  formée  d'un 
épais  cylindre  de  verre  qui  enveloppe  la  flamme,  et,  au-dessus 
de  celle-ci,  d'un  tube  métallique  qui  est  enveloppé  lui-même 
d'une  toile  ou  treillis  métallique.  L'air  nécessaire  à  la  com- 
bustion pénètre  latéralement  par  des  ouvertures  situées  au- 
dessous  de  la  flamme,  à  laquelle  cet  air  n'arrive  qu'après 
avoir  traversé  deux  épaisseurs  de  toiles  métalliques. 


Pig.221.. 


g  i.    DIVERSES    AFFLICATIOKS    DOUESTIQUES   DE   LA    CHAUUR. 

Rappelons  quelques  usages  basés  sur  le  faible  pouvoir  con- 
ducteur de  certaines  substances. 


/ 
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Pourquoi  les  manches  des  oulils  et  ustensiles  en  métal  qui 
wnt  au  feu,  sont-ils  en  bois?  Pourquoi  garnit-on  d'osier  les 
anses  des  bouilloires^  de.  cuir  ou  d'étoffe  celles  des  fers  à 
repasser?  Parce  que  le  bois,  le  cuir  et  la  laine  ont  un  très  faible 
pouvoir  conducteur.  C'est  la  même  raison  qui  fait  paraître  ces 
substances  plus  chaudes  que  les  métaux,  que  le  marbre,  dans 
une  même  enceinte  où  tous  les  objets  ont  cependant  une  môme 
et  égale  température.  Le  plancher  d'une  chambre  est  moins 
froid  que  le  carrelage,  parce  que  le  bois  conduit  plus  mal  la 
chaleur  que  la  brique  ;  un  plancher  de  sapin  est  moins  froid 
qu'un  plancher  de  chêne  pour  une  raison  semblable.  Dans  tous 
ces  exemples,  le  contact  de  la  main  avec  des  corps  bons  ou 
mauvais  conducteurs  cause  une  sensation  de  froid  ou  de  cha- 
leur, parce  que  l'échange  de  chaleur  qui  se  fait  dans  un  sens 
ou  dans  l'autre,  entre  ces  corps  et  notre  peau,  est  plus  ou 
moins  rapide.  L'impression  désagréable  qui  provient  d'une 
brûlure  est  due  à  un  échange  trop  lirusque  de  chaleur  qui  déter- 
mine la  désorganisation  du  tissu.  La  même  impression  peut 
résulter  du  contact  avec  un  objet  dont  la  température  est  très 
basse  :  telle  est  celle  qu'on  ressent  en  touchant  un  morceau 
de  mercure  ou  d'acide  carbonique  congelé.  Dans  les  climats 
polaires,  la  main  ne  peut  toucher  impunément  les  objets  métal- 
liques, qu'il  faut  envelopper  d'étoffe,  si  d'ailleurs  on  ne  veut 
se  servir  de  gants  épais. 

La  faible  conductibilité  de  certaines  substances,  telles  que 
la  laine,  le  feutre,  a  conduit  à  une  application  domestique 
curieuse,  dont  nous  allons  dire  un  mot. 

La  marmite  automatique  (fig.  222)  qu'on  voyait  à  l'Expo- 
sition universelle  de  1867,  et  qui  est  utilisée  dans  les  pays  du 
nord  de  l'Europe,  n'est  autre  chose  qu'une  marmite  métallique 
où  l'on  introduit  la  viande,  l'eau  et  tous  les  légumes  et  ingré- 
dients constituant  le  pot-au-feu.  On  soumet  le  tout  à  la  chaleur 
d'un  foyer  jusqu'à  ébullition.  Aussitôt  que  la  température  d'é- 
bullition  est  obtenue,  on  enferme  la  marmite  dans  une  boîte 
dont  l'intérieur  et  le  couvercle  sont  doublés  d'une  épaisse  gar- 

tr.  70 
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oiture  de  feutre  ;  on  recou\Te  en  oulre  la  marmite  d'un  coussiu 
de  même  matière,  on  ferme  berméliquement  et  l'on  peut  alors 
abandonner  l'ustensile  à  luinnême  :  la  cuisson  se  continue  d 


s'acïièvc  sans  feu,  ]iarce  que,  grâce  à  la  très  faible  conductibilité 
de  l'enveloppe,  la  chaleur  interne  conserve  une  haute  tempé- 
rature pendant  plusieurs  heures;  au  bout  de  trois  heures,  elle 
s'abaisse  en  moyenne  seulement  de  12  degrés. 


CHAPITRE   IV 


APPLICATIONS  DIVERSES  DES  LOIS  DE  LA  CHALEUR 

DILATATION 


§  \ .    PEKDULES    COMPENSATEURS. 

Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  des  Applicatimis  de  lapesan- 
teur^  qui  traite  du  pendule*,  qu'une  des  conditions  essentielles 
de  l'emploi  du  pendule  dans  les  horloges  est  l'invariabilité  de 
longueur  de  la  tige,  ou,  si  Ton  veut,  de  la  distance  du  point  de 
suspension  au  centre  d'oscillation. 

Or  cette  invariabilité  suppose  que  la  température  à  laquelle 
le  pendule  a  été  une  fois  réglé  reste  elle-même  constante.  Car, 
si  elle  augmente,  la  matière  dont  est  formée  sa  tige  se  dilate;  le 
pendule  s'allonge  et  ses  oscillations  croissent  en  durée.  Si,  au 
contraire,  cette  température  s'abaisse,  la  matière  se  contracte,  le 
pendule  se  raccourcit  et  les  oscillations  deviennent  plus  rapides. 
II  résulte  de  là  qu'une  horloge  bien  réglée  pour  une  tempéra- 
ture moyenne  doit  retarder  en  été  et  avancer  en  hiver. 

Comment  remédier  à  ce  défaut?  Comment  l'atténuer,  du 
moins,  de  façon  à  assurer  l'invariabilité  de  longueur  du  pendule 
et  l'isochronisme  de  ses  oscillations?  On  y  est  parvenu  en  uti- 
lisant l'inégalité  de  dilatation  des  divers  métaux,  et  en  compen- 
sant l'accroissement  de  longueur  du  pendule,  qui  fait  baisser  le 

oentre  d'oscillation,  par  l'élévation  de  ce  môme  centre.  De  là  le 

» 

1.  Le  MoKDB  PHYSIQUE,  t.  I,  2*  partie,  p<igcs  570  et  suiv. 
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nom  de  pendules  compensateurs  donné  aux  diverses  combinai- 
sons imaginées  dans  ce  but. 

Un  des  plus  usités  est  le  pendule  à  cadre  ou  à  gril,  inventé 
par  Harrison.  La  lige  est  formée  par  une  série  de  vei^s  alter- 
nativement de  laiton  et  d'acier,  réunies  par  des  traverses,  de 
telle  façon  que  les  allongements  produits  par  la  dilatation  dans 
toutes  les  verges  d'acier  tendent  à  abaisser  le  centre  du  pen- 
dule, tandis  que  ceux  qui  affectent  les  verges  de  laiton,  se  fai- 
sant de  bas  en  baut,  tendent  au  contraire  à  le  relever.  La  tige 
du  milieu,  qui  est  ici  d'acier  (fig.  223  et  224),  est  celle  qui  soa- 
tient  la  lentille  du  pendule  ;  elle  passe  par 
j  des  ouvertures  pratiquées  dans  les  traver- 

ses, de  manière  à  en  rester  indépendante. 
La  tige  de  suspension  est  au  contraire  fixée 
à  la  traverse  supérieure  du  cadre  qui  enve- 
loppe les  autres.  Les  longueurs  de  ces  cou- 
ples de  verges  doivenlêtre  calculéesd'après 
les  coefficients  de  dilatation  de  l'acier  et  du 
laiton,  de  sorte  que  la  somme  des  dilata- 
tions des  couples  d'acier  soit  précisément 
égale  à  la  somme  des  dilatations  des  cou- 
ples de  laiton. 

Si  la  longueur  totale  du  pendule  est 
représentée  par  L,  la  somme  des  longueurs 
des  couples  de  tiges  d'acier  par  F  et  celle 
dt's  tiges  de  laiton  par  C,  on  a  L  =  F^  C.  K  et  K'  étant  d'ail- 
leurs Us  coeflicienls  de  dilatation  des  deux  métaux,  on  devn. 
jwur  que  la  ci>mjwnsation  ait  lieu,  avoir  l'égalité  KF=K'C,  ou 


Fi(i.  â^ô.  —  Di»posiliuD  des 
caiii|M'nsal«ur  1  gril. 


K(L  +  Q  =  KC. 


,  Prenons  pour  S 


le  nombi-e  O.IKXWIOÏÔ  el  pour  K' 0,00001878,   il 


viendra 


;  ^-^  =  I  .^i  environ.  En  employant  quatre  verges  de  laiton 
80t) 


comme  dans  la  lijîure.  le  rapport  précédent  donne  pourcliaqM 
verge  0,07,  soit  les  deux  tiers  de  la  longueur  du  pendule.  Miis 
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si  l'on  n'employait  que  deux  tiges  de  laiton  (ou  trois  d'acier), 
ta  longueur  des  premières  devrait  dépasser  d'un  tiers  la  lon- 
gueur du  pendule,  ce  qui  obligerait  à  une  disposition  sinon 
impossible,  du  moins  fort  incommode. 

On  n'obtient  ainsi  toutefois  qu'une  compensation  approchée, 
parce  que  le  centre  d'oscillation  d'un  pendule  composé  ne  se 


Fig.  225.  —  Compensa  leur  Leroy. 

confond  ni  avec  le  centre  de  gravité  de  la  lentille,  ni  avec 
celui  de  tout  l'appareil.  Il  y  a  donc  encore  à  régler  celte  com- 
pensation, ce  qui  se  fait  par  tâtonnement  à  l'aide  d'une  vis 
placée  au-dessous  de  la  lentille. 

Le  pendule  competisatmr  de  Leroy  (fig.  225)  consiste  eu  un 
tube  de  laiton  supporté  par  une  traverse  iixe  au-dessus  d'une 
ouverture  en  biseau,  qui  laisse  passer  une  lige  d'acier  sus- 
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pendue  au  fond  du  lube.  Cette  tige  est  composée  de  deux  parties. 
Féunies  par  une  lame  d'acier  flexible  à  la  hauteur  de  la  fente^ 
La  dislance  de  cette  fente  au  centre  d'oscillation  donne  la  lon^ 
gueur  du  pendule,  puisque  c'est  là  qu'est  le  véritable  point  de 
suspension. 

En  se  dilatant,  le  tube  de  laiton  remonte  et  le  centre  d'oscil- 
lation du  pendule  suit  ce  mouvement.  Au  contraire,  la  tige 
tend  à  l'abaisser,  et  l'on  conçoit  qu'on  ait  calculé  les  dimen- 
sions respectives  des  parties  de  l'appareil,  de  façon  qu'il  y  ail 
compensation.  On  rend  d'ailleurs  cette  compensation  plus  com- 
plète par  le  moyen  adopté  pour  le  pendule  à  gril  et  pour  tous 
les  autres  systèmes  compensateurs. 

Nous  citerons  encore  trois  autres  systèmes  :  le  compensatetir 
Brocolj  que  représente  la  figure  226,  le  compensateur  Martin 
(fig.  227)  et  le  compensateur  Graham  (fig.  228),  qui  est  le  pre- 
mier système  adopté  pour  la  compensation  des  pendules. 

Dans  le  premier  de  ces  compensateurs,  la  tige  de  fer  f  qui 
supporte  la  lentille  est  munie,  à  la  partie  supérieure,  d'une 
traverse  à  laquelle  sont  liées  deux  verges  de  laiton  c,  c,  qui  se 
dilatent  librement  par  leurs  bouts  inférieurs  appuyés  eux- 
mêmes  sur  deux  leviers  a,  a,  fixés  à  la  lentille.  Ces  leviers 
agissent  sur  celle-ci  à  l'aide  des  pivots  t,  (,  et  la  relèvent,  de 
sorte  que  le  centre  d'oscillation  tend  à  monter  en  même  temps 
que  la  dilatation  de  la  lige  de  suspension  tend  à  l'abaisser.  La 
compensation  se  trouve  ainsi  en  partie  effectuée;  il  ne  reste 
plus  qu'à  la  compléter  par  tâtonnement. 

Le  pendule  Martin  est  représenté  dans  la  figure  227.  C'est 
un  pendule  ordinaire,  dont  la  tige  porte,  fixé  en  un  point  de  sa 
longueur,  un  système  de  deux  lames  métalliques  inégalement 
dilatables,  soudées  ensemble  et  terminées  par  deux  boules  pe- 
santes, en  or  par  exemple.  Le  métal  le  plus  dilatable  étant  en 
dessous,  quand  la  température  montera  au-dessus  du  point 
pour  lequel  les  lames  sont  rectilignes,  le  système  se  courbera 
en  arc,  présentant  sa  concavité  vers  le  haut,  le  centre  de  gra- 
vité et  par  suite  le  centre  d'oscillation  du  pendule  remonte- 
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ronl  avec  les  masses  ;  si  la  tempémlure  baisse,  l'arc  sera  en  sens 
contraire  et  le  centre  baissera.  On  conçoit  qu'on  ait  calculé  les 
dimensions  et  les  poids  des  pièces  du  système  de  façon  qu'il  y 
ait  compensation.  Les  boules  d'or  peuvent  d'ailleurs  glisser 
elles-mêmes  dans  les  vis  qui  les  retiennent  et  on  peut,  en  les 
déplaçant,  achever  la  compensation  par  lâtonnement. 


.  Compenuleiir  Brocot. 


Fig.  227. 
Compensateur  Uarlin. 


Compensateur  Graliain. 


Le  compensateur  Graham  est  formé  d'une  lige  de  fer  qui 
supporte  à  sa  partie  inférieure  une  plaqne  sur  laquelle  repo- 
sent deux  cylindres  de  cristal  en  partie  remplis  de  mercure. 
Tandis  que  la  dilatation  donne  lieu  à  un  allongement  de  la  tigC 
de  suspension,  et  abaisse  en  conséquence  le  centre  d'oscillation 
du  pendule,  celui-ci  se  trbtive  relevé  pai*  l'exhaussement  diï 
niveau  du  mercure  dans  les  tubes  provenant  de  la  même  élé- 
vation de  température. 
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On  emploie  à  volonté  un  ou  deux  tubes;  mais,  dans  tous  les 
cas,  on  calcule  de  la  même  manière  la  hauteur  qu'il  faut  donner 
au  mercure  pour  compenser  la  dilatation  de  la  tige  de  fer,  ei 
tenant  compte  à  la  fois  de  la  dilatation  du  mercure  et  de  celle 
du  verre.  Graham,  au  lieu  d'une  tige  de  fer,  suspendait  soi 
pendule  à  l'aide  d'une  tige  de  verre,  mais  le  principe  et  Je 
calcul*  restaient  semblables. 

0 

Pour  rendre  la  compensation  plus  rigoureuse,  on  ôte  ou  Ton 
remet,  selon  les  indications  de  l'expérience,  une  certaine  quan- 

lilc  de  mercure,  ou  bien  encore  on  relève 
ou  l'on  abaisse  le  pendule  par  le  moyen 
d'une  vis  fixée  à  sa  partie  inférieure. 

11  existe  encore  d'autres  systèmes  de 
compensation  des  pendules,  mais  ils  sont 
basés  toujours  sur  le  même  principe,  c'esl- 

Fig.  229.  —  Compensateur      ^l•  !♦•'      l'ufi      l'i***         j 

des  chronomètres.  ^'^^^^  sur  1  mcgalilé  de  dilatation  des  so- 
lides ou  liquides  qui  les  composent,  et  sur 
une  disposition  qui  relève  d'un  côté,  et  abaisse  de  l'autre, 
le  centre  d'oscillation. 

L'effet  des  variations  de  la  température  sur  les  balanciers 
des  chronomètres  est  analogue  à  celui  qu'elles  produisent  sur 
les  pendules.  Ces  régulateurs  consistent  en  une  roue  évidée 
(fig.  229)  qui  est  mise  en  mouvement  par  l'action  d'un  ressort 
dit  ressort  spiral.   Il  en  résulte  des  oscillations  qui  doivent 

\,  Ce  calcul  est  très  simple.  Soit  L  la  longueur  de  la  tige  de  verre,  entre  le  point  de 
suspension  et  le  fond  du  tube  renfermant  le  mercure;  soit  K  le  coelBcient  de  dilatatlM 
linéaire  du  verre.  Pour  un  accroissement  ou  pour  une  diminution  d'un  degré  de  tempéra- 
ture, rallongement  ou  le  laccourcissement  de  la  tige  fera  baisser  ou  hausser  de  LK  le 
centre  de  gravité  du  mercure.  Mais  la  dilatation  ou  la  contraction  du  mercure,  au  contniref 

HK' 
fera  monter  ou  baisser  ce  centre  de  -^,  si  H  est  la  hauteur  de  la  colonne  liquide,  etlTle 

coefficient  de  dihtation  apparente  du  mercure  dans  le  verre.  Pour  la  compensation,  on  doit 

H  H      2K 

avoir  LK  ==  ^  K  ,  d*où  Ton  tire  r  =  -rrr* 
2  L       K' 

En  prenant  K  =  0,0000086  et  K'=0,000154,  on  obtient  à  peu  de  chose  prè«  pour  le 
rapport  cherché  jj.  La  longueur  de  la  tige  de  verre  doit  donc  être  environ  9  fois  la  hauteir 

du  mercure  dans  les  tuhes. 

1 
Avec  une  tige  de  fer  doux  forgé,  on  trouverait  un  peu  moins  de  ?*  • 
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rester  parfaitement  isochrones;  mais,  comme  la  durée  de  ces 
oscillations  dépend  du  rayon  du  balancier,  de  sa  masse  et  de 
la  force  du  ressort,  il  arrive  que  la  dilatation  provoquée  par 
Taugmentation  de  température  accroît  ce  rayon,  et,  par  suite, 
la  durée  de  Toscillation  :  le  chronomètre  retarde  donc.  Il  avance 
quand,  au  contraire,  la  température  est  au-dessous  du  point 
pour  lequel  il  a  été  réglé.  A  l'aide  de  lames  fixées  sur  le  con- 
tour de  la  roue,  et  portant  de  petites  masses  métalliques,  la 
compensation  peut  s'effectuer,  car  les  lames,  en  se  dilatant, 
prennent  une  plus  forte  courbure;  les  masses  se  rapprochent 
du  centre,  ce  qui  contre-balance  l'effet  de  l'accroissement  de 
rayon. 


g  2.    MESURE    DES    LONGIEURS  ;    CORRECTIONS   NÉCESSITÉES    PAR    LES    YARUTIONS 

DE    TEMPÉRATURE. 


Lorsqu'on  a  besoin  de  mesurer,  avec  une  grande  précision, 
la  distance  entre  deux  points  ou  la  longueur  de  la  ligne  qui 
les  joint,  il  est  indispensable  de  tenir  compte  des  effets  de  la 
température  sur  les  instruments  qu'on  emploie,  et  notamment 
sur  les  règles,  ordinairement  métalliques,  servant  à  cet  usage. 
Quelque  faible  que  semble,  au  premier  abord,  l'effet  de  la  dila- 
tation sur  une  tige  métallique  de  quelques  mètres  de  longueur, 
il  est  loin  d'être  négligeable  lorsqu'il  se  répète  un  grand 
nombre  de  fois.  Tel  est  le  cas  des  opérations  très  délicates  de 
la  géodésie,  lorsqu'il  s'agit  de  mesurer  une  base  devant  servir 
de  point  de  départ  au  canevas  d'une  triangulation.  Dans  le 
cours  d'une  opération  de  ce  genre,  la  température  de  l'air 
extérieur  peut  varier,  dans  une  même  journée  ou  dans  plu- 
sieurs journées  successives,  d'un  nombre  notable  de  degrés. 
La  règle  employée  subit  donc  les  dilatations  ou  contractions 
successives  qui  résultent  de  ces  variations  ;  sa  température 
peut  en  outre  être  modifiée  par  le  contact  des  mains  des  opé- 
rateurs et  par  le  voisinage  de  leur  propre  corps.  En  ne  tenant 
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point  compte  des  températures,  on  inscrirait  donc  comme  égales 
des  longueurs  tantôt  plus  grandes,  tantôt  plus  petites  que  la 
longueur  vraie  de  la  règle  prise  pour  unité;  et  Tincertitude 
résultant  de  ces  inégalités  ôterait  toute  valeur  au  nombre 
définitif,  obtenu  pour  la  mesure  de  la  base  demandée. 

C'est  ce  qu'ont  bien  compris  les  savants  qui  ont  entrepris, 
dans  divers  pays  et  à  diverses  époques,  la  mesure  des  arcs  de 
méridien  ou  de  parallèle  qui  devaient  servir  à  déterminer  h 
figure  et  les  dimensions  du  globe  terrestre.  Borda,  Delambreet 
Méchain,  Biot  et  Arago,  en  France,  Roy  en  Angleterre,  Plana 
et  Garlini  en  Italie,  et  beaucoup  d'autres  géodésistes  n'ont  pas 
manqué  de  prendre  les  précautions  de  diverses  natures  exigées 
pour  de  telles  déterminations,  et  de  faire  subir  à  leurs  résul- 
tats les  corrections  formulées  tout  d'abord  par  Borda  en  ce  qui 
concerne  l'influence  de  la  température. 

Le  mêlai  employé  pour  les  règles  était  le  platine,  choisi  à 
cause  de  sa  faible  dilatabilité.  Chaque  règle  en  platine,  de  deux 
toises  de  longueur,  était  recouverte  d'une  seconde  règle  en 
cuivre,  un  peu  plus  courte  que  la  première,  et  fixée  sur  elle  par 
l'une  de  ses  extrémités  seulement.  L'autre  extrémité  pouvait 
donc  glisser  librement  sur  la  double  toise  de  platine,  sous 
l'action  d'un  accroissement  de  température  qui  dilatait  le  cuivre 
dans  une  plus  grande  proportion  que  l'autre  métal.  Le  but  de 
cette  disposition  était  de  former  ainsi,  avec  la  double  règle,  un 
appareil  thermométrique  capable  de  marquer  sa  propre  tem- 
pérature. Voici  comment  : 

Borda,  pour  graduer  ce  thermomètre,  ou,  comme  on  lui  en  a 
donné  le  nom,  ce  pyroniètre,  plongea  successivement  la  règle 
dans  la  glace  fondante  et  dans  un  bain  d'eau  bouillante.  Il  ^la^ 
qua  de  deux  traits  les  points  où  l'extrémité  libre  de  la  règle  de 
cuivre  parvint  sur  le  platine,  et  divisa  en  100  parties  égales 
l'intervalle  qui  les  séparait,  chacune  des  divisions  correspon- 
dant à  1  degré  centigrade. 

En  supposant  celte  division  réellement  effectuée,  il  suffisait 
évidemment,  dans  la  suite  des  opérations,  de  lire  à  la  loupe  la 
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division  à  laquelle  se  Irouvait  Tindex  ainsi  formé,  pour  obtenir 
en  degrés  centigrades  la  température  des  deux  règles  au  mo- 
ment de  la  lecture.  Connaissant  le  coefficient  de  dilatation 
linéaire  du  platine,  il  était  aisé  alors  de  calculer  la  correction 
à  faire  subir  à  la  longueur  de  la  règle,  ou,  si  Ton  veut,  de  ra- 
mener toujours  cette  longueur  à  une  température  constante. 

En  partant  des  nombres  qui  mesurent  les  dilatations  abso- 
lues du  cuivre  et  du  platine,  enlre  0"^  et  100%  on  voit  que  la 
dilatation  apparente  du  premier  métal  par  rapport  à  celle  du 
second  est  d'environ  la  1200*  partie  de  sa  longueur.  Si  Ton 
admet  10  pieds  ou  1440  lignes  pour  la  longueur  totale  de  la 
règle  en  cuivre  à  0\  l'intervalle  des  deux  points  fixes  devait 
être  sensiblement  égal  à  1  ligne  et  2  dixièmes  de  ligne,  soit  un 
peu  plus  de  2"", 7.  C'est  ce  très  petit  intervalle  qu'il  eût  fallu 
diviser  en  100  parties  égales,  pour  pouvoir  apprécier,  comme 
on  l'a  dit  plus  haut,  une  variation  de  1*  centigrade  dans  la  tem- 
pérature. On  se  bornait  à  effectuer  une  division  réelle,  soit 
en  5,  soit  en  10  parties,  puis  à  adapter  à  l'extrémité  de  la  règle 
de  cuivre  un  vernier  permettant  de  lire,  au  microscope,  les 
vingtièmes  ou  les  dixièmes  des  divisions  tracées  % 


1.  Nous  ayons  eu  plusieurs  fois  Toccasion  de  parler  de  l'usage  du  vernier,  pour  la  me- 
sure des  petites  parties  d'une  ligne,  droite  ou  courbe,  lorsque  ces  parties  ont  une  longueur 
moindre  que  celle  d'une  des  divisions  de  la  règle  employée.  Pour  ceux  de  nos  lecteurs  qui 
ne  coonaitraient  point  Tusage  de  ce  procédé  d'évaluation  et  d'approximation,  ou  qui 
Taiiniient  oublié,  nous  allons  rappeler  en  quoi  il  consiste. 

Prenons  pour  exemple  le  cas  où  il  s'agit  de  mesurer  la  longueur  cherchée  à  un  dixième 

près  de  la  plus  petite  division  de  la  règle.  Soit  LL'  (fîg.  230)  cette  règle,  et  0,  1,  t2 les 

diyisions  tracées  sur  son  aréle.  Le  vernier  VV  est  une  règle  plus  petite,  dont  la  longueur 
totale  embrasse  9  divisions  de  la  première,  et  qui  a  été  divisée  exactement  en  10  parties 
^les,  de  sorte  qu'une  de  ses  divisions  vaut  les  ^  d'une  division  de  l'autre. 

Soit  AB  l'extrémité  de  la  ligne  qu'il  s'est  agi  de  mesurer,  et  sur  laquelle  on  a  porté  la 
gnnde  règle  LL';  par  hypothèse,  la  division   28  arrive  seulement  jusqu'en  G,  et  il  reste 
encore  à  mesurer  la  portion  CD,  moindre  que  l'une  des  divisions.  Pour  l'évaluer,  on  portera 
le  femier  VV  au  delà  des  points  B  ou  D,  et  l'on  examinera  (à  la  loupe,  s'il  est  nécessaire, 
car  ici  on  a  exagéré  à  dessein  les  dimensions  des  divisions  des  deux  règles)  quel  est  le 
trait  du  vernier  qui  coïncide  avec  un  trait  de  la  grande  règle.  D  ins  la  figure,  c'est  le  1",  On 
en  conclura  que  la  partie  non  mesurée  CD  vaut  0,7,  et  qu'ainsi  la  ligne  totale  qu'il  s'agis- 
sait de  mesurer  a  pour  longueur  28,7.  Il  est  aisé  de  s'en  rendre  compte,  puisque  le  trait 
6  da  vernier  est  à  droite  du  trait  34  de  0,i ,  le  trait  5  l'est  de  0,2.. . .  du  trait  33,  et  ainsi  de 
suite.  Le  trait  0  du  vernier  est  donc  à  droite  de  la  division  28  de  0,7. 

Dans  la  mesure  des  bases  géodésiqucs,  on  mesurait  les  intervalles  de  deux  règles  succès- 
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Ce  qui  précède  suffira,  croyons-nous,  à  donner  une  idée  de 
l'ingénieuse  méthode  qui  a  permis,  dans  la  mesure  des  bases 
géodésiques,  de  tenir  compte  de  Tinfluence  de  la  température 
sur  la  longueur,  pendant  tout  le  cours  d'une  opération.  Nous  y 
ajouterons  la  citation  suivante,  empruntée  à  Delambre,  parce 


sives  à  laide  du  vernier  mit  (fig.  231),  dont  les  dmsions,  tracées  à  Tune  des  extrémitéi, 
étaient  fixes.  Une  réglette  mobile  à  coulisse  porbit  les  divisions  de  la  grande  règle.  On 
faisait  avancer  celte  réglette  jusqu'au  point  voulu;  le  nombre  entier  des  dÎTisions  se  liait 
aisément  sur  La  partie  située  au  delà  de  RR  ;  c*est  ici  le  nombre  3.  Cherchant  alors  quel 
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Fig.  230.  —  Mesure  (l'une  longueur  à  l'aide  du  veniier. 

trait  du  vernier  coïncide  avec  un  trait  de  la  réglette,  on  trouve  le  nombre  7.  Uès  lors  b 
portion  d'intervalle  mesurée  éUit  3,7  à  0,1   près.   Dans  la  figure,  c'est  le  trait  2  de  b 
réglette  qui  coïncidait  d'abord  avec  le  zéro  du  vernier  et  qui  s'est  avancé  à  droite  de  3,7 
divisions.  11  en  est  donc  de  même  du  point  A. 
La  figure  23'i  montre  la  disposition  des  deux  règles  de  cuivre  et  de  platine,  dans  l'ipputii 
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Fig.  231.  —  Mesure  d'une  longueur  à  l'aide 

du  vernier. 


Fig.  252.  —  Évaluation  des  dilaUtioiis  de  li 
règle  de  cuivre  dans  l'appareil  de  Banb. 
Emploi  du  vernier. 


de  Borda,  pour  l'évaluation  de  la  dilatation  apparente  du  cuivre  et  de  la  température  cor- 

vespondante.  Les  divisions  étaient  tracées  sur  un  tenon  fixé  à  la  règle  de  platine  et  mobili 

dans  une  rainure  pratiquée  le  long  de  la  règle  de  cuivre.  C'est  sur  le  bord  intérieur  de  h 

même  règle  qu'étaient  tracées  celles  du  vernier,  dont  les  indications  se  lisaient  au  mojci 

microscope  fixé  à  la  règle  de  cuivre. 
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qu'elle  montre  à  quelles  précautions  minutieuses  les  opéra- 
teurs sont  tenus,  lorsqu'ils  veulent  éviter  les  causes  d'erreur 
et  assurer  la  précision  de  leurs  mesures.  Les  règles  dont  se 
servait  ce  célèbre  géomètre  étaient  conformes  à  celles  qu'on 
vient  de  décrire;  mais,  comme  leur  épaisseur  (à  peu  près 
1  ligne)  était  trop  petite  pour  qu'on  pût  les  employer  seules 
et  sans  garniture,  elles  étaient  portées  chacune  sur  une  pièce 
de  bois  bien  dressée,  sur  laquelle  elle  était  contenue  entre  de 
petites  montures  qui  les  maintenaient  sans  gêner  la  dilatation, 
a  Un  toit,  dit  Delambre,  recouvrait  les  pièces  de  bois,  afin  de 
garantir  les  règles  des  rayons  du  Soleil,  qui  auraient  produit 
dans  les  règles  de  cuivre  une  dilatation  rapide,  tandis  que  le 
platine,  abrité  par  le  cuivre,  se  serait  échauffé  beaucoup  plus 
lentement;  en  sorte  que  la  marche  du  vernier  eût  indiqué 
pendant  quelques  instants  une  dilatation  absolue  et  non  plus 
l'allongement  relatif.  Mais  sous  ce  toit  on  avait  laissé  quelques 
pouces  de  jour,  afin  que  l'observateur  eût  continuellement  la 
vue  des  règles,  et  qu'il  pût  s'apercevoir  du  moindre  dérange- 
ment qu'elles  pourraient  éprouver.  H  en  résultait  cet  incon- 
vénient que,  le  matin  et  le  soir,  quand  le  Soleil  avait  peu  de 
hauteur,  les  rayons  trop  obliques  n'étaient  plus  arrêtés  par  le 
toit,  et,  pour  en  préserver  les  règles,  je  faisais  alors  tendre, 
du  côté  du  Soleil  seulement,  une  bande  de  toile  qui  s'attachait 
an  toit  et  réfléchissait  les  rayons  ou  les  arrêtait.  » 


CHAPITRE  V 


DISTILLATION  —  ÊVAPORATION 


§  1.    LA  DI8T1LLAT10K. 

Il  y  a  deux  phases  dans  TopératioD  à  laquelle  on  donne  le 
nom  de  distillation  y  laquelle  a  pour  objet  de  séparer  un  liquide 
des  matières  étrangères  qui  s'y  trouvent  en  dissolution,  ou  d'un 
autre  liquide  avec  lequel  il  se  trouve  mélangé. 

Li  première  phase  consiste  à  réduire  le  liquide  à  l'élat  de 
vapeur  par  Tébullition.  S'il  contient  des  substances  étrangères 
en  dissolution,  des  sels  par  exemple,  comme  il  en  existe  dans 
la  plupart  des  eaux  naturelles,  eaux  de  source,  de  rivière,  eau 
de  mer,  la  partie  aqueuse  se  vaporise  seule;  les  substances 
étrangères  restent  au  fond  du  vase  :  la  séparation  est  effectuée. 
S'il  est  mélangé  avec  un  liquide  d'une  autre  nature,  l'ébullition 
les  sépare  encore,  au  moins  en  partie,  puisque  la  température 
d'ébullition  de  liquides  différents  n'est  pas  la  même,  et  qu'alors 
un  des  liquides  se  réduit  en  vapeur  avant  l'autre. 

Comme  le  but  qu'on  se  propose  dans  les  deux  cas  est  d'ob- 
tenir avec  plus  ou  moins  de  pureté  le  liquide  en  question,  il 
faut,  après  l'avoir  réduit  en  vapeur,  le  faire  changer  d'étal  ou 
le  ramener  à  son  état  primitif.  C'est  l'objet  de  la  seconde  phase 
de  la  distillation,  et  l'on  y  parvient  aisément  en  condensant  par 
le  refroidissement  la  vapeur  produite. 

La  distillation  est  une  opération  industrielle  très  ancien- 
nement connue,  qui  se  fait  au  moyen  d'un  appareil  nommé 
alambic. 
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C'est  une  chaudière  a,  nommée  cucurbite,  surmonlée  d'une 
cornue  bc  à  laquelle  on  donne  le  nom  de  chapiteau.  Placée  sur 
un  foyer  et  remplie  de  Teau  à  distiller,  elle  communique  en  d 
avec  la  partie  de  l'appareil  qu'on  appelle  serpentin^  à  cause  de 
sa  forme  contournée  en  hélice.  La  vapeur  qui  se  forme  par 
ébullilion  au-dessus  de  l'eau  de  ta  cucurbite,  se  rend  dans  le 
serpentin  et  s'y  condense  par  son  contact  avec  les  parois,  sans 
cesse  refroidies,  d'une  caisse  où  le  serpentin  plonge.  Veau 
âistillée  est  reçue  au  dehors  de  la  caisse  dans  un  vase  g.  La 
condensation  incessante  de  la  vapeur  ne  peut  se  faire  que  par 


Vig.  233.  —  Alambic;  appareil  de  distillalioi 


réchange  de  la  chaleur  de  vaporisation  el  l'élévation  de  tempé- 
rature de  l'eau  de  la  caisse  e.  Il  importe  donc  qu'on  renouvelle 
l'eau  froide  à  mesure  que  la  distillation  s'effectue  ;  c'est  ce 
qu'on  obtient  par  le  robinet  k,  qui  amène  de  l'eau  froide  au 
fond  de  la  caisse  par  l'entonnoir  et  le  tube  hd,  pendant  que  l'eau 
échauffée  s'écoule  à  la  partie  supérieure  par  l'ajutage  i. 

L'alambic  est  employé  sur  les  navires  pour  distiller  l'eau  de 
mer,  et  peut,  dans  une  certaine  mesure,  procurer  l'eau  douce 
nécessaire  aux  besoins  des  équipages.  L'eau  ainsi  distillée 
revient  environ  à  un  centime  le  litre. 

L'appareil  distillatoire  est  plus  compliqué  quand  on  a  affaire 
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à  un  mélangf  âc  liquides  inégalement  Tolalils.  comme  sool 
les  liquides  alcooliques.  Arec  l'alambic  ordinaire  el  plosirars 
distillalions  successÎTes,  on  obtiendrait  bien  à  un  cerlaio  degré 
de  pureté  te  liquide  concentré  qu'on  a  en  vue;  mais  ce  liquide. 
l'alcool  pai*  exemple,  conserverait  alors  un  goût  empTreuma- 
tique  qu'd  importe  de  détruire. 

On  y  parvient  avec  an  appareil  tel  que  celui  dont  la  figure  254 
représente  l'ensemble,  et  que  nous  allons  décrire  succinclemeul. 


Fig.  334.  —  Appareil  Laugier;  distillalîon  de  l'dcool. 


A  est  la  chaudière  directement  cliaufTée  par  le  foyer  ;  B  est 
une  autre  chaudière  chaufTée  par  les  gaz  perdus  de  la  combus- 
tion, dont  la  chaleur  se  trouve  ainsi  utilisée.  Deux  réfrigérants 
II,  R'  renferment  des  serpentins  où  se  fait  la  condensation  de 
[a  vapeur  du  liquide  à  distiller.  C'est  ce  liquide,  te  vin  par 
exemple,  qui  remplit  toutes  les  parties  de  l'appareil,  chaudières 
cl  réfrigérants.  Il  est  introduit  d'abord  dans  le  réfrigérant  R', 
s'écoule  par  un  tuyau  de  trop-plein  dans  R,  de  là  par  le  tuyaa 
a  dans  la  chaudière  B  et  par  le  tuyau  t  dans  la  chaudière  A. 
La  vapeur  suit  une  marche  précisément  inverse.  De  A  elle  se 
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rend  par  t  dans  la  chaudière  B;  de  celle-ci,  par  &,  elle  passe 
dans  R,  où  elle  se  condense  en  partie  dans  une  série  de  tronçons 
d*hélice.  Le  liquide  condensé  revient  en  Bpar  le  tube  de  retours 
commun  aux  hélices  ;  la  partie  non  condensée  de  la  vapeur 
passe  au  serpentin  de  R'  et  s'y  condense  à  son  tour. 

Yoici  comment  se  fait  la  mise  en  train.  Quand  le  liquide  a 
atteint  dans  la  chaudière  B  le  niveau  de  la  pomme  d'arrosoir, 
on  suspend  l'écoulement,  on  emplit  la  chaudière  A  aux  trois 
quarts,  et  Ton  chauffe.  Alors,  pendant  que  la  partie  la  plus 
alcoolique  s'écoule  par  le  serpentin,  la  partie  la  plus  aqueuse 
revient  en  B,  dont  le  niveau  s'accroît,  tandis  que  celui  de  A 
baisse.  Quand  ce  dernier  est  réduit  au  quart,  on  évacue  par  le 
robinet  de  vidange  le  résidu  ou  vinasse.  On  ouvre  le  robinet  f, 
et  A  s'emplit  aux  dépens  de  B;  après  quoi  on  reprend  l'écoule- 
ment en  i\  sans  désormais  l'interrompre,  jusqu'à  ce  que  de 
nouveau  B,  qui  reçoit  du  liquide  de  trois  sources,  se  soit  rempli 
et  que  A  se  soit  réduit  comme  auparavant.  On  recommence 
ensuite  l'opération  indéfiniment. 

La  distillation  du  vin,  celle  de  toutes  les  liqueurs  fermentées 
tirées  des  céréales,  froment,  seigle,  orge  germée,  maïs,  des 
pommes  de  terre,  des  betteraves,  etc.,  a  pris  une  immense 
extension  dans  tous  les  pays  d'Europe  ou  d'Amérique.  C'est 
l'opération  terminale  d'une  industrie  considérable,  la  fabrica- 
tion de  l'alcool.  Les  appareils  distillatoires  sont  très  variés.  En 
France  et  en  Belgique,  outre  l'appareil  Laugier,  qu'on  vient  de 
voir,  on  emploie  ceux  de  Cail,  de  Champonnois;  en  Allemagne, 
ceux  de  Dorn,  de  Pislorius,  de  Gall  et  de  Siemens;  en  Angle- 
terre, enfin,  celui  de  Coffey*,  que  représente  la  figure  235. 
Nous  renvoyons  au  Dictionnaire  de  chimie  de  Wurtz  pour  la 
description  de  ces  appareils,  dont  il  suffisait  ici  de  faire  con- 
naître le  principe  physique 

\ .  «  Pour  donner  une  idée  des  dimensions  d'un  appareil  de  Cofley,  nous  n'avons  qu'à 
nentionner  que  MN.  Currie,  à  Bow,  près  de  Londres,  y  obtiennent  annuellement  plus  de 
\  675  000  litres  d'alcool  à  65  degrés  (overproof)  par  la  distillation  du  moût  fermenté  d'orge 
't  d'aToine  avec  addition  de  malt.  Cette  seule  maison  paye  à  l'État  plus  de  400  000  livres 
sterling  (10  millions  de  francs)  de  droits  par  an.  »  (Dictionnaire  de  chimie,  art.  Alcools.) 

IV.  72 
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Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  sont  employés 
dans  la  grande  industrie  qui  a  pour  objet  la  distillation  el  la 
rectification  des  alcools.  Dans  les  laboratoires  de  chimie,  où 
l'on  a  souvent  besoin  de  purifier  un  corps  volatil,  de  le  séparer 
des  parties  fixes  qu'il  lient  en  dissolution,  c'est  à  la  distillalion 
qu'on  a  recours,  et  les  appareils  qui  serrent  à  cet  usage  ont 
une  disposition  assez  simple,  ainsi  qu'on  le  voit  par  les  figures 


Fig.  355.  —  Appareil  Coflej  pour  h  dialillilion  de  l'alocnd. 


256  à  240.  Des  ballons  en  verre  A  el  C,  reliés  par  des  lubes  qui 
jouent  le  rôle  du  serpentin  et  qu'un  courant  continu  d'eau 
froide  enveloppe  pendant  l'opération,  sont  les  pièces  esseu- 
lielles,  dont  les  dimensions,  la  forme  el  les  matériaux  usil^ 
pour  les  relier  varient  avec  la  nature  et  la  quantité  du  liquide, 
sa  volatilité  plus  ou  moins  grande  et  son  action  chimique  sur 
la  matière  des  vases  et  des  tubes.  S'agit-il,  par  eiemple,  de 
liquides  corrosifs,  qui  attaquent  les  composés  oi^niques,  OD 
ne  devra  employer  ni  liège  ni  caoutchouc  dans  l'appareil,  ^ 
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les  joints  se  feront  à  l'aide  de  pièces  de  verre  s'embotlanl  à 
rémeri  ou  non  suivant  les  cas. 


Fig.  356.  —  Appareil  il  djslilloi-. 


Il  arrive,  pour  certains  corps,  que  la  distillation  ne  peut 
s'opérer  à  la  pression  ordinaire,  parce  que  la  lenipéiature  à 


Fig.  337.  —  Appareil  û  distiller, 

laquelle  il  laul  alors  les  soumettre  les  décompose  partiellement. 
Dans  ce  cas,  on  opère  à  une  pression  moindre  ou  même  dans 
te  vide.  La  ligure  258  montre  comment  on  dispose  l'appareil. 
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On  âc  sert  comme  générateur  d'un  ballon,  que  Ton  chaude  au 
bain  «iliuile;  le  produit  de  la  distillation  est  recueilli  dans  une 
éproiivette  plongée  dans  un  vase  d'eau  froide  ;  cette  éprouvelte 
t^st  reliée  il  un  gros  ballon  qu'un  tube  de  caoutchouc  met  en 
(ommunicatîoa  aTec  une  machine  pneumatique,  et  qui  sert  à 
régulariser  la  pression.  Dès  que  le  vide  est  poussé  au  degré 
convenable,  on  ferme  le  robinet  de  communication  et  on  laisse 
sWeirtuer  la  distillation. 

(^land  on  veut  séparer  les  liquides  inégalement  volatils  doal 
se  compose  un  mélange,  c'est  encore  à  la  distillation  qu'on 
a  recours,  et  rexpérience  réussit  d'autant  mieux   qu'il  y  a 

un  intervalle  plus  grand 
entre  les  points  d'ébnl- 
lition    de    ces   liquides. 
Toutefois    la    séparation 
est  généralement  incoro- 
plcle,  et  si  l'on  fait  trois 
parts  du   produit  de  la 
distillation,  la  première 
recueillie  est   celle  qui 
contiendra  la  plus  forte 
proportion  du  liquide  le 
ptu:>  ^ulalil:  lu  iiemière  sera  plus  riche  au  contraire  en  parties 
du  lu(ui<tc  aydut  le  (KÛnt  d^ébullition  le  plus  élevé,  et  la  por- 
li^  u  moyeuue  ^*  rapprochera  le  plus  du  mélange  primitif.  En 
(uxKVilaal  ou>utlo  do  la  même  manière  sur  les  deux  fractions 
c\lrv^uit*:>.  ou  obtiendra  de  nouveau  deux  mélanges  encore  plus 
richo>^  eu  chacun  des  deiLx  liquides,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à 
ce  qu  ou  arri\e  à  une  sé|>aralion  à  peu  près  totale.  C'est  ce  qu'on 
uouuuo  la  dk^iUiitiim  fnicUaimée. 

('o  tuodo  irojKM*;iliou  ne  l'éussit  pas  toujours  à  la  pression 
ordinaiiw  On  emploie  alors  le  procédé  de  distillation  dans  le 
\ide«  loi  que  nous  Pavons  décrit  plus  haut.  Supposons  qu'il 
s'agisse  d*uu  mélange  d'alcool  et  d'éther;  la  quantité  d'alcool 
qui  passera  à  la  dislillalion  sera  d'autant  moindre  qu'elle  sera 


F«ijL  :£^  --  V4HMn»tl  pNur  «ibiillrr  é»m  W  ^ide. 
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elTecluée  à  une  lempéralure  plus  basse.  Or  la  diminution  de 
pression  a  précisément  pour  effet  d'abaisser  le  point  d'ébulli- 
tion.  De  là  l'utilité  de  faire  dans  l'appareil  distillatoirc  un  vide 
plus  ou  moins  parfait. 

On  arrive  aussi  au  même  but  en  disposant  les  appareils 
d'une  façon  spéciale.  Une  des  dispositions  les  pins  simples  est 
celle  que  représente  la  figure  239,  et  qui  est  due  à  M.  Wurlz. 


Fig.  S50.  —  Appareil  de  Wiirti  il  boules,  pour  U  distilhlion. 


C'est  un  tube  assez  gros,  sur  la  longueur  duquel  ou  a  soufflé 
deux  boules  B  et  soudé  un  tube  latéral.  On  l'adapte  au  ballon  A 
qui  sert  de  générateur.  La  vapeur  qui  le  traverse  se  condense 
partiellement  à  la  surface  interne  des  boules  et  retourne  dans  le 
ballon,  tandis  que  la  partie  la  plus  volatile,  se  dégageant  par  le 
tube  latéral,  est  condensée  dans  le  réfrigérant  G,  pour  se  rendre 
de  là  dans  le  récipient  D.  Une  seule  distillation  permet  ainsi  de 
séparer  un  mélange  beaucoup  mieux  que  la  distillation  avec 
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une  cornue  ordinaire,  mais  ij  faul  chauffer  davantage,  parce 
qu'une  grande  partie  du  liquide  retourne  dans  le  généralenr 
avant  d'être  dénnitivemeiil  distillée. 

Quand  on  veut  concentrer  des  solutions  à  basse  lempérature, 
on  emploie  la  distillation  dans  le  vide,  et  Ton  se  sert  alors  de 
l'appareil  représenté  dans  la  figure  240.  Voici  la  signitîcalioD 
et  l'usage  de  ses  diverses  parties  :  A  ballon  contenant  la  solu- 
tion ;  R,  réfrigérant;  F,  flacon  récipient,  mis  en  communica- 
tion par  un  tube  de  caoutchouc  avec  la  trompe  à  vide  T;  m, 


Fig.  210.  —  Appareil  pour  lu  unccnlralion  des  dissululions  dins  le 


manomètre  indiquant  le  degré  de  vide  ;  B,  flacon  servant  à  l'ili- 
menlalion  du  ballon  A  par  l'intermédiaire  du  siphon  à  robinetl. 
Quand  on  veut  connaltie  la  richesse  alcoolique  d'un  vin, 
c'est  encore  à  la  distillation  qu'on  a  recours.  A  l'aide  d'op^ 
rations  fort  simples  et  d'appareils  dus  à  Gay-Lussac  et  à  M.  Sat* 
leron,  on  réduit  le  vin  à  n'être  plus  qu'un  mélange  d'eaa  et 
d'alcool.  Tous  les  autres  principes,  sels,  acides,  tannin,  ma- 
tières colorantes,  etc.,  qui  entrent  dans  la  composition  du  viOi 
s'en  trouvent  séparés.  Dès  lors,  en  plongeant  l'alcoomètre  cea- 
tésimal  dans  le  mélange,  ou  peut,  par  un  calcul  simple,  en 
conclure  la  richesse  en  alcool  du  vin  mis  en  expérience. 


EVAPORATION. 


J  2.    ÉVIPORATIOM.    MAIIAIS    SALANTS    ET   SALIKES.    —    ALCAnflAZAS. 

PABRICATIOn    DE   LA    CLACE   AU   BEIiGALE. 

Une  grande  pnrlie  du  sel  (chlorure  de  sodium)  nécessaire  à 
la  consommation  provient  des  eaux  de  la  mer,  oîi  il  enli-e  dans 
la  proportion  de  5  à  ^  environ'.  C'est  par  évaporation  à  air 
libre,  dans  de  larges  bassins  peu  profonds,  qu'on  arrive  à  con- 
centrer peu  h  peu  l'eau  marine,  et  le  sel  se  dépose  au  fond  des . 


Fig.  311.  —  Hanis  talants  de  rOuest. 

bassins  sous  forme  de  cristaux,  el  à  la  surface  de  l'eau  en  une 
coucbe  mince  solide.  L'évaporation  est  activée  par  l'élévation. 
de  température  due  aux  rayons  solaires  et  par  le  vent.  Aussi 
est-ce  dans  la  saison  chaude  que  Ton  récolte  le  sel  dans  les 
marais  salants  et  qu'on  exécute  la  série  de  manipulations  très 

1,  Celle  proportion  larie  d'une  mer  !i  l'iiulrc  Le  nombre  Jj'est  relatin  l'eau  de  h  MéJi- 
lemnëc;  ^  à  reau  de  l'océan  Atlantique.  Dans  la  mer  d'Àiof,  l'eau  ne  ronlient  guère  plus 
de  1  centiËine  de  sel  niai-in.  Dans  tous  ces  nombre*  n'enlrenl  point  les  autres  substances 
fixes  ditsoules  dans  l'eau  de  mer,  telles  que  les  chlorures  de  magnésium  et  de  calcium,  lés 
bromucM  de  magnésium  et  de  sodium,  elc. 
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simples  qui  coiisliluent  cette  industrie.  Le  sel  est  ramassé  en 
tas,  qu'on  laisse  exposés  à  l'air  un  certain  Icmps,  pour  per- 
mettre aux  substances  déliquescentes  qui  s'y  trouvent  mélan- 
gées de  se  dissoudre  :  le  sel  ainsi  égoutté  est  ensuite  livré  au 
commerce. 

I^s  figures  242  et  243  représentent,  en  plan,  deux  marais 


marais  silant  de  l'Ouesl. 


salants  :  le  premier  indique  la  disposition  adoptée  sur  les  côtes 
de  la  Manche  et  de  l'Océan,  oîi  l'on  utilise  les  marées  pour  rcm- 
plii-,  aux  heures  de  la  haute  mer,  le  jas  ou  vasière,  grand  ré- 
servoir dont  le  niveau  domine  celui  des  autres  bassins  du 
m»rais.  L'eau  passe  de  là  dans  les  concbes,  compartimenls 
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rectangulaires  (4,  5),  d'où  elle  se  rend  dans  les  mors,  fares  et 
ademes  (6,  6,  6,  7)  en  suivaal  la  route  marquée  par  les  flèches 
de  la  ligure.  Arrivée  là,  elle  pénètre  par  des  canaux  étroits  dans 
les  ceillets  ou  cristallisoirs  (8,  9).  Quand  la  saisou  (de  mai  à 
septembre)  est  favorable,  la  concentration  de  l'eau  salée  dans 
les  fares  et  adernes  se  fait  avec  rapidité  et  le  se!  se  dépose  en 
cristaux  dans  les  œillets.  On  le  recueille  dans  de  petits  tas, 
qn*on  dépose  sur  les  digues  ou  ponts  qui  séparent  les  compar- 


^l- 

-(i  - 

u 

1- . 

Fig.  343.  —  rian  d'un  s;ilin  .lu  Midi. 


timents  des  œillets  les  uns  des  autres.  Une  l'ois  égouttés,  ces 
tas  sont  réunis  en  tas  plus  gros  TT,  qu'on  recouvre  d'une 
couche  de  terre  glaise.  Le  sel  qu'on  obtient  ainsi  est  le  sel  gris; 
on  te  raflîne  en  le  dissolvant  dans  l'eau,  et  en  précipitant  la 
magnésie  par  la  chaux.  Puis,  après  l'avoir  flltrée,  on  évapore 
la  dissolution  dans  des  chaudières. 

Les  salins  ou  marais  salants  du  Midi  sont  disposés  autre- 
ment que  ceux  de  l'Ouest,  à  cause  de  l'absence  de  marée  dans 
la  Méditerranée.  Ils  sont  divisés  en  deux  ou  trois  étages  nom- 
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mes  partèiwmmts.  L'eau  arrivant  par  une  pente  naturelle  dans 
les  partènements  extérieurs  (3,  3)  y  subit  d'abord  une  première 
concentration  ;  de  là  on  la  fait  passer  dans  les  bassins  (4,  4)  ou 
partènements  intérieurs,  et  enfin  de  ceux-là  dans  les  bassins 
de  dépôt  ou  tables  salantes  (5,  5).  Au  lieu  d'élever  Teau  d'abord 
dans  les  bassins  de  l'étage  le  plus  élevé,  pour  la  conduire  de  là 
dans  les  étages  inférieurs,  on  adopte  la  méthode  inverse,  parce 
qu'elle  exige  évidemment  une  moindre  force  motrice,  la  quan- 
tité d*eau  à  élever  allant  en  diminuant  à  mesure  que  Tévapo- 
ration  la  concentre  davantage.  On  voit  sur  la  figure,  en  2  et  7, 
les  pompes  à  vapeur  qui  senent  à  ces  élévations  successives. 

On  obtient  encore  le  sel  en  l'extrayant  par  évaporation  des 
eaux  des  sources  salines;  mais,  comme  ces  eaux  renferment 
d'ordinaire  une  faible  proportion  de  sel,  on  commence  par  les 
concentrer  en  leur  faisant  subir  une  première  évaporation  à  air 
libre,  après  quoi  on  achève  l'opération  en  soumettant  les  eaux 
concentrées  à  l'action  de  la  chaleur.  Le  sel  se  dépose  dans  les 
chaudières  où  s'effectue  cette  seconde  opération. 

L'évaporation  à  air  libre  des  eaux  salines  se  fait  de  la  façon 
suivante  :  Des  tas  de  fagots  (fig.  244)  sont  empilés  et  maintenus 
par  une  charpente  au-dessus  du  bassin  où  l'on  veut  recevoir 
les  eaux  ;  celles-ci  s'échappent,  par  une  série  d'ajutages  a,  a..., 
de  deux  auges  AB,  CD,  situées  à  la  partie  supérieure  de  cette 
construction,  à  laquelle  on  donne  le  nom  de  bâtiment  de  gra-^ 
(luatimiy  et  qu'on  oriente  de  manière  que  sa  direction  longi- 
tudinale soit  perpendiculaire  à  celle  du  vent  le  plus  fréquent. 
L'eau  s'écoule  ainsi  en  se  disséminant  à  travers  les  branches 
et  les  petits  rameaux  des  fagots,  de  sorte  qu'elle  est  forcée  de 
présenter  une  grande  surface  à  l'air  libre  ;  l'évaporation  s'effec- 
tue donc  avec  une  grande  rapidité,  et  l'eau  du  bassin  est  plus 
concentrée  que  celle  des  sources.  On  la  ramène  une  seconde, 
une  troisième  fois  à  l'aide  de  pompes  P,  P',  jusqu'à  ce  que  le 
degré  de  concentration  soit  suffisant,  et  l'on  achève  l'évapora- 
tion dans  les  chaudières. 

Tout  le  monde  connaît  ces  vases  de  terre  poreuse  auxquels 
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on  donne  le  nom  â'alean'mas\  et  qui  senent  ù  tenir  l'eau 
fraîche  en  été.  La  propriété  qu'on  recherche  en  ces  sortes  de 
carafes  est  due  au  froid  qui  résulte  de  l'évaporation  du  liquide 
à  ta  surface  extérieure.  L'eau  qui  pénètre  à  travers  les  parois, 
el  qui  s'évapore  d'autant  plus  rapidement  que  l'air  extérieur, 
plus  chaud,  est  moins  saturé  de  vapeur,  est  successivement 
remplacée  par  de  l'eau  nouvelle.  L'abaissement  de  température 


Fig.  344.  —  Bàlîmcnl  de  graduilion  pour  rûvRporalion  des  enui  s;<lincs. 

qui  résulte  de  cette  évaporation  empêche  l'eau  de  l'alcarraza 
de  s'échauffer,  comme  il  arriverait  si  les  parois  du  vase  étaient 


C'est  cette  évaporation,  sî  abondante  el  si  rapide  par  les 
nuits  claires,  qui  donne  lieu  à  la  formation  de  la  rosée,  conden- 
sation de  la  vapeur  d'eau  de  l'air  en  petites  gouttelettes  à  la 
surface  des  corps  terrestres.  Quand  le  froid  qui  en  résulte  est 
assez  intense,  les  gouttes  se  gèlent  et  produisent  la   gelée 

t.  Uot  espagnol,  alcarrata,  tiré  )ui.|iiémt!  de  l'arabe  al-qurai,  croche. 
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blanche.  Au  Bengale,  où  la  température  est  trop  élevée  pour 
qu'il  se  forme  jamais  naturellement  de  la  glace,  on  en  obtient 
artificiellement  de  la  façon  suivante.  Voici  en  quels  termes 
T\7idal]  rend  compte  du  procédé  usité,  et  de  la  cause  du  phé- 
nomène physique  dont  ce  procédé  est  une  application  : 

«  Wells  (au leur  de  la  Théorie  de  la  rosée)  fut  le  premier, 
dit-il,  qui  expliqua  la  production  artificielle  de  la  glace  au 
Bengale,  où  elle  ne  se  forme  jamais  naturellement.  On  creuse 
des  fossés  peu  profonds  que  Ton  remplit  en  partie  de  paille,  et 
sur  la  paille  on  expose  au  ciel  pur  des  bassins  plats  contenant 
de  Teau  qu'on  a  fait  bouillir.  L'eau  a  un  grand  pouvoir  de 
radiation  ;  elle  envoie  en  abondance  sa  chaleur  dans  Tespace, 
et  la  chaleur  ainsi  perdue  ne  peut  pas  être  remplacée  par  la 
chaleur  de  la  terre,  que  la  paille,  non  conductrice,  arrête  au 
passage.  Le  soleil  n'est  pas  levé,  que  déjà  de  la  glace  s*est  for^ 
mée  dans  chaque  vase.  Telle  est  l'explication  de  Wells,  et  c'est 
sans  aucun  doute  l'explication  véritable.  Je  pense  tout^MS 
qu'elle  a  besoin  d'un  complément.  Il  parait,  d'après  les  descrip- 
tions venues  jusqu'à  nous,  que  la  condition  la  plus  propice  à  la 
formation  de  la  glace  n'est  pas  seulement  un  ciel  pur,  mais 
aussi  une  atmosphère  sèche,  a  Les  nuits,  dit  sir  Robert  Baker, 
les  plus  favorables  à  la  production  de  la  glace  sont  celles  qui 
sont  les  plus  claires  et  les  plus  sereines,  et  pendant  lesquelles 
il  apparaît  très  peu  de  rosée  après  minuit.  J'ai  écrit  en  italique 
cette  phrase  très  significative.  Pour  produire  de  la  glace  en 
abondance,  l'atmosphère  ne  doit  pas  seulement  être  claire,  elle 
doit  en  outre  être  comparativement  privée  de  vapeur  d'eau. 
Quand  la  paille  sur  laquelle  reposaient  les  bassins  devenait 
humide,  on  la  remplaçait  par  de  la  paille  sèche;  et  la  raison 
que  Wells  assignait  à  cette  pratique,  c'est  que  la  paille,  mouillée 
et  devenue  plus  compacte,  agissait  comme  corps  conducteur. 
Cela  peut  être;  mais  il  est  certain  aussi  que  la  vapeur  d'eau, 
en  s'élevant  de  la  paille  humide  et  en  se  répandant  au-dessus 
des  bassins,  serait  devenue  un  écran  qui  aurait  arrêté  le  refroi- 
dissement par  rayonnement  et  relardé  la  congélation.  » 
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Les  pelils  dépôts  de  glace  qu'on  recueille  ainsi,  avant  Paube, 
dans  les  vases  exposés  au  rayonneoieiil,  ne  sont  pas,  on  le 
comprend,  bien  considérables.  Gomme  le  dit  M.  Louis  Rous- 
selel  dans  une  notice  où  il  rend  compte  de  la  façon  dont  on 
obtient  la  glace  dans  l'Inde,  «  ce  n'est  le  plus  souvent  qn'une 
mince  pellicule,  mais  tous  ces  fragments  combinés  réussissent 
à  former  une  glace  assez  compacte.  Cette  glace  est  transportée 
aussitôt  dans  des  glacières  pratiquées  sous  le  sol,  où  elle  se 
conserve  pendant  un  temps  assez  long.  » 


Fig.  345.  —  Récolle  de  U  gUce  dans  rindo. 


Le  procédé  ainsi  employé  pour  la  iormation  et  la  récolte  de  la 
glace  est  sujet  à  des  inconvénients  qui  font  préférer  la  glace 
en  blocs,  telle  qu'elle  est  expédiée  directement  aux  Indes  des 
lacs  de  l'Hudson  ou  de  l'Ontario.  La  première  est  toujours  mé- 
langée de  débris  de  paille  et  de  poussière,  ce  qui  ne  permet 
pas  de  l'employer  directement  pour  rafraîchir  les  boissons.  Elle 
sert  seulement  pour  maintenir  à  une  basse  température  les 
vases  qui  contiennent  les  liquides  eux-mêmes.  Du  reste,  la 
quantité  qu'on  peut  obtenir  ainsi  par  l'évaporation  naturelle 
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OU  au  giaiid  air.  est  loin  de  sullirc  aux  besoins  croissants  de  la 
consommalion  de  la  glace,  dont  l'usage  est  aujourd'hui  si  ré- 
pandu chez  les  nations  civilisées. 

On  se  serl  en  effet  de  la  glace,  non  seulement  pour  rafraîchir, 
en  été,  les  boissons  de  toute  sorte,  pour  fabriquer  les  sorbets, 
les  crèmes,  mais  aussi  en  médecine  et  en  chirui'gie  pour  le 
traitement  de  certaines  maladies  ou  le  pansement  des  plaies'. 
Aussi  la  consommation  en  est-elle  considérable  en  Europe  et 


Fi^.  2i6.  —  Transporl  de  la  gbce  américaiiie  dans  i«s  rues  de  Bomb*;. 

dans  les  autres  parties  du  monde.  On  la  recueille  en  blocs  en 
Russie,  en  Suède  et  en  Norvège,  an  Canada  à  la  surface  des 
lacs,  et  des  navires  la  transportent  partout  dans  les  pays  mé- 
ridionaux, comme  nous  venons  de  voir  que  les  Américains  le 


iiiic  des  ressourMs  les  plus  [iréciciucs  dont  la  itir- 
I    les  ciïels  de   la   médication   s^dalite.  Le   froiil 


i 


I.  u  Laglace.dit  H.  Buignel,  ( 
rapeu tique  puisse  disposer  povi 
auquel  elle  donne  lieu  est  emptoyé  atec  succès  dans  les  eu  d'inAaimnatioD  ou  d'héniom-;ie, 
dans  les  méaingites,  dans  les  fièires  IjphoidL's  i  fonnc  cérébrale,  etc.  Il  est  donc  uJceMiïre 
que  le  pharmacien  soit  toujours  en  mesure  du  rournîr  de  la  glace,  en  été  comme  en  hiicr, 
dans  les  rilles  pourvues  de  glacières,  comme  dans  les  localih'a  [irirêes  de  ressources:  ri, 
à  dé£iul  de  la  glace  naturelle,  il  est  nécessaire  qu'il  foiu^sse  de  bi  glace  fabriqué* artjfl- 
ciellcmenl.  >  {ManipulaiioTU  dv.  phtjiique.) 
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font  dans  l'Inde.  Pour  transporter  ces  blocs  sans  que  la  tem- 
péralure  plus  clémente  des  régions  à  traverser  les  fonde,  on 
les  empile  dans  des  caisses,  par  couches  qu'on  entoure  et  qu'on 
sépare  avec  de  la  sciure  de  bois  :  la  faible  conductibilité  de 
cette  matière  suffit  pour  protéger  la  glace  pendant  son  voyage. 
A  son  arrivée,  on  la  recueille  dans  des  glacières,  d'où  elle  est 
extraite  ensuite  au  fur  et  à  mesure  des  besoins. 

Dans  la  fabrication  du  sucre  de  betteraves,  quand  le  jus  a 
été  purifié  et  filtré,  il  doit  subir  une  forte  concentration,  afin 
que  le  sucre  dissous  puisse  cristalliser.  Cette  concentration  a 
lieu  en  deux  opérations,  dont  la  première  consiste  à  réduire  le 
jus,  par  évapora tion,  à  la  moitié  environ  de  son  volume  pri- 
mitif, et  à  le  transformer  en  sirop.  100  kilogrammes  de  jus 
fournissent  en  moyenne  26  kilogrammes  de  sirop,  de  sorte  que 
l'évaporation  a  eu  lieu  sur  74  kilogrammes  d'eau.  Autrefois 
on  chauffait  le  jus  dans  des  chaudières  à  air  libre  et  dès  lors 
sous  la  pression  de  l'atmosphère.  Dans  ces  conditions,  la  tem- 
pérature, étant  trop  élevée,  donnait  lieu  à  un  grave  inconvé- 
nient: sous  l'action  de  la  chaleur,  le  liquide  se  colorait  en 
brun,  indice  de  la  transformation  d'une  partie  de  sucre  cris- 
tallisable  en  sucre  incristallisable.  Pour  remédier  à  cet  incon- 
vénient, on  a  imaginé  des  appareils  oii  la  concentration  se  fait 
à  une  pression  inférieure,  ou  dans  le  vide.  Il  en  résulte,  pour 
la  température  d'ébullition  des  jus,  un  degré  moins  élevé,  qui 
ne  permet  plus  de  craindre  l'altération  du  sucre.  En  outre,  la 
concentration  est  plus  rapide,  dès  lors  plus  économique.  Les 
figures  247  et  248  représentent  deux  des  appareils  fondés 
sur  cette  méthode  d'évaporation  et  principalement  usités  en 
France. 

Dans  l'appareil  Derosne  et  Cail,  A  est  la  chaudière  qui  ren- 
ferme le  sirop  à  concentrer.  La  vapeur  produite  se  rend,  par 
le  tuyau  B,  dans  un  serpentin  en  cuivre  G,  contenu  dans  la  partie 
moyenne  d'une  grande  cuve.  Du  sirop  froid  coule  sur  les 
spires  du  serpentin  d'un  réservoir  supérieur  D,  abaissé  la  tem- 
pérature de  la  vapeur  et  facilite  ainsi  Tébullition.  Ce  sirop 
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s'échuufTe  d'ailleurs  lui-même  et  lombe  dans  le  résenoir  infé- 
rieur E,  d'oiî  il  est  reloulé  dans  la  chaudière.  L'extrémité  K  du 


Fig.  347.  —  Apiaroil  Démine  i^t  CaM  pour  la  concentralion  ici  sirops. 

serpentin  est  mise  en  communication  avec  une  pompe  qui 


tijf.  St8.  —  Appareil  k  Irij^c  cITel  du  CïÏI  pour  la  concealration  dus  sirops. 

aspire  l'air  et  la  vapeur  et  fait  ainsi  le  vide  à  l'intérieur  de  la 
chaudière,  ce  qui  abaisse  la  température  d*ébullilion  du  liquide. 


CONCENTRATION   DES   SIROPS.  585 

L'appareil  à  triple  effet  de  Cail  (fig.  248)  se  compose  de  trois 
chaudières  verticales  CGC,  de  même  hauteur,  dont  l'intérieur 
est  partagé  par  deux  cloisons  horizontales  en  trois  comparti- 
ments inégaux.  Un  certain  nombre  de  tubes  verticaux  (60  ou 
80)  mettent  en  communication  les  compartiments  inférieur  et 
supérieur  et  permettent  au  jus  à  évaporer  de  passer  librement 
de  l'un  à  l'aulre.  Le  jus  ne  peut  donc  pénétrer  dans  le  com- 
partiment du  milieu  où  circule  la  vapeur  qui  sert  au  chauffage 
des  chaudières.  La  pompe  P  fait  le  vide  dans  la  première  chau- 
dière de  droite,  y  réduisant  la  pression  atmosphérique  d'un 
quart.  Le  jus  amené  du  réservoir  R  dans  cette  chaudière  y 
entre  en  ébullition  à  80*"  ou  90\  La  vapeur  qu'il  émet  passe 
dans  un  réservoir  ou  arrive  dans  un  tube  T.  De  là  elle  passe 
dans  la  seconde  chaudière,  dont  elle  échauffe  le  sirop,  qui 
entre  en  ébullition  entre  50"  et  60\  Elle  passe  de  môme 
dans  la  troisième  chaudière,  pour  aller  se  concentrer  en  D,  au 
contact  de  l'eau  froide  qui  s'y  trouve  amenée  par  des  tubes. 
Cette  condensation  contribue  à  entretenir  le  vide  dans  les 
chaudières,  vide  dont  le  degré  va  en  croissant  de  la  première 
à  la  troisième,  d'où  résulte  aussi  la  décroissance  de  la  tempé- 
rature d'ébullition  dans  les  chaudières  successives. 


IV.  71 


CHAPITRE   VI 


PRODUCTION  INDUSTRIELLE  DU  FROID 


§  1.    MÉLANGES   RÉFRIGÉRAITTS. 

Le  procédé  usilé  dans  Tlnde  pour  se  procurer  de  petites 
quantités  de  glace  n'est  pas  applicable  partout  ni  en  toutes 
saisons.  D'autre  part,  la  récolte  de  la  glace  naturelle  sur  les 
étangs  ou  les  lacs  est  subordonnée  au  plus  ou  moins  de  rigueur 
de  la  saison  d'hiver  dans  les  pays  où  elle  est  possible.  Les  blocs 
doivent'être  ensuite  transportés,  à  grands  frais,  dans  les  lieux 
de  consommation,  et  emmagasinés  dans  des  glacières,  d'où  on 
les  tire  au  fur  et  à  mesure  des  besoins.  Tout  cela  nécessite  des 
dépenses  qui  font  revenir  assez  cher  le  prix  d'un  kilogramme 
de  glace.  Aussi  a-t-on  cherché  des  moyens  de  fabriquer  artifi- 
ciellement la  glace  et  des  procédés  assez  économiques  pour 
rendre  cette  fabrication  vraiment  industrielle.  Cette  question 
toute  pratique  se  rattache  au  problème  beaucoup  plus  général 
de  la  production  du  froid,  dont  nous  allons  d'abord  dire  quel- 
ques mots. 

Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  de  la  Première  Partie  qui 
traite  de  la  liquéfaction  des  gaz,  qu'on  peut  obtenir  un  grand 
abaissement  de  température  soit  par  une  évaporation  rapide 
d'un  liquide  soumis  à  une  faible  pression,  soit  par  une  brusque 
détente  d'un  gaz  fortement  comprimé,  soit  par  le  contact  avec 
un  mélange  de  substances  chimiques  dont  l'une  au  moins  est 
solide  et  subit  la  fusion  sous  rinfluence  de  son  affmité  pMu* 
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l'autre.  Dans  tous  les  cas,  il  s'agit,  comme  on  voit,  d'une 
absorption  de  chaleur  plus  ou  moins  considérable,  absorption 
nécessitée  par  le  travail  mécanique  qu'exige  un  changement 
d'élat.  Cette  quantité  de  chaleur,  ne  pouvant  être  immédiate- 
ment fournie  par  les  corps  qui  sont  le  siège  de  ce  changement 
d'étal,  est  empruntée  au  milieu  ambiant,  dont  la  température 
se  trouve  ainsi  plus  ou  moins  abaissée. 

C'est  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  modes  de  production  du  froid 
que  se  sont  adressés  ceux  qui  otit  cherché  des  procédés  de 


Fig.  349.  —  SorbeliËre.  Fig.  350.  —  Glacière  Gaub«ud. 

fabrication  de  la  glace.  Parlons  d'abord  de  l'emploi  des  mé- 
langes réfrigérants,  que  les  chimistes  et  les  physiciens  uti- 
lisent depuis  longtemps  dans  leurs  laboratoires.  Ces  mélanges 
sont  nombreux.  Citons  quelques-uns  des  plus  usités  : 

2  parties  en  poids  de  glace  pilée  ou  de  neige  avec  I  partie 
de  sel  marin  (ou  chlorure  de  sodium);  les  deux  sels  prennent 
l'un  et  l'autre  l'clat  liquide,  et  le  thermomètre  plonge  dans  la 
dissolution  descend  à  19*,  ou  même  à  20"  au-dessous  de 
zéro. 

3  parties  de  glace  pilée  ou  de  neige,  mélangées  avec  4  par- 
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lies  de  clilorure  de  calcium,  permettent  d'atteindre  un  froid 
de  —  50'. 

Dans  ces  deux  mélanges,  la  cause  du  refroidisse  ment  est 
double.  L'affinité  de  l'eau  liquide  pour  l'un  ou  l'autre  sel  dé- 
termine la  double  liquc/action  ;  l'eau  doit  d'abord  se  liquéGer 
[lour  que  cette  affinité  puisse  s'exercer.  De  là  une  première 
absorption  de  chaleur,  nécessitée  par  le  travail  mécanique  de 
la  fusion  de  la  glace  ou  de  la  neige;  |mis  une  nouvelle  absorp- 
tion, résultant  de  la  liquéfaction  des  sels. 

Un  autre  mélange  réfrigérant  fréquemment  employé  est  celui 
qu'on  forme  avec  8  parties  de  sulfate  de  soude  cristallisé  et 
5  d'acide  clilorliydriquc  concentré.  Le  sulfate  de  soude  doit 


être  finement  pulvérisé.  On  le  voit  fondre  rapidement,  et  le 
tliennomètre  plongé  dans  le  mélange  s'abaisse  à  27*  environ 
au-dessous  de  sa  température  initiale.  Ici  l'abaissement  de 
température  est  dû  à  diverses  causes,  notamment  à  la  liqué- 
faction de  l'eau  de  cristallisation  du  sulfate  de  soude'. 
Voici  d'aulres  mélanges  d'un  sel  avec  un  acide  : 

1.  D'après  U.  Drrthelol.  •  Irs  mélaDges  rcfrigùranls  constiUiés  par  des  !cls  hydralà, 
associés  aui  acidi's,  aux  bases  ou  i  d'aulres  sels,  soni  régléi  par  la  théorie  siiÏTaDln  :  k 
phénomène  anormal  que  res  mélanges  nianîrestcnl  résulle  du  concours  des  énergies  chimi- 
ques avec  des  énergies  élrangèrcs.  Les  énergies  chimiiuei  agissent  conrormément  au  prin- 
cipe du  travail  inaiimum,  jiour  déterminer  une  première  réaction  exothermique,  dont  toatet 
les  autres  sont  la  conséquence.  Les  énergies  calori6ques  inlerviennenl  ensuite  en  leas 
inverse  pour  délcrminer  une  absorption  de  chaleur,  sous  sa  quadruple  forme  de  dissodaliea 
(sulî^ite  de  soude  lijdraté),  de  désagrégation  par  le  dissolvant  (équilibre  entre  le  bistilbK 
de  soude  et  l'eau),  de  dissolution  (laquelle  ne  joue  qu'un  rôle  intermédiaire  dans  le  eu  d> 
sulfate  de  soudi-  l'I  de  l'acide  chinrhvdrique  concentré),  enfin  de  liquéfaclion  (eau  de  frâ- 
talliMlJon).  •  {Complet  rendiu  de  PAcadémie  dei  tciencet  pour  1880,  t.  I.) 
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3  parties  de  sulfate  de  soude  et  2  d'acide  azotique  étendu  : 
refroidissement  de  29". 

9  parties  de  phosphate  de  soude  et  4  d'acide  azotique 
étendu  :  abaissement  de  température,  39\ 

6  parties  de  sulfate  de  soude,  5  d'azotate  d'ammoniaque  et 
4  d'acide  azotique  étendu  :  36\ 

On  sait  enfin  que  l'azotate  d'ammoniaque  est  un  sel  blanc, 
solide,  qui  cristallise  parfaitement  et  est  très  soluble  dans 
Feau.  Si  l'on  fait  un  mélange  de  1  partie  de  ce  sel,  finement 
pulvérisé,  avec  1  partie  d'eau  distillée,  la  fusion  se  fait  presque 
instantanément,  en  déterminant  un  abaissement  de  20°  au- 
dessous  de  la  température  ambiante.  Si  cette  dernière  est  10", 
le  froid  produit  est  de  16°  au-dessous  de  zéro. 

Voyons  maintenant  quelques  applications  industrielles  ou 
domestiques  des  mélanges  réfrigérants.  Les  figures  249  à  252 
représentent  quelques  appareils  fort  simples  oii  ils  sont  utilisés. 

Un  mélange  de  glace  pilée  et  de  sel,  contenu  dans  un  seau 
où  Ton  plonge  l'ustensile  renfermant  les  sirops,  jus  ou  crèmes 
à  congeler,  ou,  selon  l'expression  technique,  à  transformer  en 
sorbets,  constitue  le  plus  simple  de  ces  appareils  :  c'est  la  sor- 
betière (fig.  249). 

Les  figures  250,  251  et  252  représentent  des  glacières 
domestiques,  toutes  construites  et  basées  sur  ce  principe  :  froid 
produit  par  la  dissolution,  qu'on  active  soit  par  un  mouvement 
de  bascule,  soit  par  un  mouvement  de  rotation  imprimé  au 
liquide  réfrigérant  à  l'aide  d'une  manivelle,  par  des  palettes  en 
hélice  entourant  le  vase  qui  contient  l'eau  ou  le  sirop  à  con- 
geler. Dans  la  glacière  des  familles,  un  certain  nombre  de  boîtes 
concentriques  forment  plusieurs  compartiments,  dans  lesquels 
on  introduit  alternativement  l'eau  à  congeler  et  le  mélange  ré- 
frigérant. Dans  la  figure,  on  voit  l'eau  en  A,  B,  B,  et  le  mélange 
en  C,  0.  L'eau  une  fois  congelée,  son  eau  de  fusion  s'écoule 
par  la  partie  inférieure  et  asperge  des  bouteilles  de  vin,  qui  se 
trouvent  ainsi  refroidies,  et,  comme  le  disent  les  gourmets, 
frappées  à  la  glace. 
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On  doit  à  M.  Toselli  divers  appareils  de  ce  genre,  parmi 
lesquels  nous  citerons  la  glacière  qui  figurait  à  TEsposition 
universelle  de  1878.  Un  cylindre  à  fonds  mobiles,  contenant 
d'un  côté  l'eaû  à  congeler,  de  l'autre  le  mélange  rérrigérant 
(azotate  d'ammoniaque  et  eau),  peut  recevoir  un  mouvement  de 
rotation  autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  ses  génératrices. 
Au  bout  de  quelques  minutes,  on  obtient  un  poids  de  glace 
égal  au  tiers  du  poids  d'azotate  employé. 


Fig.  S53.  —  Glacière  des  funiUet. 


La  malle-glacière  du  même  inventeur  est  décrite  en  < 
termes  par  Buignet  :  «  La  source  de  froid  est  le  nitrate  d'ai -*"'"" 
moniaque  que  l'on  fait  dissoudre  dans  l'eau,  et  l'appareil  d.  ^^ 
fère  peu  de  la  gladère  des  familles.  Ce  qu'il  y  a  de  réelleroe^^™' 
nouveau  dans  la  malle-glacière  de  M.  Toselli,  c'est  la  dispr^»- 
sition  particulière  du  récipient  à  glace.  Ce  récipient  compre:  ^"'^ 
cinq  tubes  de  diamètres  différents  dans  lesquels  on  place  l'e^S^n 
qui  doit  prendre  l'état  solide.  Les  diamètres  de  ces  tubes  sc=^>iil 
tellement  calculés  que,  quand  une  couche  solide  s'est  foru— s^ 
sur  la  parui  interne  de  chacun  d'eux,  les  blocs  de  glace  qu      'on 
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en  relire  forment  des  cylindres  creux  pouvant  s'introduire  les 
uns  dans  les  autres,  et  constituer  ainsi  un  bloc  unique  et  plein, 
qui  se  maintient  solide  pendant  très  longtemps.  »  En  cinq  mi- 
nutes, on  obtient  avec  cet  appareil  un  demi-kilogramme  de 
glace. 

C!omme  on  peut  le  voir  par  ce  qui  précède,  Temploi  des  mé- 
langes réfrigérants  ne  permet  la  fabrication  que  d'une  petite 
quantité  de  glace.  Pour  les  usages  scientifiques  ou  domes- 
tiques, cela  peut  suffire,  et  d'ailleurs  Tavanlage  de  produire  une 
très  basse  température  est  précieux  ;  mais,  industriellement,  ils 
ne  peuvent  fournir  la  solution  du  problème  de  la  fabrication  de 
la  glace  en  grand,  d'autant  plus  que  le  prix  généralement  élevé 
des  mélanges  s'y  oppose,  à  cause  de  la  difficulté  qu'on  éprouve 
à  régénérer  leurs  éléments  pour  des  opérations  nouvelles. 


§  2.    FABRICATION    mDUSTRIELLE   DE    LA    GLACE. 

Les  appareils  de  fabrication  de  la  glace  en  grand  sont  au- 
jourd'hui nombreux.  Mais  les  premiers  qui  aient  sérieusement 
fonctionné  sont  dus  à  un  ingénieur  français,  M.  Carré,  qui 
songea  à  utiliser  les  propriétés  de  l'ammoniaque  de  se  dis- 
soudre abondamment  dans  l'eau,  dans  les  conditions  normales 
de  pression  et  de  température,  et  de  se  liquéfier  elle-même 
lorsqu'on  la  force  à  se  comprimer  sous  la  pression  de  sa  propre 
atmosphère.  Lorsque  le  gaz  ainsi  liquéfié  vient  à  se  vaporiser, 
la  quantité  de  chaleur  qu'absorbe  ce  changement  d'état  est 
assez  grande  pour  congeler  l'eau  dont  le  récipient  qui  contient 
le  gaz  est  entouré. 

Voici  la  description  du  premier  appareil  de  ce  genre 
imaginé  par  M.  Carré  : 

Une  chaudière  cylindrique,  remplie  en  partie  d'une  dissolu- 
tion de  gaz  ammoniac,  est  placée  sur  un  fourneau  jusqu'à  ce 
que  la  température  de  130"  soit  atteinte,  ce  qu'on  reconnaît 
à  l'aide  d'un  thermomètre  dont  la  tige  dépasse  le  couvercle. 
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I^  gaz  ammoniac  se  dégage  et  se  rend,  par  un  tube  abducteur, 
dans  un  rérrigérant  ou  vase  en  forme  de  tronc  de  cône  renversé 
plongé  dans  une  cuve  dVau  froide.  L'intérieur  de  ce  réfrigérant 
sert  à  placer  le  vase  cylindrique  contenant  l'eau  qu'il  s'agit 
de  congeler.  Or  voici  comment  s'obtient  ce  résultat.  Les 
vapeurs  ammoniacales  qui  se  dégagent  incessamment  de  h 
chaudière  sont  refroidies  par  l'eau  de  la  cuve,  et,  en  outre, 
soumises  h  une  pression  croissante  :  elles  se  condensent  dans 
le  vase  cylindro-conique  ;  le  gaz  se  liquéfie  et  reste  enfermé 
dans  des  godets  adaptés  aux  parois  dans  l'espace  annulaire  qui 
entoure  le  cylindre  cenU^I, 
et  dont  l'objet  principal 
est  de  multiplier  les  sur- 
faces de  contact  entre  le 
liquide  et  le  congélateur. 
Cette  première  phase  de 
l'opération  dure  de  trois 
quarts  d'heure  à  une  heure; 
c'est  celle  que  représente 
la  figure  255.  A  ce  mo- 
ment, ou  sort  la  chaudière 
du  fourneau  et  on  la  plonge 
dans  la  cuve  d'eau  froide,  d'oiî  le  congélateur  a  été  enlevé, 
et  l'on  place  dans  celui-ci  le  cylindre  plein  de  l'eau  à  congeler, 
flela  fait,  ou  iniroduit  entre  les  deux  surfaces  concentriques  de 
l'alcuol  qui  assure  leur  contact,  et  l'on  enveloppe  le  congélaloir 
d'une  couverture  de  feutre  ou  de  laine  bien  sèche.  Alors  com- 
mence la  seconde  phase  de  l'opération,  qui  dure  aussi  enviroo 
une  heure  :  l'eau  de  la  chaudière  redevient,  par  le  refroidis- 
sement, a|ile  à  dissoudre  le  gaz  ammoniac,  qui  reprend  rapide- 
ment l'état  g.izcux.  Cette  évaporation  nécessite  une  absorptitm 
de  chaleur,  qui  se  fait  aux  dépens  du  vase  central  et  de  VtM 
qu'il  coulient.  On  peut  hientôt  en  retirer  un  bloc  de  glace. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire,  qui  est  représenté 
dans  la  figure  255,  est  destiné  à  l'usage  domestique,  à  cause 


Vif.  â65. 
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de  la  faible  quantité  de  glace  qu'il  peut  produire.  C'est  aussi 
le  cas  pour  l'appareil  imaginé  par  M.  Ë.  Carré,  frère  du  pré- 
cédent inventeur,  et  ayant  pour  principe  le  froid  qu'une  éva- 
poration  rapide  détermine  à  la  surface  de  l'acide  sulfurique,  en 
un  mot  reproduisant  en  grand  la  célèbre  expérience  de  Leslie. 


ng.  35i.  —  Appareil  E.  Carré  pour  b  Imbrication  de  la  glace. 

L'acide  sulfurique  est  contenu  dans  uu  réservoir  en  plomb 
allié  d'antimoine,  que  l'acide  n'attaque  pas  à  la  température 
ordinaire.  Un  luyau  coudé  part  de  ce  réservoir,  et  c'est  à  son 
extrémité  qu'on  fixe  le  vase  contenant  l'eau  à  congeler  ;  c'est  ici 
une  carafe  maintenue  par  un  bouchon  en  caoutchouc  (Hg.  254). 
Cn  autre  tube  fait  communiquer  le  réservoir  avec  le  pied  d'une 
pompe  pneumatique,  qu'on  peut  manœuvrer  à  la  main  à  l'aide 
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d'un  levier.  Le  vide  se  fait  à  la  fois  au-dessus  de  l'acide  et 
dans  la  carafe,  dont  l'eau  enlre  alors  en  ébullition.  Le  froid 
que  causent  la  vaporisation  rapide  de  l'eau  el  l'absorption  de 
sa  vapeur  par  l'acide  sutfurique  est  suflisanl  pour  congeler 
l'eau  de  la  carafe.  En  quelques  minutes,  on  obtient  ainsi  aisé- 
ment un  kilogramme  de  glace. 

g  5.    r.SBDICtTION    BT.   LA    GLACE.    APPAREaS   A    FABRICATION   COKTLNl'E. 

Outre  qu'il  ne  permet  pas  la  fabrication  de  la  glace  en  grand, 
l'appareil  à  ammoniaque  de  M.  Carre  a  un  autre  inconvénient 
grave  (qui  d'ailleurs  est  la  cause  principale  du  premier)  :  c'esl 
de  Conclioniier  d'une  manière  intermitlculc.  Mais  le  même  in- 


;.  2î)5.  —  d'âne!  appruil  Carré  pour  la  Tubricatiop  arlificieUe  de  la 


venleur  ne  larda  point  à  résoudre  le  problème  de  la  contiauilé, 
en  construisant  le  grand  appareil  dont  la  ligure  255  va  nous 
permettre  de  donner  la  description. 

À  est  la  chaudière  où  l'on  chauffe  la  dissolution  ammonis- 
cale  :  c'est  un  cylindre  vertical  de  l^.SO  de  hauteur  sur  0" ,40 
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de  diamètre  ;  sa  capacité  est  de  150  litres,  mais  on  ne  la  charge 
que  de  80  à  90  litres  de  la  dissolution  concentrée  d'ammo- 
niaque. Chauffée  à  une  température  maximum  de  130%  la  ten^ 
sion  des  vapeurs  mélangées  d'eau  et  de  gaz  atteint  8  atmo- 
sphères. Le  gaz  qui  s'en  échappe  se  rend  dans  un  récipient  B 
plein  d'eau  froidç,  où  il  traverse  une  série  de  quatre  serpentins 
plans  et  parallèles  dans  lesquels  il  se  liquéfie  par  refroidisse- 
ment; C  est  un  réservoir  d'où  coule  constamment  un  jet  d'eau 
froide  destiné  à  renouveler  l'eau  du  récipient.  Le  gaz  liquéfié 
se  rend  de  là  dans  un  cylindre  D  d'une  capacité  de  4  à  5  litres, 
et  qui  est  destiné  au  rôle  de  distributeur,  grâce  à  un  méca- 
nisme intérieur  qui  permet  de  régler  la  dépense  du  liquide, 
c'est-à-dire  son  entrée  dans  le  réfrigérant  G.  Comme  il  a  jus- 
qu'ici conservé  sa  pression  de  8  atmosphères,  c'est-à-dire  un 
excès  de  7  atmosphères  sur  la  tension  qui  existe  dans  le  vase  G, 
on  interpose  un  robinet  qui  permet  de  modérer  l'effet  de  cet 
excès  de  pression.  C'est  dans  le  réfrigérant  ou  coîigélateur  G, 
que  se  trouvent  disposés  les  vases  remplis  de  l'eau  à  congeler. 
Là  le  liquide  ammoniacal,  sous  l'influence  de  l'excès  de  pression 
de  7  atmosphères,  se  précipite  dans  le  vide  relatif  qui  lui  est 
offert,  et  l'évaporation  rapide  qui  en  est  la  conséquence  déter- 
mine un  froid  assez  intense  pour  congeler  l'eau  des  vases  qui 
s'y  trouvent  renfermés. 

La  première  phase  de  l'opération  se  termine  ainsi  par  la 
congélation,  qui  en  est  le  but  principal.  La  seconde  phase,  ayant 
pour  objet  la  régénération  de  la  solution  ammoniacale  de  la 
chaudière,  commence  alors.  Les  vapeurs  formées  dans  le  réfri- 
gérant en  sortent  par  un  large  tube,  et  vont  affluer  dans  un 
réservoir  où  l'eau  appauvrie  de  la  pailie  inférieure  de  la  chau- 
dière vient  tomber  en  pluie,  après  s'être  refroidie  dans  un  ser- 
pentin. L'ammoniaque  s'y  condense  par  absorption  et  recon- 
stitue une  solution  riche  qui  tombe  au  fond  du  réservoir.  Il  ne 
reste  plus  qu'à  renvoyer  cette  solution  dans  la  chaudière  :  c'est 
ce  qu'on  obtient  à  l'aide  de  la  pompe  aspirante  et  foulante  F, 
qui  aspire  le  liquide  enrichi  à  mesure  qu'il  se  forme,  puis  le 
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reioule  clans  le  réservoir  E  et  enfin  de  là,  par  un  tube,  jusqu'au 
sommet  de  la  chaudière.  Ainsi  s'opère,  d'une  manière  continue, 
la  régénération  de  la  dissolution  ammoniacale,  sans  qu'il  soit 
besoin  d'en  renouveler  les  éléments.  On  obtient  de  la  sorte 
15  à  18  kilogrammes  de  glace  par  kilogramme  de  houille 
brûlée.  En  vingt-quatre  heures,  une  machine  du  type  qu'on 
vient  de  décrire  permet  de  fabriquer  jusqu'à  5000  kilogrammes 
de  glace,  dont  le  prix  de  revient  ne  dépasse  pas  un  centime  le 
kilogramme. 

On  voyait  à  l'Exposition  universelle  de  1878  diverses  ma- 
chines à  fabriquer  la  glace  :  les  machines  Suizer,  dans  les- 
quelles les  vapeurs  ammoniacales,  au  lieu  de  se  dissoudre 
dans  l'eau,  étaient  liquéfiées  par  une  pompe  à  compression;  la 
machine  Tellier,  fondée  sur  le  froid  que  détermine  Tévapon- 
lion  dans  le  vide  de  l'élher  méthylique,  et  sur  sa  liquéfaction 
par  la  condensation  :  une  pompe  à  double  efiet  aspirante  et 
foulante,  mue  par  la  vapeur,  produit  ces  deux  effets  opposés 
dans  les  deux  parties  essentielles  qui  composent  cette  mg6^ 
nieuse  machine  :  le  frigorifère,  sorte  de  chaudière  tubulaire 
contenant  l'élher  liquide,  et  le  condenseur,  capacité  cylin- 
drique renfermant  un  serpentin  que  refroidit  un  courant  con- 
tinu d'eau  froide;  la  machine  Tellier  fournit  200  kilogrammes 
de  glace  à  l'heure,  au  prix  de  revient  de  2  centimes  le  kilo- 
gramme; les  machines  anglaises  de  V Atlas  Company,  qui  em- 
ploient l'élher  au  lieu  de  l'ammoniaque,  et  produisent  1000  ki- 
logrammes en  24  heures  ;  la  machine  Giffard,  employant  Tair 
comprimé  et  sa  détente  à  la  production  du  froid,  et  donnant 
3000  kilogrammes  de  glace  par  jour,  à  1%5  le  kilogramme;  et 
enfin  la  machine  de  M.  Raoul  Pictet,  fondée  sur  l'évaporation 
de  l'acide  sulfureux  liquide,  et  que  représente  la  figure  256. 
Ce  dernier  appareil  se  compose  de  trois  parties  principales  :  le 
condenseur,  le  réfrigérant  et  le  système  de  pompes  aspirantes 
et  foulantes  à  l'aide  desquelles  on  produit  le  vide  qui  détermine 
l'évaporation  de  l'acide  sulfureux  liquide,  puis  le  retour  des 
vapeurs  à  l'état  liquide  par  leur  condensation.  La  machine 
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Raoul  Pictet  donne  1000  kil(^rammes  de  glace  à  l'heure.  Les 
pompes  sont  aclionnées  par  un  moteur  horizontal  de  la  force 
de  50  chevaux-vapeur.  Une  dépense  d'un  kilogramme  de  houille 
donne  22  kilogrammes  de  glace,  ce  qui,  tout  compte  fait, 
met  à  un  demi-centime  le  prix  de  revient  du  kilogramme. 

Pour  terminer  l'énumération  de  ces  appareils  de  production 
industrielle  du  froid,  citons  encore,  bien  qu'il  soil  utilisé  plutôt 
pour  les  recherches  scientifiques,  le  frigorifère  Vincent,  dont 
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Fig.  S5(i.  —  Hachioe  i,  fabriquer  la  gUce  de  H.  Raoul  l'iclcl. 

la  figure  257  va  nous  aider  à  comprendre  le  fonctionnement. 
L'inventeur,  M.  G.  Vincent,  a  songé  à  utiliser  les  propriétés  du 
chlorure  de  méthyle,  qui  entre  en  ébuUition  à  la  basse  tem- 
pérature de  25  degrés  au-dessous  de  zéro.  Voici,  d'après 
H.  Schûtzenberger',  la  description  et  l'emploi  de  l'appareil  en 
question  : 

«  Le  frigorifère  Vincent  se  compose  d'un  vase  cylindrique  en 
cuivre  AM,  à  double  paroi ,  entre  les  deux  enveloppes  A,  A 

1.  TraiU  de  Chimie  générale,  1. 1. 
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duquel  on  peut  introduire  du  chlorure  de  métliyle,  à  l'aide 
d'un  robinel  BC,  formé  d'une  tige  d'acier  ûletée  lerminéc  par  J 
un  cône  s'appliquant  sur  un  siège  en  bronze,  et  que  l'on  peut  J 
facilement  manœuvrer  à  l'aide  d'une  poignée  D.  Une  vis  mé^J 
tallique  S,  qui  s'applique  sur  nne  rondelle  en  plomb,  fermé 
un  second  orilicc  mettant  l'espace  annulaire  en  commun icalîoirJ 
avec  l'air  ambiant;  au  moment  de  remplir  l'appareil,  on  des- 
serre l^èrement  cette  ^ 
pour    laisser    échappa 
l'air. 

«  Le  chlorure  de  m^ 
thyle  se  liouve  en  pro^ 
vision  dans  un  cylindre 
en  cuivre  V  servant  à  son 
transport ,  et  portant  un 
robinet  à  vis  b,  semblable 
à  celui  du  frigorifêre  ;  oo 
fait  facilement  passer  le 
liquide  dans  ce  dernier 
appareil  au  moyeu  d'un 
tube  en  caoutchouc  ren- 
forcé par  des  toiles.  On 
peut  introduire  ainsi 
2*,500  environ  de  chlo- 
rure de  méthyle  dans  le 
frigorifèro.  Le  vase  cen- 
tral M  reçoit  un  liquide  incongelablc,  tel  que  l'alcool,  pour 
former  un  bain  dans  lequel  on  peut  plonger  les  corps  à  i-c- 
froidir,  et  notamment  le  lube  K,  à  travers  lequel  on  fail  circuler 
les  gaz  destinés  à  la  liquéfaction.  Le  cylindre  est  eulouré 
d'une  matière  peu  conductrice  de  la  chaleur,  telle  que  de  la 
râpure  de  liège,  maintenue  par  une  enveloppe  E. 

a  Pour  abaisser  la  température  du  bain  à  — 25%  il  suffit 
d'ouvrir  le  robinet;  veut-on  au  contraire  l'amener  à  — 50°,  on 
relie  le  robinel  du  frigorifère  à  une  bonne  machine  pncuiMr  - 


Fig.  257,  —  Frigorifère  C.  ViDcenl. 
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tique.  Un  appareil  double,  composé  de  deux  frigorifères  el 
d'une  pompe  aspirante  et  foulante  mue  par  l'intermédiaire 
d'un  volant,  permet  d'éviter  la  perle  du  chlorure,  et  de  le  con- 
denser à  nouveau  après,  évaporation.  » 

Avec  le  frigorifère  simple,  on  peut  faire  un  grand  nombre 
d'expériences  de  laboratoire,  par  exemple  la  liquéfaction  de 
gaz  ou  la  congélation  de  liquides,  expériences  qui  exigeaient 
jusqu'alors  l'emploi  coûteux  soit  du  protoxyde  d'azote  liquide, 
soit  de  l'acide  carbonique  solide.  L'appareil  à  pompe  aspirante 
et  foulante  qui  permet  de  faire  successivement  le  vide  dans 
le  frigorifère,  pour  obtenir  une  température  plus  basse,  et 
ensuite  de  récupérer  le  chlorure  à  l'état  liquide  par  la  com- 
pression, peut  servir  aussi  bien  aux  usages  domestiques  qu'à 
ceux  du  laboratoire  :  on  obtient  ainsi  très  rapidement  de  la 
glace. 

M.  Vincent  a  fait  aussi  construire  de  grandes  machines 
frigorifiques  dont  les  applications  industrielles  ne  peuvent 
manquer  de  recevoir  des  développements  importants. 

L'une  de  ces  machines  se  compose  de  trois  parties  princi- 
pales :  le  frigonfère,  où  £e  fait  la  vaporisation  du  chlorure  de 
mélhyle  liquide,  et  oii,  comme  son  nom  l'indique,  se  produit  le 
froid  ;  le  liqué facteur ,  appareil  où  la  vapeur  comprimée  repasse 
à  l'état  liquide  ;  et  la  pompe  aspirante  et  foulante,  dont  l'action 
a  pour  double  objet  de  recueillir  la  vapeur  au  sortir  du  frigo- 
rifère et  de  la  refouler  comprimée  dans  le  liquéfacteur.  La 
planche  VI  montre  comment  sont  disposés  ces  divers  organes 
de  la  machine  frigorifique  Vincent.  A  droite  et  au  fond  de 
l'atelier  où  elle  se  trouve  installée,  on  voit  une  grande  capa- 
cité rectangulaire  dont  la  face  supérieure  est  recouverte  de 
caissons  ou  alvéoles  renfermant  l'eau  à  congeler.  C'est  le  frigo^ 
rifère.  Sous  les  alvéoles  est  une  sorte  de  chaudière  tubulaire 
horizontale  renfermant  le  chlorure  de  méthyle  liquide,  et  dans 
les  tubes  eux-mêmes  une  dissolution  incongelable  de  chlorure 
de  calcium.  La  vaporisation  du  chlorure  de  mélhyle  détermine 
le  refroidissement  de  cette  dissolution,  qui,  chassée  par  l'action 

IV.  76 
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d'une  hélice  autour  des  alvéoles,  congèle  Teau  qu'elles  con- 
liennent. 

La  pompe  à  double  effet  située  en  avant  et  à  droite  du  dessin 
aspire  par  l'un  de  ses  cylindres  la  vapeur  de  mélhyle  qu'un 
long  tuyau  amène  du  frigorifèrc,  la  comprime  à  moitié,  puis 
l'envoie  dans  le  second  cylindre,  oii  la  compression  s'achève  cl 
qui  la  lance  dans  le  liquéfacteur.  Ce  dernier  est  un  grand 
cylindre  vertical,  insL'dlé  entre  le  frigorifère  et  les  pompes; 
il  forme  intérieurement  un  corps  tubulaire  oii  arrive  la  vapeur 
comprimée  et  où  elle  se  liquéfie  sous  l'influence  du  refroidis- 
sement qu'elle  subit  au  contact  des  tubes.  Ceux-ci  sont  en  effet 
constamment  parcourus  par  un  courant  d'eau  froide.  Du  liqué- 
facteur, le  chlorure  de  mélhyle  redevenu  liquide  retourne  au 
frigorifère  par  le  luyau  à  robinet  qu'on  voit  en  avant  du  cy- 
lindre, près  de  sa  base.  La  continuité  de  l'opération  se  trouve 
ainsi  assurée. 

En  marche  normale,  la  pression  dans  le  liquéfacteur  varie  de 
3  à  4  atmosphères,  selon  la  température  de  l'eau  employée  à 
la  réfrigération.  Le  degré  de  vide  dans  le  frigorifère  oscille 
entre  0  et  0,5  atmosphère,  selon  le  degré  de  froid  qu'on  veut 
obtenir.  Une  machine  installée  comme  celle  qu'on  vient  de 
décrire  peut  produire  entre  100  et  500  kilogrammes  de  glace 
à  l'heure. 

L'emploi  du  chlorure  de  mélhyle  a  d'ailleurs  d'autres  avan- 

* 

lages  que  sa  grande  puissance  frigorifique  :  le  liquide  n'altère 
pas  les  métaux;  sa  vapeur,  d'une  odeur  douce,  peut  être  res- 
pirée  sans  inconvénient  par  les  ouvriers,  en  cas  de  réparation. 
Enfin,  c'est  un  produit  de  fabrication  industrielle  courante. 


g  4.    APPLICATIONS   DIVERSES    DES    MACHINES    A    GLACE    ET   APPAREILS 

FRIGORIFIQUES. 

Après  avoir  décrit,  avec  les  détails  nécessaires,  les  procédés 
employés  pour  la  production  des  basses  températures  et  les 
appareils  qui  servent  à  la  fabrication  de  la  glace,  il  ne  sera  pas 
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hors  de  propos,  croyons-nous,  d'indiquer  quelques-unes  des 
applications  les  plus  importantes  que  les  inventeurs  avaient  en 
vue  en  imaginant  procédés  ou  machines. 

La  plupart  des  substances  organiques,  animales  ou  végé- 
tales, lorsqu'elles  ne  font  plus  partie  d'un  être  vivant,  subissent 
promptement,  aux  températures  ordinaires  et  au  contact  de 
l'air,  une  fermentation  qui  ne  tarde  point  à  prendre  les  carac- 
tères d'une  décomposition  putride,  d'autant  plus  rapide  que  la 
température  est  plus  élevée.  La  fermentation  n'est  plus  pos- 
sible, ou  s'arrête,  si  le  froid  est  suffisamment  intense  :  la 
température  de  O""  remplit  cette  condition. 

On  devait  songer  à  utiliser  les  froids  artificiels,  l'emploi  de 
la  glace  par  exemple,  pour  la  conservation  des  substances 
alimentaires,  œufs,  viande,  gibier,  poisson,  etc.  On  a  com- 
mencé par  construire,  pour  cet  objet,  de  petites  glacières  do- 
mestiques très  bien  appropriées  et  fort  économiques.  Nous 
citerons  celles  que  M.  Pasteur  avait  adoptées,  au  laboratoire  de 
TEcole  normale,  pour  retarder  l'éclosion  de  certaines  graines 
de  ver  à  soie,  pour  conserver  des  ferments,  etc.  C'était  tout 
simplement  une  fontaine  de  cuisine  en  grès,  disposée  au  centre 
d'un  tonneau  et  entourée  d'un  corps  mauvais  conducteur, 
comme  le  coton  cardé.  Ujie  boîte  en  fer-blanc,  percée  de  trous, 
contenant  les  objets  à  refroidir,  était  placée  au  centre  de  la 
fontaine,  dont  on  la  séparait  par  des  fragments  de  glace.  Un 
kilogramme  de  glace  suffisait  à  maint*enir  une  température  de 
O'  pendant  3  ou  4  jours  ;  on  recueillait  l'eau  de  fusion  par  le 
robinet  de  la  fontaine. 

En  installant  cette  glacière  fort  simple  à  la  cave,  chacun  peut 
conserver  chez  soi,  d'une  manière  très  peu  coûteuse,  toute 
sorte  d'objets  alimentaires  qui  s'altéreraient  promptement  pen- 
dant les  chaleurs  de  l'été. 

M.  Ch.  Tellier  a  imaginé,  dans  le  même  but,  divers  appa- 
reils, auxquels  il  donne  une  forme  quelconque,  celle  d'un 
buflet  par  exemple  ;  pour  la  consei'vation  de  la  viande  chez  les 
bouchers,  il  construisait  une  sorte  de  citerne,  creusée  dans  le 
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sol.  Un  cylindre  à  double  enveloppe  Ironconique  servait  à 
recevoir  les  viandes  suspendues  à  une  sorte  d* étagère  ou  de 
cage  métallique,  qu'on  manœuvrait  par  une  poulie.  La  glace 
remplissait  l'intervalle  des  deux  enveloppes  du  cylindre,  qui 
était  protégé  lui-même  par  des  couches  de  matières  isolantes 
tassées  entre  le  cylindre  et  les  parois  de  la  citerne.  On  pouvait 
faire  écouler  l'eau  de  fusion  à  l'aide  d'une  petite  pompe  à  main, 
qui  la  puisait  latéralement  au  fond  de  la  citerne. 

Supposons  ces  procédés  généralisés  et  appliqués  en  grand 
à  tout  un  navire,  et  nous  aurons  la  disposition  adoptée  par  le 
même  inventeur  pour  le  transport,  sur  grande  échelle,  de  la 
viande  d'Amérique  en  Europe.  Le  Frigorifique^  navire  de 
900  tonneaux,  avait  été  aménagé  dans  ce  but  ;  il  fît  un  premier 
voyage  à  la  Plata  en  août  1876,  et  revint  en  France  au  mois  de 
juillet  1877,  chargé  de  viandes  en  bon  état  de  conservation. 
Le  moyen  employé  pour  maintenir  les  viandes  en  cet  élal 
pendant  toute  la  traversée  consistait  à  entretenir  dans  les 
magasins  où  elles  étaient  suspendues  un  courant  constant  d'air 
sec  et  froid.  Les  appareils  producteurs  du  froid  étaient  ceux 
dont  il  a  été  question  dans  le  paragraphe  précédent,  basés  sur 
la  vaporisation  de  l'cther  mélhylique.  Ces  machines,  placées 
à  l'arrière  du  navire,  refroidissaient  l'air  amené  du  dehors  dans 
une  chambre,  dite  chambre  de  froid,  dont  les  parois  se  recou- 
vraient de  toute  l'humidité  contenue  dans  cet  air,  sous  forme 
de  givre  déposé  à  leur  surface.  De  là,  l'air  ainsi  refroidi  à 
environ  — T  était  chassé  sous  les  parquets  des  magasins  ou 
chambî'es  à  viaiide,  qu'une  double  enveloppe  de  tôle  et  de 
planches  protégeait  contre  la  chaleur  extérieure,  grâce  à  une 
couche  de  matières  interposée  (paille  coupée  et  feutre).  Une 
machine  à  vapeur  actionnait  les  pompes  qui  produisaient  la 
ventilation  constante  des  chambres  et  le  renouvellement  con- 
tinu de  l'air  à  basse  température  dont  elles  avaient  besoin*. 

1.  Voici,  d'après  un  médecin  principal  de  la  marine,  M.  Delpeuch,  ce  que  dcnent  la 
Tiandc  soumise  à  ces  conditions  :  «  Elle  durcit,  dit-il,  et  se  dçssèche  à  la  surface,  en  con- 
sistance d'aponévrose,  ou  pour  mieux  dire  de  corne,  et,  sous  ce  glacis  de  trois  millunètiw 
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Aux  environs  de  New-York  existe  un  établissement  oii  Ton 
conserve  les  poissons  par  le  froid.  Une  salle  de  refroidissement, 
divisée  par  des  cloisons  en  plusieurs  compartiments,  forme 
tout  le  premier  étage  de  l'édifice.  Les  murs  en  sont  doubles, 
ainsi  que  les  plafonds  qui  la  séparent  du  second  étage,  cl  les 
intervalles  sont  remplis  d'un  mélange  de  glace  pilée  et  de  sel. 
C'est  dans  ces  chambres  glacées  que  sont  accrochés  les  pois- 
sons, après  qu'ils  ont  été  eux-mêmes  refroidis  et  gelés  dans 
des  terrines,  entre  des  lits  de  glace  et  de  sel  marin.  Ils  de- 
viennent alors  aussi  durs,  aussi  rigides  que  des  blocs  do  glace 
ou  des  barres  de  métal.  «  On  les  conserve  dans  cet  état,  dit  uiie 
note  de  La  Nature  à  laquelle  nous  empruntons  ces  détails, 
pendant  un  mois  et  même  un  an,  et  ils  sont  aussi  frais  au  bout 
de  ce  temps  que  s'ils  venaient  d'être  péchés.  11  suffit  de  les 
dégeler  pour  les  rendre  bons  pour  la  cuisson.  Le  poisson  est 
recueilli  l'été,  quand  il  est  abondant,  et  conservé  ordinaire- 
ment jusqu'à  l'hiver.  »  A  Bone  et  à  Alger  des  installations  sem- 
blables ont  été  faites  récemment. 

Des  procédés  analogues  permettent  de  conserver  les  fruits 
frais.  C'est  ainsi  que  les  horticulteurs  des  environs  de  San 
Francisco,  manquant  de  débouchés  pour  la  vente  de  leurs  fruits, 
ont  fait  construire  des  wagons  munis  d'apj>areils  réfrigérants, 
capables  de  maintenir  à  Télat  frais,  pendant  plus  d'un  mois, 
les  fruits  qu'ils  expédient  par  la  grande  voie  ferrée  du  Paci- 
fique aux  villes  des  États  de  l'Est.  New-York,  Boston,  Phila- 
delphie peuvent  ainsi  recevoir,  dans  un  délai  de  dix  jours,  les 
fruits  récoltés  en  Californie. 


environ  d'épaisseur,  vous  trouvez  la  chair  vermeille  et  succulente,  telle  qu'elle  se  présente 
quelques  heures  après  Tabatage  :  comme  ténacité  de  la  fibre,  comme  solidité  et  élasticité 
de  la  masse,  pas  de  différence  avec  la  viande  fraîche.  Enfin,  il  y  a  absence  complète  de 
toute  odeur  ;  et  ce  n'est  pas  tout  :  cette  chair,  que  la  vie  a  quittée  depuis  plusieui's  mois, 
n'éprouve  pas,  quand  on  la  sort  du  milieu  artificiel  qui  Ta  conservée,  la  décomposition 
rapide  qui  attend,  par  exemple,  celle  qui  a  séjourné  dans  un  bloc  de  glace  :  dépouillée  de 
Tenduit  protecteur  que  l'air  froid  lui  a  constitué,  elle  rentre  dans  les  conditions  normale» 
de  viande  fraîche,  et  ne  s'altère  que  dans  les  délais  qui  sont  fixés  à  celle-ci  par  le  climat 
et  par  la  saison.  »  Malgré  toutes  les  conditions  apparentes  de  succès  que  présageait  cet 
essai,  r  entreprise  du  Frigorifique  n'a  pas  eu  de  suite  ;  nous  ignorons  pourquoi. 
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A  Saint-Pélersbourg,  on  fait  geler  les  œufs  pour  les  con- 
server frais;  à  New-York,  ce  sont  les  poissons;  à  San  Fran- 
cisco, il  est  probable  qu'on  ne  fait  pas  geler  les  fruits;  on  se 
contente  sans  doute  d'une  température  assez  fraîche  pour  em- 
pêcher la  fermentation. 

Arrivons  à  d'autres  applications  industrielles  du  froid,  plus 
importantes  que  les  précédentes. 

M.  Raoul  Pictet  a  utilisé  les  machines  à  glace  à  la  rectifi- 
cation des  alcools.  Cette  opération,  qui  a  pour  objet,  comme 
on  sait,  de  transformer  les  alcools  mauvais  goût  en  alcools 
finSy  c'est-à-dire  débarrassés  des  éthers  et  huiles  empyreuma- 
tiques  qui  les  rendent  impropres  à  la  consommation,  est  limitée 
dans  les  procédés  ordinaires,  à  cause  des  températures  relati- 
vement élevées  auxquelles  se  fait  la  séparation  des  vapeurs  des 
liquides  de  diverses  natures  composant  les  flegmes.  La  tension 
de  ces  vapeurs  étant,  à  ces  températures,  considérable  pour 
chacun  d'eux,  tous  passent  en  proportions  plus  ou  moins 
grandes  dans  le  travail  de  rectification. 

M.  Piclct,  s'appuyant  sur  ce  principe  «  que  c'est  aux  basses 
températures  que  la  proportion  d'alcool  qui  s'évapore  d'un 
mélange  est  maximum  »,  s'est  proposé  d'établir  un  dispositif 
réalisant  les  conditions  suivantes  :  «  V  rendre  variable  à  vo- 
lonté la  température  du  liquide  bouillant;  2**  rendre  variable  la 
pression  des  vapeurs  qui  agissent  sur  le  liquide.  Ainsi,  dit-il, 
pour  opérer  la  rectification  de  l'alcool,  il  suffit  de  provoquer 
son  ébullition  à  de  très  basses  températures  et  d'entretenir 
celle  ébullition  sans  changer  ces  températures  une  fois  obte- 
nues. »  Nous  n'entrerons  point  dans  la  description  des  appa- 
reils et  des  opérations  par  lesquels  M.  Pictet  a  su  réaliser  ces 
conditions.  Il  nous  suflh'a  de  dire  que  les  organes  qui  servent 
5  maintenir  les  basses  températures  en  question  sont  des  réfri- 
gérants contenant  de  l'anhydride  sulfureux  liquide,  et  où,  par 
l'action  d'une  pompe  spéciale,  l'évaporation  de  cet  acide  dé- 
termine un  abaissement  de  température  oscillant  entre  25'  et 
50"  au-dessous  de  zéro.  Ce  sont  du  reste  des  réfrigérants  en 
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tout  semblables  à  ceux  des  machines  à  glace  du  môme  inven- 
teur. 

Une  autre  application  industrielle  des  machines  frigorifiques 
est  celle  qui  a  pour  objet  le  refroidissement,  après  cuisson, 
du  moût  de  bière.  Lorsque  cette  cuisson  est  terminée,  le  moût 
passe  de  la  chaudière,  par  des  tuyaux  en  cuivre,  dans  de 
grands  réservoirs  peu  profonds,  que  Ton  nomme  refvoidissùirs 
et  qui  sont  installés  dans  des  greniers  parfaitement  aérés.  Cetle 
opération,  qui  permet  aux  diverses  substances  tenues  en  disso- 
lution ou  en  suspension  dans  le  moût  de  se  déposer,  peut  être 
activée  par  l'emploi  des  divers  réfrigérants  dont  nous  avons 
donné  la  description.  Ils  sont  également  utilisés  pour  obtenir 
de  la  bière  de  conserve,  qu'on  obtenait  auparavant  en  dirigeant 
le  produit  de  la  première  fermentation  dans  de  grandes  cuves 
placées  dans  des  caves  entourées  de  glace  ou  glacières.  On  a 
établi  au  Caire,  il  y  a  quelques  années,  une  brasserie  où  les 
machines  Raoul  Pictet  sont  employées  à  produire  la  glace  né- 
cessaire pour  maintenir  à  une  basse  température  les  caves  où 
la  bière  est  fabriquée. 

Parmi  les  applications  des  machines  frigorifiques  qui  n'onl 
point  été  réalisées  encore,  croyons-nous,  mais  qui  nous  semblent 
devoir  l'être  incessamment,  citons  enfin  la  ventilation  en  été 
des  grandes  salles  de  réunion,  des  théâtres,  et  surtout  des 
hôpitaux.  Ce  problème  d'hygiène,  d'une  solution  si  difficile, 
puisque  jusqu'à  présent  on  n'a  guère  pu  réussir  qu'à  substituer 
à  l'air  vicié  de  l'intérieur  l'air  pur  mais  toujours  chaud  de 
l'extérieur,  trouverait  là  une  solution.  Il  suffirait  de  Aiire 
passer  préalablement  l'air  extérieur  par  des  chambres  de  froid, 
où  des  machines  à  glace  entretiendraient  constamment  une 
basse  température.  A  quel  prix  se  ferait  cette  substitution? 
C'est  peut-être  là  qu'est  le  nœud  ou  la  difficulté  de  la  solution 
du  problème. 


\ 


CHAPITRE   VII 

LA  MACHINE  A  VAPEUR 

g  1.    L\    VAPEUK    FORCE    MOTRICE. 

De  toutes  les  applications  de  la  chaleur,  et  l'on  peut  bien 
ajouter  de  toutes  celles  que  les  autres  agents  physiques  ont  per- 
mis de  réaliser,  il  n'en  est  aucune  dont  Timportance  puisse 
êlre  comparée  à  l'emploi  de  la  vapeur  comme  force  motrice. 
Deux  siècles  à  peine  nous  séparent  des  premiers  essais  d'où  la 
machine  à  vapeur  est  sortie;  il  n'y  a  guère  plus  de  cent  ans 
qu'elle  a  commencé  à  prendre  possession  des  usines,  et  déjà  ^ 

elle  a  révolutionné  l'industrie  dans  le  monde  entier.  Après  avoir       ^-f 
envahi  les  manufactures,  puis  la  navigation  et  les  voies  fer^ 
rées,  la  voilà  qui  se  répand  dans  les  fermes  et  s'attaque  aux^ 
travaux  agricoles.  Les  conséquences  économiques  ou  sociales 

de  la  substitution  de  ce  puissant  moteur  aux  forces  des  ani^ ^* 

maux  et  de  l'homme  se  développent  sous  nos  yeux  avec  uncz^^  -•€ 
prodigieuse  rapidité.  On  ne  s'étonnera  donc  point  que  nou^s^  ^cjs 
consacrions  plusieurs  chapitres  à  l'étude  de  la   machine  s*  à 

vapeur  sous  ses  formes  variées. 

Les  anciens  connaissaient  la  force  élastique  de  la  vapei 
d'eau  *.  Sans  avoir  de  notions  nettes,  précises,  de  ses  propriété 
physiques,  ils  avaient  cherché  à  tirer  parti  de  celte  force. 

i .  Aristotc,  Sénèquc  attribuaient  à  la  transformation  subite  de  Teau  en  vapeur  les  eûi 
des  tremblements  de  terre.  Cette  transformation  se  fait,  d'après  eux,  h  l*intérieur  du  glol 
sous  l'influence  de  la  chaleur  souterraine.  Or,  comme  le  remarque  Arago,  «  les  grands  ei 
qu'ils  veulent  expliquer  montrent  bien  de  quelle  énorme  puissance  mécanique  la  va 
leui'  semblait  douce.  » 
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C'est  ainsi  que  Héron  d'Alexandrie  inventa  la  machine  à 
laquelle  on  a  donné  le  nom  i\'éolipyle,  et  divers  appareils  où 
Faction  de  Tair  comprimé  ou  dilaté  était  en  jeu.  On  va  voir,  en 
effet,  que  le  mouvement  de  l'éolipyle  avait  bien  pour  cause  la 
force  expansive  de  la  vapeur,  mais  agissant  d'une  tout  autre 
façon  que  dans  les  machines  à  vapeur  modernes. 

C'était  une  marmite  ou  chaudière  (fig.  258)  en  partie  pleine 
d'eau,  placée  sur  un  foyer  et  fermée  par  un  couvercle.  Sur  celui- 
ci,  un  tube  creux  et  recourbé,  muni  d'un  robinet,  allait  soute- 
nir, en  la  pénétrant,  une  sphère  creuse  métallique,  qu'un  aulre 
montant  égal  soutenait  exlérieurement  à  l'extrémité  du  même 
diamètre.  La  sphère  élail  donc  mobile  autour  de  ce  diamètre 
ou  axe.  Deux  autres  luhes  creux  et  recourbés  parlaient  de  la 
surface  de  la  sphère  aux  extrémités  d'un  diamètre  perpendi- 
culaire à  l'axe.  Cela  posé,  on  va  comprendre  l'aclion  molrice 
de  la  vapeur  dans  ce  petit  appareil.  On  ouvre  le  robinet;  la 
vapeur  monte  de  la  chaudière  dans  le  tube  creux  et  emplit  la 
sphère  métallique.  Si  celle-ci  n'était  percée  d'aucune  ouver- 
ture, elle  resterait  immobile;  mais  la  vapeur,  qui  tend  à  presser 
la  surface  intérieure  de  la  sphère  avec  la  même  force  en  tous 
ses  points,  trouvant  deux  issues,  s'échappe  avec  bruit  en  se 
condensant  dans  l'air;  la  réaction,  qui  lui  aurait  fait  équilibre 
au  cas  de  h  fermetuie  complète,  s'exerce  donc  en  sens  con- 
traire, et  la  sphère  tourne  avec  plus  ou  moins  de  rapidité  dans 
un  sens  opposé  à  celui  de  la  sortie  de  la  vapeur. 

L'éolipyle  (nom  qui  signifie  pm'te  (TEole  ou  j)Of*te  de  Vair) 
est,  comme  on  voit,  une  machine  où  la  force  élastique  de  la 
vapeur  agit  par  réaction.  Ce  n'a  jamais  été  d'ailleurs  qu'un  jeu 
de  physique  amusante,  bien  qu'il  ait  fixé  l'attention  des  savants 
el  des  expérimentateurs  des  siècles  qui  ont  précédé  Papin,  et 
qu'on  l'ait  décrit  en  proposant  de  l'utiliser  pour  faire  marcher 
des  tourneb roches. 

L'appareil  décrit  par  Salomon  de  Caus  dans  son  opuscule 
Les  raisons  des  forces  mouvante  (1615)  est  un  exemple  d'une 
application  plus  directe  de  la  force  expansive  de  la  vapeur.  De 
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l'eau  ost  itilrodiiitL'  par  le  robinel  D  {fig.  259)  dans  lu  sphère 
ci-eiise  A,  qu'on  place  sur  le  feu  après  a¥oir  fermé  le  robinet 
(J'inlroductiou.  Un  tube  BC  passe  par  une  autre  ouverture  Bet 
descend  dans  l'eau  sans  loucher  le  fond.  Quand  la  vapeur  s'ea 
formée  en  assez  grande  quantité  cl  que  sa  tension  est  assez  forte, 
on  ouvre  le  l'obiiiel  B.  et  l'eau,  pressée  à  sa  surface  inlérieure 
par  la  force  élastique  de  la  vapeur,  est  projetée  au  dehors  par 
le  tube.  Quelques  années  après  Salomon  de  Caus,  le  marquis 
de  Worcesler  construisit  une  machine  à  peu  près  semblable 
qui  fui  employée  à  élever  l'eau  à  Vauxhall,  près  de  Londres. 


Fip'.  258.  —  f:i>li|iilo  lie  lléron  d'Alewndric  Fig.  i'jO.  —  A|i|iarpil  de  Saloraon  de C>ll^. 

Le  récit  complet  et  détaillé  de  toutes  ces  tentatives,  de  ces 
ébauches  mécaniques  oîi  l'on  cherchait  à  utiliser  diverses  forces 
naturelles,  celle  de  l'air  dilaté  ou  de  l'air  comprimé  et  celle  deU 
vapeur,  a  un  intérêt  qui  n'est  point  douteux  pour  l'histoire  des 
progrès  des  applications  de  la  science  humaine*.  Mais  tout  cela 
ne  devient  sérieusement  instructif  qu'à  l'époque  oîi  la  physique, 
sortant  de  la  phase  des  explications  subtiles  et  infécondes,  est 
entrée  dans  la  voie  de  l'expérience  sous  l'impulsion  des  Galii^. 

1.  Nous  renverrons  le  lecteur  désircui  de  conniitrc  les  phases  de  c«tle  histoire,  soilkh 
tiolice  que  Frantois  Arago  a  publiée  en  1837  sur  l'Hittoire  de  la  machine  â  wapttr,  Mn 
ï  l'outrage  tout  récent  qu'un  earanl  américain,  11.  R.  Thurslon,  a  consacré  au  aAnutt^ 
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des  Boyle,  des  Huygens.  La  machine  à  vapeur  ne  pouvait  naître, 
ne  pouvait  recevoir  les  perfectionnements  qui  en  firent  un  véri- 
table moteur  industriel,  que  dans  le  siècle  qui  avait  vu  décou- 
vrir  les  propriétés  de  l'air,  la  machine  pneumatique,  le  baro- 
mètre et  le  thermomètre  :  Papin  et  Watt  sont  les  enfants  de 
rorricelli  et  de  Galilée.  La  machine  à  vapeur  est  la  tille  de  ces 
deux  inventions  si  simples  et  si  fécondes  :  celle  du  baromètre. 
qui  démontre  et  mesnre  la  pression  de  l'atmosphère,  qui  com- 
pare à  cette  pression  les  forces  élastiques  des  gaz  et  des  vapeurs; 
celle  du  thermomètre,  qui  mesure  les  degrés  de  la  chaleur.  Le 
moyen  de  faire  le  vide  soit  dans  la  chambre  baroméirique,  soit 
dans  un  récipient  dont  l'air  est  extrait  par  une  pompe,  inven- 
tion si  précieuse  d'Otto  de  Guéricke,  venait  aussi  d'être  trouvé, 
quand  Denis  Papin,  notre  illustre  compatriote,  a  jeté  les  fon- 
dements de  la  plus  grande  révolution  industrielle  qu'ait  vue  le 
monde. 

Mais,  pour  bien  préciser  par  quelle  suite  d'idées  ont  dû 
passer  les  grands  esprits  qui  ont  eu  la  gloire  d'attacher  leurs 
noms  à  la  découverte  de  la  machine  à  vapeur,  il  est  indispen- 
sable d'entrer  dans  quelques  développements. 


}  2.  papin;   premiers  essais;  savery.  —  organes  essemiels  de  la  machine 

a  vapeur  moderne. 

Dès  1680,  Huygens  avait  songé  à  utiliser  la  force  expansive 
de  la  poudre  à  canon.  Voici  comment.  Dans  un  cylindre  muni 
d'un  piston  mobile,  il  ftiisait  détoner  une  certaine  quantité  de 
poudre,  et  la  violente  expansion  des  gaz  chassait  l'air  contenu 
dans  le  cylindre  par  deux  ouvertures  disposées  de  manière  à 
se  refermer  aussitôt.  Le  vide  se  faisait  donc,  au  moins  partiel- 
lement, de  sorte  que  la  pression  de  l'atmosphère  s'exerçait  sur 
la  face  supérieure  du  piston  avec  une  énergie  proportionnelle 
à  sa  surface  et  en  rapport  avec  le  degré  de  vide  obtenu. 

Un  modeste  médecin  français,  Denis  Papin,  que  la  révoca- 
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lion  de  Tétlit  de  Nantes  força  de  s'exiler,  chercha  d'abord  '  à 
perfectionner  la  machine  proposée  par  Huygens,  machine  qui, 
du  resle,  dans  la  pensée  de  son  auteur,  a  pouvait  servir,  non 
seulement  à  élever  toutes  sortes  de  grands  poids  et  des  eaux 
pour  les  fontaines,  mais  aussi  à  jeter  des  boulets  et  des  flèches 
avec  beaucoup  de  force,  suivant  la  manière  des  balistes  des 
anciens.  »  Mais  bientôt,  deux  années  plus  tard,  en  1690,  il 

songea  à  substituer  à  la  poudre  à  canon  un 
autre  agent,  propre  comme  elle  à  faire  le 
vide  sous  le  piston  et  à  laisser  ainsi  à  la 
pression  atmosphérique  toute  sa  prépondé- 
rance. 

Cet  agent,  c'était  la  vapeur  d'eau,  avec 
laquelle  Papin  était  déjà  familier,  puisque 
dès  1681  il  avait  inventé  sa  marmite  célèbre, 
son  nouveau  digesteur,  dont  il  a  été  question 
plus  haut.  Voici  en  quelques  lignes  la  des- 
cription de  la  première  machine  à  vapeur 
telle  que  Papin  l'avait  conçue,  et  l'explica- 
tion, très  simple  à  concevoir,  de  ses  eflets. 

B  est  un  piston  muni  d'une  tige  verticale  D 
et  mobile  dans  un  cvlindre  de  même  dia- 
mètre,  à  l'intérieur  duquel  on  a  introduit  de 
l'eau  à  une  faible  hauteur.  Dans  le  piston,  on  a  pratiqué  un 
trou  L  qu'une  tige  M  peut  fermer  à  volonté. 

Supposons  le  piston  enfoncé  dans  le  cylindre  jusqu'au  con- 
tact de  l'eau  dont  une  partie  a  pu  sortir  par  l'ouverture,  celle-ci 
étant  alors  fermée  à  l'aide  de  la  tige.  Plaçons  alors  le  cylindre, 
dont  les  parois  sont  métalliques,  sur  un  foyer  ardent  :  l'eau  esl 
bientôt  réduite  en  vapeur,  et  celle-ci,  par  sa  force  élastique, 
surmonte  le  poids  du  piston  et  la  pression  de  l'atmosphère; 
(îlle  fait  remonter  le  piston  au  haut  du  cylindre.  Dès  que  le 
piston  arrive  au  sommet  de  sa  course,  une  verge  mince  C,  mo- 


Fig.  260.  —  Première 
machine  à  vapeur 
(Je  Papiii. 


1.  C'est  h  l'année  1688  que  remonte  cette  première  tentative. 
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bile  autour  d'un  de  ses  points,  et  jusque-là  maintenue  au  con- 
tact de  la  tige  du  piston  par  un  ressort  G,  pénètre  dans  une 
fente  de  cette  tige,  lorsque  le  mouvement  d'ascension  amène 
la  fente  en  face  de  la  verge.  En  ce  moment  donc,  le  mouvement 
s'arrête.  Otons  alors  le  foyer  de  dessous  le  cylindre;  bientôt 
ses  parois  et  la  vapeur  d'eau  qu'elles  renferment  se  refroi- 
dissent :  la  vapeur  se  condense  et  le  vide  reste  au-dessous  du 
cylindre,  de  sorte  que,  si  l'on  vient  à  faire  sortir  la  verge  de  la 
fente  où  elle  maintient  la  tige  et  le  piston,  le  piston,  pressé  par 
.le  poids  de  l'atmosphère,  sera  poussé  de  haut  en  bas,  et  l'on 
pourra  profiler  de  cette  pression  considérable  pour  lui  faire 
soulever  des  fardeaux. 

En  un  mot,  la  disposition  de  la  machine  de  Papin  est  un  peu 
différente  de  celle  où  Huygens  faisait  le  vide  par  la  poudre 
à  canon;  mais  l'effet  produit  est  le  môme.  Seulement,  c'est  la 
vapeur  d'eau  qui  agit,  c'est  sa  force  élastique  qui  fait  monter 
le  piston  ;  c'est  sa  condensation  par  le  froid  qui  fait  le  vide. 

Retenons  ici  deux  faits.  Papin,  dans  cette  première  machine 
à  vapeur,  emploie  d'abord  le  fluide  élastique  à  une  pression  un 
peu  supérieure  à  la  pression  atmosphérique  :  elle  lui  sert  alors 
comme  moteur  pour  soulever  le  piston.  Puis  il  la  condense  p  r 
le  refroidissement,  de  manière  à  faire  le  vide,  et  c'est  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  qui  devient  le  moteur  véritable,  celui  qui 
accomplit  le  travail  utile  en  vue  duquel  la  machine  est  con- 
struite. Plus  tard  il  modifia  sa  conception  première,  mais  peu 
heureusement,  il  faut  le  dire;  et  c'est  la  machine  que  nous 
venons  de  décrire  qui  constitue  son  plus  grand  litre  de  gloire, 
son  droit  incontestable  à  être  considéré  comme  l'inventeur  de 
la  machine  à  vapeur. 

Savery,  qui  vint  après  (1698),  eut  l'heureuse  idée  de  produire 
la  vapeur  dans  un  vase  séparé,  de  la  condenser  dans  un  autre; 
mais  sa  machine  est,  sous  un  autre  rapport,  une  rétrogradation 
relativement  à  celle  de  Papin.  En  effet,  la  force  élastique  de  la 
vapeur  y  est  employée  à  refouler  l'eau  directement,  tandis  que 
nous  venons  de  voir  Papin  se  servir  de  cette  force  pour  pro- 
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duire  le  mouvement  d'un  piston,  mouvement  qu*il  suffira  de 
transformer  par  des  procédés  purement  mécaniques,  pour  faire 
de  la  machine  à  vapeur  un  moteur  universel. 

Mais,  avant  de  continuer  cet  aperçu  historique,  que  nous 
compléterons  plus  loin  en  décrivant  la  machine  de  Savery, 
voyons  sommairement  quel  est  le  principe  de  la  machine  à 
vapeur  moderne,  et  de  quels  organes  essentiels  elle  est  com- 
posée. D'abord  et  avant  tout,  il  faut  songer  à  développer  la 
force,  c'est-à-dire  à  produire  et  à  recueillir  une  certaine 
quantité  de  vapeur  d'eau.  C'est  à  quoi  l'on  parvient  en  faisant 
chauffer  sur  un  foyer  une  marmite  ou  chaudière  remplie  d'eau, 
du  moins  en  partie.  C'est  le  génératew*  (le  vapeuVy  l'une  des 
trois  parties  essentielles  ou  conslilulives  de  la  machine. 

De  la  chaudière,  la  vapeur  passe  dans  une  capacité  de  forme 
cylindrique  partagée  en  deux  par  un  piston  mobile  :  c'est  là 
que,  par  des  dispositions  spéciales,  la  vapeur  agil,  tantôt  d'un 
côté,  tantôt  de  l'autre  du  piston,  de  manière  à  lui  imprimer  un 
mouvement  alternatif  ou  de  va-et-vient,  mouvement  qui  est 
l'objet  direct  de  la  machine. 

Le  cylindre,  le  pislon  et  les  j)ièces  accessoires  qui  distribuent 
la  vapeur  dans  les  deux  chambres  du  cylindre,  constituent  la 
partie  de  la  machine  formant  le  mécanisme  moteur  :  c'est  la 
machine  proprement  dite,  dont  le  jeu  ne  serait  d'ailleurs  pas 
bien  compris,  si  je  n'entrais  encore  dans  quelques  détails. 

Considérons  la  figure  261,  qui  représente  la  machine  à 
vapeur  réduite  à  ses  organes  essentiels.  C'est  le  générateuf  où 
l'eau  se  transforme  en  vapeur,  en  remplissant  l'espace  situe 
au-dessus  de  l'eau  dans  la  chaudière,  ainsi  que  le  tuyau  VV. 
Ce  tuyau  conduit  le  gaz  élastique  dans  une  capacité  b  conliguë 
au  cylindre,  et  qu'on  nomme  la  boite  à  vapeur.  Deux  robi- 
nets R,  R,  adaptés  à  la  paroi  latérale,  permettent  à  la  vapeur, 
quand  l'un  ou  l'autre  est  ouvert,  d'arriver  soit  à  la  chambre 
supérieure  B,  soit  à  la  chambre  inférieure  A  du  cylindre.  Suppo- 
sons d'abord  le  robinet  supérieur  ouvert  et  l'autre  fermé.  La 
vapeur  passe  en  B,  où  elle  presse  le  piston  et  tend  à  lui  impri- 
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mer  un  mouvement  descendanl  dans  le  cylindi-e.  Qu'on  ferme 
alors  le  robinet  supérieur  et  qu'on  ouvre  l'autre,  la  vapeur  pas- 
sera en  A,  où  elle  agira  sur  le  pislon  par  sa  face  inférieure  et 
tendra  à  le  faire  remonter. 

Mais  là  se  présente  une  diffioiilLé  :  si  la  vapeur  se  trouvait 
à  la  fois  en  A  et  en  B,  comme  sa  force  élastique  est  la  même 
des  deux  côtés,  son  action  sur  la  l'ace  inférieure  du  pislon  com- 
penserait exacleinent  son  action  sur  la  face  supérieure,  et  le 
mouvement  ne  serait  pas  produit. 

Il  fallait  donc  trouver  le  moyen  d'annuler  sa  force  élastique 
dès  qu'elle  a  pu  exercer  son  action,  cl  cela  alternativement 
dans  les  deux  chambres  du 
cylindre.  On  y  parvient  en 
ouvrant  successivement  les 
robinets  R',  H'  :  chacun 
d'eux  est  adapic  dans  une 
ouverliu'e  par  où  la  vapeur 
est  mise  en  communication 
avec  un  espace  vide  d'air, 
qui  contient  de  l'eau  froide, 
et  dont  les  parois  sont  elles- 
mêmes  à  une  basse  tempéra- 
ture. Dès  que  la  vapeur  pénètre  dans  cet  espace,  qu'on  nomme 
le  condenseur,  elle  se  précipite  à  l'état  liquide  presque  tout 
entière,  et  ce  qui  en  reste  n'a  plus  qu'une  tension  très  faible, 
de  beaucoup  inférieure  à  la  tension  que  possède  la  vapeur, 
soit  dans  la  chaudière,  soit  dans  le  cylindre.  Celle  disposition 
est  nécessaire  dans  les  machines  où  la  vajieur  n'agit  qu'avec 
une  tension  peu  supérieure  à  la  pression  atmosphérique.  Quand 
la  vapeur  a  une  tension  égale  à  plusieurs  atmosphères,  le  con- 
denseur n'est  plus  indispensable  :  la  condensation  se  fait  à  l'aïr 
libre. 

Il  est  aisé  alors  de  voir  que,  dans  chacun  de  ces  cas,  la  dif- 
ficulté signalée  se  trouve  vaincue  ;  car  imaginons  le  robinet 
supérieur  R  ouvert  et  l'inférieur  fermé,  tandis  que  le  robinet 
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supérieur  R'  est  fermé  et  l'inférieur  ouvert.  La  vapeur  afflue 
en  B,  où  elle  exerce  son  action  ;  celle  que  renfermait  A  se  con- 
dense, et  le  vide  se  fait  sous  le  piston,  qui  descend  jusqu'au 
bas  du  cylindre.  A  ce  moment,  le  jeu  des  robinets  est  renversé. 
La  vapeur  de  la  chaudière  pénètre  en  A  ;  celle  de  B  se  condense, 
et  le  piston  est  soulevé  de  bas  en  haut.  Ainsi  indéfiniment. 

Voilà  donc,  dans  son  principe  et  ses  dispositions  fondamen- 
tales, la  machine  à  vapeur  moderne.  Un  mouvement  recliligne 
alternatif,  déterminé  par  l'action  de  la  force  élastique  de  la 
vapeur  dans  un  cylindre  fermé  de  toutes  parts,  action  qui  cesse 
brusquement  dès  que  la  môme  vapeur  s'est  condensée  par  le 
refroidissement.  Le  mouvement  obtenu,  il  ne  s'agit  plus  que 
de  lui  faire  produire  un  effet  utile,  en  le  transformant  de  raille 
manières,  selon  les  besoins  de  l'industrie,  selon  l'espèce  d'ap- 
plication qu'on  en  veut  faire,  en  lui  demandant,  par  exemple, 
tantôt  de  la  puissance,  tantôt  de  la  vitesse,  tantôt  la  vitesse  et 
la  puissance  réunies.  Le  mécanisme  qui  opère  cette  transfor- 
mation, le  mécanisme  de  trammissioîi,  est  le  troisième  élé- 
ment que  nous  aurons  à  étudier  pour  compléter  la  description 
de  la  machine  à  vapeur,  qui  comprend  donc  : 

Le  générateur  ou  la  chaudière; 

Le  récepteur  ou  mécanisme  moteur  et  le  mécanisme  de  diê- 
tribution; 

Le  mécanisme  de  transmission. 

Etudions  en  détail  chacune  de  ces  parties  de  la  machine. 


§  5.    LA.    CHAUDIÈRE    OU   LE    GÉNÉRATEUR. 

Les  formes  de  chaudière  adoptées  aujourd'hui  sont  si  nom- 
breuses, que  nous  ne  chercherons  pas  même  à  les  énumérer 
toutes  :  il  sera  bien  suffisant,  pour  le  but  que  nous  nous  pro- 
posons, de  faire  comprendre  en  quoi  se  ressemblent  et  en  quoi 
diffèrent  les  systèmes  principaux.  Mais,  avant  d'en  arriver  là, 
faut-il  encore  connaître  d'une  façon  précise  un  exemplaire  de 
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l'un  d'entre  eux.  Prenons  la  chaudière  la  plus  généralement 
adoptée  dans  les  usines  où  l'on  emploie  des  machines  fixes, 
c'est-à-dire  des  machines  conslruiles,  installées  à  demeure,  là 
même  où  elles  fonctionnent.  La  figure  262  en  donne  l'aspect 
exléiieur.  Voyons  quelles  eu  sont  les  dispositions  intérieures. 
A  la  partie  su];crieure  du  hàli  de  maçonnerie  repose  un 
grand  vase  de  tôle,  de  forme  cylindrique  dans  toute  sa  longueur, 
terminé  aux  deux  houls  par  deux  fonds  hémisphériques.  C'est 


le  corps  de  la  chaudière,  lacapacité  qui  contient  la  plus  grande 
masse  de  l'eau  à  vaporiser.  Les  figures  263  et  264  la  montrent 
en  C,  soit  en  coupe  longitudinale,  soil  en  coupe  transversale. 

Au-dessous  du  corps  principal,  on  voit  deux,  quelquefois 
trois  longs  luljes  également  cylindriques,  B,  B,  qui  commu- 
niquent avec  lui  par  des  tubulures  nommées  évents  ou  culottes. 

Ces  bomUeurs,  entièrement  remplis  d'eau,  sont  directement 
placés  au-dessus  du  foyer,  dont  les  flammes  lèi^hent  d'abord 
leur  surface  extérieure,  et  c'est  évidemment  dans  leur  scinqiic 
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1  ubullitiou  a  lieu  lout  d'abord  ou  que  se  fornieDl.  les  premières 
bulles  de  vapeur.  I^ur  uoni  de  bouilleurs  est  donc  bieu  justiâé. 
1^3  deux  figures  ci-joiules  indiquent  avec  assez  de  clarlé  les 
[losilioiis  et  les  dimensious  du  foyer,  de  la  grille,  du  cendrier, 
pour  que  je  n'aie  pas  besoin  d'en  parler  autrcDient.  Quant  à  la 
cbcmiuée.  on  la  voit  à  sa  base,  eu  U,  et  l'on  peut  suivre  la 
fumée  et  les  gaz  de  la  combustion,  depuis  leur  origine,  au- 
dcï^sns  du  foyer,  jusqu'à  celle  base,  à  travers  les  conduits  on 
carneaux  c,  c,  qui  se  trouvent 
ménagés  eolre  les  bouilJeurs, 
le  corps  principal  de  la  chau- 
dière et  la  maçonnerie  qui  les 
enveloppe.  H  faut  remarqua 
la  disposition  de  ces  canieuii: 
celui  qui  est  au-dessous  des 
bouilleurs  force  la  flamme  cl 
les  gaz  chauds  à  marcher  jas- 
qu'au  fond  du  fourneau  d  i 
échauffer  directement  d'dmd 
les  bouilleurs  eux-mêmes. 
Arrivés  là,  les  gaz  monlentl 
l'un  des  deux  cnnieaux  laté- 
raux supérieurs  ;  ils  cèdenl 
emviv  une  |>ar(ic  de  la  chaleur  qu'ils  ont  conservée  à  la  paroi 
do  la  chaudière  avec  laquelle  ils  sont  en  contact.  Enfin,  un 
liviïôt'iue  Intjot  le:>  fait  passer  dans  l'autre  carncau  latéral 
iHHU'  $\H'hap^H.^r  dans  la  cheminée. 

1.0  but  (|u\>n  so  propose  d'atteindre  de  la  sorte  est  aisé  à 
euui]>ivudiv.  Il  ^'a^iit  d'utiliser,  autant  que  possible,  la  chaleur 
t)ui  ouiaue  du  fvver.  soit  par  le  contact  et  l'action  directe  de  la 
Hamute.  i^>it  par  celle  des  gaz  de  la  combustion,  lesquels, 
n'ôlaut  plus  incandescents,  n'en  conscrvenl  pas  moins  une 
(Wionuo  quantité  de  chaleur.  Or  celte  chaleur  serait  dépensée 
ou  puiv  perte,  si.  en  sortant  du  foyer,  les  gaz  avaient  la  liberté 
do  gagner  immédiatement  l'atmosphère. 
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C'est  une  préoccupalion  du  même  genre  qui  a  faîl  imaginer 
les  bouilleurs.  Les  anciennes  el  primitives  chaudières  étaient 
hémisphériques  à  leur  partie  inférieure  ;  elles  ne  présentaient 
qu'une  faible  surface  à  raclion  du  foyer,  eu  égard  à  la  masse 
de  l'eau  qu'il  fallait  vaporiser  :  elles  n'avaient  qu'une  faible 
surface  de  chauffe.  Augmenter  la  surface  de  chauffe  des  chau- 
dières a  été  l'un  des  premiers  progrès  auxquels  les  construc- 


Pig.  364.  —  Chnudière  i  deui  bouilleurs;  coupe  longiludinale  :  A,  flolleur  et  sitllcl  d'slinnc; 
B,  bouilleur  ;  C,  corps  de  h  chaudière  ;  E,  tuyau  d' alimenta  lion  ;  F,  Dotteur  indicateur  de 
nirean.ï  cadran;  H,  Irou  d'homme  pour  le  neltojagc  ;  S,  S,  soupapes  de  sûreté;  II,  registre 
de  tirage;  D,  cheminée;  V,  tufau  de  prise  de  vapeur;  c,  c,  cameaui;  [,  indicateur  de 
aiieau;  G,  fojer;  P,  porte  du  fojer. 


teurs  de  machines  {Walt  le  premier)  ont  dû  songer.  C'éiait  tout 
simplement  économiser  le  combustible,  problème  dont  la  solu- 
tion, après  bien  des  recherches  heureuses,  bien  des  progrès 
réalisés,  est  encore  le  desideratum  des  industries  qui  emploient 
la  vapeur. 

n  semble,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  que  si  les  gaz 
de  la  combustion  pouvaient,  en  arrivant  à  la  base  de  la  che- 
minée, être  refroidis  à  une  température  égale  à  celle  de  l'air 
extérieur,  par  exemple,  il  y  aurait  tout  bénéfice,  puisque  la 
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chaleur  du  foyer  ou  du  combuslible  serait  a  peii  de  chose  près 
entièrement  utilisée.  Mais  cela  n*esl  malheureusement  pas  pos- 
sih£e:  ou  piuLol,  si  Ton  obtenait  ce  résultât,  le  tirage  ou  le 
renouvellement  de  Tair  nécessaire  à  renlrelien  de  la  combus* 
tion  cesserait;  da  moins  serait-il  considérablement  ralenti.  La 
houille  brûlant  maU  la  chaleur  du  foyer  n^étant  plus  sufGsam- 
ment  intense*  les  gai  d'hydrogène  protocarboiiés  et  l)icarhom, 
ipii  se  dégagent  en  grande  abondance  du  combuslible,  ne  pour- 
raient eux-mêmes  brûler  complètement.  Ce  sont  eux  qui  for- 
ment la  fumée  épaisse  et  noire  qu*on  voit  sortir  si  intense, 
toutes  le!^  fois  qu^une  quantité  un  peu  considérable  de  com- 
bustible frais  tfst  introduite  dans  le  foyer,  qu'elle  refroidit. 

Les  gu2  chauds^  en  s^échappant  dans  la  cheminée,  servent 
«loue  ik  activer  le  tirage  ;  c'est  une  dépense,  nécessaire  dans  une 
certaine  limite*  bien  qu'elle  n'ait  pas  pour  résultat  direct 
réchaulTement  de  feau,  ni  sa  transformation  en  vapeur.  C'est 
uiu:>i  t(ue  suuveut*  dans  la  pratique  industrielle,  une  innovation 
qui  semble  un  progrès^  quand  on  l'envisage  sous  une  face,  est 
un  recul*  ouiisidérée  sous  un  autre  point  de  vue. 

CVsi  le  moment  de  dire  un  mot  de  la  cheminée,  qui  joue  un 
si  ^raud  Ln>ie  Jaus  le  tirage.  Plus  la  cheminée  d'une  chaudière 
ct>t  haute,  la  section  restant  la  même  ainsi  que  les  autres  con- 
dilion:>  de  la  combustion,  plus  le  tirage  est  actif.  On  a  trouvé, 
par  rcxpérieuce*  que  la  hauteur  croît  comme  les  carrés  de 
riulcusilé  du  tirage. 

5^1  le  tirage  dépend  de  la  hauteur  de  la  cheminée,  il  dépend 
gLU:5^  du  volume  d*air  dont  celle-ci  permet  le  passage,  c'esl- 
à-<litv  de  la  surtace  de  sa  section.  D'après  une  règle  donnée 
par  Uurcet.  si  lu  hauteur  de  la  cheminée  est  20  mètres,  ou 
CU.>  ulcUvs.  la  Station  devra  avoir  autant  de  fois  1  décimètre 
carré  do  sur/aco  qu*on  doit  brûler  de  fois  par  liçure  4S5 
ou  i»  kitograuaues  de  houille.  De  sorte  que  la  section  d*une 
chcuàuiv  de  iîl>  mètres  de  hauteur  devra  être  égale  à  î^  ou  à 
40  diVimèlivs  carrés,  si  le  foyer  doit  consumer  en  une 
hiuuv  I8i>  kili^rammes  de  houille.  Sou  diamètre  intérieur,  si 
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elle  est  ronde,  devra  ôlre  égal  à  O",?!  ;  si  elle  est  carrée,  le 
côté  aura  0",63. 

Dans  certaines  circonstances,  il  faut  modérer  le  tirage.  On 
y  parvient  de  la  façon  la  plus  simple,  au  moyen  d'un  registre 
ou  valve  mobile,  qu'on  voit  en  R  dans  la  figure  2C4,  et  a  l'aide 
duquel  on  diminue  à  volonté  l'ouverture  que  la  cheminée  offre 
à  la  fumée  et  aux  gaz  de  combustion. 

Il  n'y  a  pas  jusqu'à  la  grille,  à  la  forme  et  aux  dimensions 
de  ses  barreaux,  des  interstices  qu'ils  laissent  entre  eux,  qui 
lie  soient  des  éléments  de  grande  importance  pour  le  bon  fonc- 
tionnement d'un  fourneau,  pour  l'activité  du  feu,  et,  par  suite, 
pour  la  vaporisation  de  l'eau,  dans  son  rapport  avec  la  dépense 
de  combustible.  Tout  cela  doit  être  calculé,  disposé,  agencé  à 
la  fois  d'après  les  données  de  la  science  et  de  l'expérience. 

Pour  en  finir  avec  le  fourneau  de  la  machine  à  vapeur,  nous 
dirons  un  mot,  très  court,  sur  une  question  qui  a  fait  un  certain 
bruit  dans  l'industrie.  Nous  voulons  parler  de  la  possibilité  d'ob- 
tenir ce  qu'on  appelle  un  îoyer  fumivore.  C'est  une  mauvaise  ex- 
pression que  ce  mot  de  fumivorc,  car  jamais  un  foyer  qui  produit 
de  la  fumée  ne  s'en  débarrasse,  ne  la  détruit  qu'en  l'expulsant 
par  la  cheminée  ou  par  la  porte  du  foyer,  ce  qui,  dans  ce  der- 
nier cas,  provient  d'un  tirage  défectueux.  La  vraie  question  est 
celle-ci  :  installer  un  foyer  dans  lequel  il  ne  se  produise  pas  de 
fumée,  ou,  pour  parler  plus  juste,  dans  lequel  les  gaz  se  déga- 
geant du  combustible  soient  brûlés  le  plus  complètement  pos- 
sible. Quand  le  tirage  ne  fournit  pas  une  quantité  d'air  assez 
abondante,  les  carbures  d'hydrogène  incomplètement  brûlés 
s'échappent  sous  l'aspect  d'une  fumée  noire  et  épaisse,  très 
désagréable,  très  malpropre,  mais  dont  les  propriétaires  de 
l'usine  tiennent  à  se  passer  pour  une  raison  plus  positive,  à 
savoir,  parce  que  c'est  le  meilleur  de  la  houille  qui  se  perd 
ainsi  sans  avoir  produit  de  chaleur. 

Mais  cet  inconvénient  grave  du  défaut  de  combustion  peut 
se  produire  encore  alors  même  qu'il  n'y  a  pas  de  fumée.  La 
houille,  outre  les  carbures  hydrogénés  dont  nous  venons  de 
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parler  et  qui  se  décomposent  les  premiers  aussitôt  que  la  com- 
bustion s'opère,  renferme  du  carbone  que  Toxygènc  trans- 
forme en  oxyde  de  carbone/ puis  en  acide  carbonique,  si  le 
tirage  fournit  une  quantité  d'air  suffisante.  Si  le  tirage  est 
mauvais,  l'oxyde  de  carbone  s'échappe  sans  avoir  été  brûlé 
complètement,  et  il  peut  y  avoir  perte  considérable  de  chaleur, 
malgré  l'absence  de  fumée.  En  un  mot,  un  foyer  dit  fumivore 
n'est  pas  nécessairement  économique. 

Revenons  à  notre  chaudière. 

On  a  vu  quelle  est  la  forme  d'ensemble  du  corps  principal 
et  des  bouilleurs.  Ceux-ci  sont  remplis  entièrement  par  l'eau 
qui  s'élève  dans  le  corps  de  la  chaudière  jusqu'à  une  cerlaiue 
hauteur.  L'espace  libre  qui  surmonte  le  niveau  de  l'eau  est 
celui  que  remplit  la  vapeur  avant  d'aller  exercer  son  aclion 
sur  les  organes  de  la  machine  :  on  le  nomme  pour  cette  raison 
réservoir  ou  chambre  de  vapeur. 

La  chambre  de  vapeur  doit  avoir,  avec  la  capacité  de  la 
chaudière,  un  rapport  de  grandeur  qu'on  fait  ordinairement 
égal  à  un  tiers  dans  la  pratique.  La  raison  du  grand  espace 
donné  au  réservoir  vient  de  la  nécessité  de  sécher  le  plus  pos- 
sible la  vapeur  formée;  celle-ci  entraîne  presque  toujours  avec 
elle  des  gouttelettes  liquides  dont  il  faut  éviter  l'introduction 
dans  le  cylindre  :  nous  verrons  bientôt  pourquoi. 

Quant  à  la  proportion  qu'on  donne  à  la  capacité  totale  de 
la  chaudière,  relativement  à  la  quantité  de  vapeur  qu'elle  doit 
fournir  en  une  heure  pendant  le  fonctionnement  normal,  elle 
est  basée  sur  l'intérêt  qu'il  y  a  à  ne  point  faire  varier  trop  vile 
la  température  :  c'est  ce  qui  arriverait  si  l'alimentation  pério- 
dique de  la  chaudière  (laquelle  se  fait  le  plus  souvent  avec  de 
l'eau  froide)  introduisait  à  la  fois  une  trop  grande  quantité  de 
liquide. 

La  force  prodigieuse  que  recèle  la  vapeur  d'eau  portée  à  une 
haute  température,  et  dont  les  effets  s'exercent  tout  d'abord 
sur  les  parois  intérieures  de  la  chaudière,  exige  de  la  part  de 
celles-ci  une  puissance  de  résistance  qu'on  n'obtient  point  sans 
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certaines  condilions  de  forme,  d^épaisseur,  de  qualité  des  ma- 
tériaux employés. 

La  meilleure  forme,  au  point  de  vue  de  la  résistance,  est  la 
forme  cylindrique,  qu'on  termine  aux  deux  bases  par  des  fonds 
de  forme  sphérique.  La  matière  adoptée  généralement  était,  il 
y  a  quelques  années,  la  tôle  de  fer  de  première  qualité,  boulon- 
née avec  le  plus  grand  soin  et  la  plus  grande  solidité.  Mais 
aujourd'hui  la  tendance  générale  est  de  substituer  l'acier  au 
fer,  qui  est  moins  résistant,  sans  être  beaucoup  plus  écono- 
mique. Dans  les  locomotives,  la  chaudière  est  en  cuivre. 

Il  y  a  quelques  années,  des  ordonnances  officielles  réglaient 
les  épaisseurs  des  tôles  d'après  les  pressions  moyennes  éva- 
luées en  atmosphères  que  chaque  chaudière  était  appelée  à 
supporter.  Aujourd'hui,  les  prescriptions  de  ce  genre  sont 
abandonnées  et  remplacées  par  une  épreuve  officielle  à  la- 
quelle chaque  constructeur  est  tenu  de  soumettre  ses  appa- 
reils*. 


g  4.    LES    APPA.REILS    DE    SUHETÉ   *.   INDICATEURS    DE    NIVEAU,    FLOTTEURS, 

MANOMÈTRES. 

Nous  avons  supposé  la  chaudière  convenablement  remplie 
d'eau  qui,  chauflee  à  la  température  nécessaire,  fournit  dans 
le  réservoir  une  certaine  quantité  de  vapeur  possédant  une 
pression  qui  varie  selon  les  machines. 

Il  est  d'une  importance  capitale  que  le  niveau  de  l'eau  ne 
s'abaisse  point  trop  dans  la  chaudière,  ni  qu'il  s'y  élève  au 
delà  d'une  certaine  limite  :  dans  les  deux  cas«  on  risque  une 
des  plus  fréquentes  causes  d'explosion  des  machines.  De  là 

1.  Néanmoins  il  est  bon  de  connaître  la  règle  en  question,  que  les  mécaniciens  utilisent 
toujours,  par  mesure  de  prudence.  La  Toici  :  L*épaisseur  était  évaluée  k  O'^OOS,  auxquels  on 
ajoutait  le  produit  de  i'^,8  par  le  nombre  d'atmosphères  et  par  le  diamètre  de  la  chaudière 
mesuré  en  mètres  et  fractions  de  mètre.  Appliquons  cette  règle  k  une  chaudière  de  1*,20  de 
dbmètre,  destinée  k  supporter  une  pression  de  4  atmosphères  et  demie.  L'épaisseur  de  la 
tôle  sera  5— -f- 1 —,8  X  1,20x4,5,  c*est4-dirc  3—-f-9",7  ou  en  tout  12  millimètres 
1  dixièmes. 
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les  appareils  connus  sous  le  nom  générique  d'indicateurs  du 
niveau  et  qui  méritent  bien  celui  d'appareils  de  sûreté.  On  en 
emploie  de  pluisieurs  sortes  et  même  simultanément. 

Ainsi,  vous  voyez  toujours  adapté  aux  parois  extérieures  de 
la  chaudière,  et  bien  en  vue,  un  tube  de  verre  de  cristal  1  qui 
communique  par  ses  deux  bouts  avec  Tintérieur  de  la  chau- 
dière, (fig.  264).  L*eau  pénètre  dans  ce  tube  et  y  atteint,  en 
vertu  de  la  loi  d*équilibre  des  liquides  dans  les  vases  commu- 
nicants, le  même  niveau  que  dans  le  générateur.  Le  verre  du 
tube  a  besoin  d*êlre  bien  propre  et  transparent  ;  voilà  pour- 
quoi Ton  y  adapte  un  double  système  de  robinets  qui  per- 
mettent d'interrompre  la  communication  avec  la  chaudière,  et, 
pendant  ce  temps,  de  nettoyer  le  tube.  Le  chauffeur  doit  avoir 
fréquemment  Tœil  sur  cet  appareil,  aussi  précieux  que  simple. 

Une  surproduction  momentanée  de  va])eur,  un  mauvais 
fonctionnement  de  la  pompe  d'alimentation  provenant  d'un 
accident  subit,  pourraient  abaisser  biiisquement  le  niveau  et  -* 

surprendre   le   chauffeur  pendant  qu'il   est  occupé  ailleurs.  - 

L'indicateur  à  tube  de  cristal  ne  suffit  donc  point.  On  y  ajoute  ^ 

l'un  ou  l'autre  des  divers  systèmes  de  flotteurs  qui  manifestent  -•^ 

l'état  insuffisant  du  niveau  par  des  signaux  bruyants.  Tels  ^ 

sont,  par  exemple,  les  flotteurs  d^alarme^  le  flotteur  magné- 
tique. 

Un  flotteur  (c'est  ordinairement  une  boule  métallique  creuse) 
monte  et  descend  avec  le  niveau  de  l'eau  de  la  chaudière.  Il 
est  soutenu  par  une  tige  qui  forme  l'un  des  bras  d*un  levier 
tournant  autour  du  point  fixe  ;  l'autre  bras  supporte  un  contre- 
poids. Dans  les  limites  normales  du  niveau  de  l'eau,  la  tige 
maintient  une  soupape  ccmtre  l'ouverture  d'un  tuyau  commu- 
niquant avec  l'air  extérieur.  Si  le  niveau  de  Teau  s*abaisse 
au-dessous  de  ces  limites,  le  flotteur  s'abaisse  avec  lui  et  déter- 
mine l'ouverture  de  la  soupape.  La  vapeur  s*échappe  par  le 
canal  et  sort  par  un  orifice  annulaire;  là  elle  rencontre  les 
bords  aigus  d'un  timbre  A,  qu*elle  fait  vibrer  de  manière  à 
produire  un  son  très  intense  et  prolongé. 
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.   Le  chauffeur  esl  averti  du  danger  par  ce  son  inaccoutumé  : 
de  là  le  nom  de  flotteur  d'alarme  donné  à  cet  appareil. 

Le  flotteur  indicateur  à  cadran  (Gg.  264)  esl  formé  d'un 
disque  de  pierre,  qu'une  chaîne  de  suspension,  s'enroulant  sur 
la  gorge  d'une  poulie  à  cadran  extérieur  F,  soutient  et  équi- 
libre par  un  contre-poids.  Le  mouvement  de  la  poulie  déter- 
miné par  les  variations  du  niveau  se  communique  à  une  aiguille 
qui  indique  ainsi  la  hauteur  de 
Teau  dans  la  chaudière. 

Dans  ïindicateur  magnétique 
de.  M.  Lethuillier-Pinel,  qu'on  em- 
ploie beaucoup  aujourd'hui,  le 
mouvement  du  flotteur  se  mani- 
feste par  une  tige  qui  fait  monter 
ou  baisser  avec  lui  un  aimant  en 
fer  à  cheval  ;  au  devant  des  pôles 
de  cet  aimant,  une  aiguille  aiman- 
tée, mobile  sous  l'influence  de 
leur  attraction,  parcourt  les  de- 
grés d'une  division  qui  marque  le 
niveau  de  l'eau  de  la  chaudière. 
Quand  ce  niveau  baisse  d'une 
façon  anormale  et  dangereuse, 
l'aimant  entraîne  avec  lui  le  bras 
d'un  levier  qui  fait  ouvrir  une  soupape,  auparavant  maintenue 
par  un  ressort.  La  vapeur  qui,  de  la  chaudière,  entre  libre- 
ment dans  le  tube  renfermant  tout  le  mécanisme,  s'échappe  en 
sifflant  au  dehors  et  avertit  le  chauffeur  du  danger. 

Les  appareils  de  sûreté  d'une  machine  à  vapeur  ne  com- 
prennent point  seulement  les  indicateurs  de  niveau,  flotteurs 
ou  autres.  C'est  que  les  causes  d'explosion  ne  proviennent  pas 
exclusivement  de  l'insuffisance  de  l'eau  du  générateur  :  dans  des 
circonstances  que  nous  préciserons  plus  loin,  la  vapeur  peut 
acquérir  une  force  élastique  dépassant  tout  à  coup,  et  de  beau- 
coup, les  limites  de  pressionjpour  lesquelles  la  chaudière  a  été 


Fig.  265.  —  Indicateur  magnétique 
de  M.  Lethuillier-Pinel. 
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construite.  Pour  prévoir  ce  cas,  on  adapte  des  soupapes  de 
sûreté,  dont  la  figure  264  représente  en  S,  S  la  disposition  ordi- 
naire. Le  jeu  en  est  si  simple,  qu'il  est  inutile  de  le  décrire 
au  long.  Ce  n'est  d'ailleurs  autre  chose  que  la  soupape  de  la 
marmite  de  Papin,  dont  il  a  été  question  lorsque  nous  avons 
décrit  le  Digesteur  du  célèbre  inventeur. 

Il  nous  reste  à  dire  comment  on  peut  s'assurer  à  chaque 
instant,  pendant  le  fonctionnement  d'une  machine,  des  varia- 
tions de  la  tension  de  sa  vapeur.  Les  instruments  qui  four- 
nissent cette  indication  en  atmosphères  sont  connus  sous  le 
nom  de  manomètres. 

Mais  les  manomètres  employés  ne  sont  pas  tous  fondés  sur 
le  même  principe.  Les  uns,  comme  le  manomètre  à  air  libre 
(fig.  266),  sont  tout  simplement  des  baromètres  à  siphon  dont 
la  grande  branche  b  est  ouverte  ;  seulement,  ce  n'est  pas  la 
pression  de  l'air  atmosphérique  qui  soulève  la  colonne  de  mer- 
cure, c'est  celle  de  la  vapeur,  la  petite  branche  étant  mise  en 
communication  directe  en  a  avec  la  chambre  de  vapeur  de  la 
chaudière.  C'est  la  différence  des  hauteurs  du  mercure  dans  les 
deux  branches,  augmentée  de  la  pression  barométrique,  qui 
exprime  la  pression  de  la  vapeur. 

Les  manomètres  à  air  comprimé  (fig.  267,  268)  ne  sont 
autre  chose  que  des  tubes  de  Mariotte.  Par  l'une  des  branches, 
la  vapeur  exerce  librement  sa  pression,  qui,  dans  l'autre  bran- 
che, est  équilibrée  par  l'air  comprimé,  plus  par  la  différence 
de  niveau  du  mercure.  L'instrument  est  réglé  de  telle  sorte,  que 
le  mercure  est  à  une  même  hauteur  mn  dans  les  deux  branches, 
si  la  pression  de  la  vapeur  vaut  1  atmosphère.  Quand  celle 
pression   devient  graduellement  plus  forte,  le  niveau  s'élève 
en  A,  mais  à  des  hauteurs  décroissantes  pour  d'égales  augmen- 
tations de  pression,  selon  la  loi  de  Mariotte.  L'instrument  est 
donc  de  moins  en  moins  sensible  aux  pressions  les  plus  élevées. 
On  remédie  à  cet  inconvénient  en  donnant  au  manomètre  la 
disposition  que  montre  la  ligure  268.  La  forme  conique  de  la 
branche  qui  renferme  l'air  donne  aux  divisions  correspondant 
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aux  atmosphères  successives  des  longueurs  à  peu  de  chose 
près  égales,  de  sorte  que  la  lecture  des  pressions  éfevées  se 
fait  plus  aisément  que  dans  le  premier  système. 


Fig.  2Ce. 


La  commodilé  et  le  bon  inaiclié  des  manomètres  métalliques 
(fig.  269)  les  font  adopter  dans  un  grand  nombre  de  machines. 
Mais  ils  n'ofiVenl  pas  la  même  garantie  d'exactitude  que  les 
autres,  parce  que  les  pièces  qui  subissent 
la  pression  de  la  vapeur  peuvent  s'allérer  pai' 
l'usage.  Comme  ce  sont  ces  [lièces  (jui  indi- 
quent, par  le  plus  ou  moins  de  courbure  que 
leur  imprime  la  force  élastique  de  la  vapeur, 
la  valeur  de  celle-ci,  il  faut  de  temps  à  autre 
les  soumettre  à  des  véiificalions,  à  des  con- 
trôles avec  les  manomètres  plus  exacts.  L'in- 
convénient de  ceux-ci  vient  surtout  de  la 
matière  qui  les  compose,  du  verre  qui  s'en- 
crasse et  perd  sa  transparence,  et  au  travers 
duquel  il  faut  observer  le  mercure,  puis  de  leur  fragilité;  il 
arrive  aussi  que  le  mercure  du  mauomètie  à  air  comprimé 
s'oxyde,  ce  qui  diminue  le  volume  de  l'air  :  alors  l'instrument 
marque  des  pressions  plus  fortes  que  la  pression  réelle. 

Tel  est,  dans  ses  parties  essentielles,  l'appareil  générateur 
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de  vapeur  connu  dans  la  pratique  sous  le  nom  commun  de 
chaudière.  La  chaudière,  je  Tai  déjà  dit,  varie  beaucoup  de 
dimensions  et  de  formes,  selon  les  types  de  machines  auxquelles 
elle  fournil  la  force  ou  le  moteur.  Nous  allons  voir  successive- 
ment quelles  sont  les  dispositions  les  plus  usitées  et  les  plus 
originales  des  chaudières  dans  les  machines  fixes,  dans  les  ma- 
chines marines  et  dans  les  machines  mobiles,  locomotives  ou 
locomobiles. 


g  5.    PRINCIPAUX   TYPES   DE   CHAUDIÈRES   A    VAPEUR. 

Quand  on  veut  faire  bouillir  de  l'eau  dans  une  marmite, 

» 

ridée  la  plus  naturelle,  la  plus  simple,  est  de  mettre  tout  bon- 
nement la  marmite  sur  le  feu  :  on  ne  songe  guère  à  mettre  le 
feu  dans  la  marmite.  Cela  paraîtrait  le  renversement  du  bon 
sens.  C'est  cependant  cette  dernière  idée  qui  est  venue  aux 
constructeurs  de  machines  à  vapeur.  Au  lieu  de  placer  la  chau- 
dière sur  le  feu,  ils  se  sont  dit  qu'il  y  aurait  avantage  à  pro- 
céder d'une  façon  inverse,  et  à  mettre  le  feu  dans  la  chaudière. 
De  cette  manière,  l'utilisation  du  combustible,  cette  condition 
première  de  l'industrie  de  la  vapeur,  se  trouve  réalisée  à  un 
plus  haut  degré. 

Dans  la  chaudière  à  bouilleurs  que  nous  venons  de  décrire, 
la  chaudière  est  sur  le  feu  :  c'est  un  générateur  à  foyer  exté' 
rieur.  Il  y  a  donc  aussi  des  générateurs  à  foyer  intérieur ^  et, 
sous  ce  seul  rapport,  on  peut  former  deux  types  de  chaudières, 
qui  se  subdivisent  d'ailleurs  en  de  nombreuses  variétés.  Enfln, 
on  peut  distinguer  un  troisième  type,  celui  dans  lequel  le  foyer 
proprement  dit  est  extérieur,  et  dont  les  carneaux  ou  conduits 
des  gaz  de  la  combustion  sont  logés  dans  l'intérieur  de  la  capa- 
cité renfermant  l'eau.  Ce  sont  les  générateurs  ou  chaudières 
mixtes. 

Les  premières  chaudières  adoptées  dans  les  machines  de 
Watt  étaient  des  chaudières  en  forme  de  chariot  ou  en  tombeau, 
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à  paroi  inférieure  en  forme  de  voùle  surbaissée.  La  Hamme, 
après  avoir  échaufl'é  directement  la  surface  concave  inférieure, 
revenait  sur  elle-même  par  des  carneaux  latéraux.  Plus  tard, 
elle  a  été  employée  sur  les  premiers  bateaux  à  vapeur;  mais 
alors  on  y  ajouta  un  carneau  intérieur,  par  où  passaient  d'a- 
bord les  gaz  de  la  combustion  avant  d'entrer  dans  les  carneaux 
latéraux,  de  manière  à  en  former  une  cliaudière  mixte.  La 
orme  des  parois  de  la  chaudière  en  tombeau  la  rend  peu  ré- 
sistante ;  aussi  l'histoire  des  accidents  des  machines  à  vapeur 
constate-l-elle  que  le  plus  grand  nombre  des  explosions  a  eu 
lieu  sur  des  chaudières  de  ce 
système.  Mais  presque  partout 
elles  ont  été  remplacées. 

Nous  avons  décrit  la  chau- 
dière à  deux  bouilleurs  infé- 
rieurs ;  quelquefois  il  n'y  a 
qu'un  bouilleur  ;  certaines 
chaudières  en  ont  jusqu'à  trois. 
Une  disposition  inléiossante  cl 
originale  est  celle  des  bouilleurs 
latéraux  de  la  chaudière  Far- 
cot.  Dans  ce  système  (fig.  270), 
le  foyer  cylindrique  principal  A 

est  chauffé  direclemenl  par  le  loyer.  Quatre  bouilleurs  sont 
placés  verticalement  les  uns  au-dessus  des  autres,  dans  un  bàli 
latéral  divisé  en  quatre  compartiments  ou  carneaux,  par  les- 
quels sont  obligés  do  passer  successivement  les  gaz  de  la  com- 
bustion avant  de  se  rendre  dans  la  cheminée.  De  plus,  c'est  le 
bouilleur  inférieur  A'  qui  reçoit  l'eau  d'alimentation.  Comme 
les  gaz  cheminent  de  haut  en  bas,  tandis  que  l'eau  suit  un 
chemin  inverse  pour  aller  de  A'  dans  la  chaudière,  il  en  résulte 
que  ce  sont  les  parties  les  plus  chaudes  des  gaz  qui  sont  en 
contact  avec  les  parois  les  plus  chaudes  de  la  chaudière  ;  les 
parties  les  plus  froides  perdent  encore  leur  chaleur  à  échauffer 
l'eau  la  plus  froide,  avant  de  s'échapper  dans  la  cheminée. 


Fig.27l).— Chaudièr 
syslèmi] 
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Imaginons  que  le  corps  cylindrique  d'une  chaudière  ren- 
ferme un  lube  intérieur  d'un  suflisant  diamètre  entièrement 
entouré  par  l'eau  ;  qu'on  place  le  foyer  dans  ce  lube,  au  lieu 
d'en  faire  seulement  un  carneau  comme  celui  de  la  chaudière 
décrite  plus  haut  :  on  aura  une  chaudière  à  foyer  intérieur. 
Dans  ce  système,  la  chaleur  du  foyer  est  tout  entière  utilisée 
et  employée  à  réchauffement  direct  des  parois  métalliques  de 
la  chaudière,  sans  être  absorbée  par  les  maçonneries  du  bâti. 
Mais  la  surface  de  chaufle  ne  serait  point  encore  assez  grande, 
si  la  chaudière  n'était  extérieurement  enveloppée  par  des  car- 
neaux,  et  alors  les  inconvénients  d'un  foyer  nécessairement 
rétréci  ne  sont  plus  compensés  par  les  avantages  de  cette  dis- 
position. Toutefois,  en  Angleterre,  on  emploie  pour  les  ma- 
chines fixes  des  chaudières  horizontales  à  un  ou  deux  foyers 
intérieurs. 

Dans  la  plupart  des  modifications  qu'a  subies  la  chaudière 
primitive,  on  retrouve  la  préoccupation  de  développer  le  plus 
possible  la  surlace  de  chauffe,  tout  en  ménageant  le  volume  et 
l'emplacement  occupé  par  le  générateur.  Les  bouilleurs,  les 
carneaux  intérieurs  ou  extérieurs,  les  foyers  intérieurs,  tout 
cela  est  imaginé  dans  le  but  d'utiliser  l'activité  du  foyer,  de 
manière  à  ne  laisser  échapper  dans  la  cheminée  que  la  portion 
des  gaz  chauds  nécessaire  pour  produire  le  courant  ascendant, 
c'est-à-dire  le  tirage. 

Enfin,  peu  à  peu  on  eu  arriva  à  concevoir  la  chaudière  tabu- 
laire, dont  la  i)remièrc  idée  remonte  à  Barlow  (1795),  mais 
qui  ne  fuf  réalisée  qu'en  1829,  par  Marc  Seguin  et  Stephenson. 
Voici  en  quoi  consiste  le  système  des  chaudières  tubulaires, 
qui,  appliqué  d'aboi'd  sur  les  chemins  de  fer  à  la  locomotive, 
a  été  adapté  aux  machines  de  navigation,  avec  les  modifica- 
tions indispensables. 

Dans  le  corps  cylindrique  principal  se  trouvent  soudés  pa- 
rallèlement entre  eux  des  tubes  qui  s'ouvrent  d'une  part  dans 
le  foyer,  d'autre  part  dans  les  carneaux  ou  dans  la  cheminée. 
Les  tubes  sont  baignés  par  l'eau  de  la  chaudière,  qui  remplit 
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lous  leurs  intervalles,  et  qui  se  trouve  directement  échauffée 
par  les  gaz  traversant  tous  les  espaces  tubulaires.  On  verra  plus 
loin  dans  quelle  proportion  énorme  celte  disposition  ingé- 
nieuse accroît  la  surface  de  chaufle,  et  par  suite  la  puissance 
de  vaporisation  du  générateur. 

Dans  les  locomotives,  les  tocomobiles  et  les  chaudières  ma- 
rines, le  foyer  se  trouve  entouré  d'eau  de  tous  côtés,  sauf,  bien 
entendu,  par  sa  hase,  de  sorte  que  la  chaudière  lubulaire  pour- 
rait aussi  être  considérée  comme  une  chaudièi-e  à  foyer  inté- 
rieur. Elle  en  a  certainement  lous  les 
avantages. 

La  figure  271  donne  un  exemple 
d'une  chaudière  tuhulaire  marine, 
qui  est  en  même  temps  une  chau- 
dière à  retour  de  flamme,  puisque 
les  gaz  du  foyer,  avant  de  lécher  les 
tubes,  passent  d'abord  dans  deux  gros 
cylindres  A  et  lî,  se  rélléchissenl  sur 
le  fond  de  la  cliaudicre,  el  reviennent 
enOn,  par  les  conduits  tubulaires, 
dans  la  cheminée,  où  ils  s'échappent. 

Outre  les  types  qu'on  vient  de 
définir,  ii  y  a  des  chaudières  dont 
le  foyer  peut  être  enlevé  à  volonté,  à  foyer  amovible,  selon 
l'expression  technique.  Cette  disposilion  peut  offrir  des  avan- 
tages (le  plus  d'un  genre,  notamment  celui  d'un  nettoyage 
rapide  et  de  reulèvcment  des  incrustations.  Il  y  a  aussi  des 
cfiaudihes  à  circulation  d'eau,  principalement  formées  de 
tubes  où  Ton  inlroduil  continuellement  el  successivemeLit 
l'eau,  qui  se  vaporise  presque  instantanément,  de  sorte  que  si 
rintroduclion  de  l'eau  est  interrompue,  il  en  est  de  môme  de 
la  production  et  de  l'écoulement  de  la  vapeur;  des  chaudières 
chauffées  au  gaz,  généralement  employées  dans  les  hauts  four- 
neaux, où  l'on  utilise  de  la  sorte  les  gaz  perdus  à  leur  sortie 
du  gueulard,  etc.,  etc. 
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De  tous  CCS  systèmes  de  chaudières,  retenons-en  un  qui  nous 
monlrei'a  commcnl  on  peut  construire  des  générateurs  pour 
ainsi  dire  rendus  inexplosibles,  par  ce  fait  que  l'eau,  aussitôt 
introduite,  est  immédiatement  réduite  en  vapeur  :  c'est  la 
chaudière  à  circulation  de  M.  Bclleviile,  dont  l'usage  se  répand 
de  plus  en  plus  dans  la  petite  et  la  moyenne  industrie,  dans  les 
centres  populeux.  Elle  est  utilisée  dans  plusieurs  imprimeries 
et  usines  parisiennes.  Une  série  de  tubes  verticaux,  placés 
dans  le  loyer  même  (fig.  272),  communiquent  d'une  part  à  nu 


Fig.  273.  —  Cliaudière  h  circulaliun;  systùme  Belleville. 


tuyau  horizontal  K  amenant  l'eau  d'alimentation,  d'autre  part 
au  tuyau  B  de  prise  de  vapeur.  Chaque  tube  est  rempli  d'eau 
jusqu'à  une  liautetir  lu  môme  pour  tous,  cl  forme  pour  ainsi 
dire  une  pclile  chaudière  à  moitié  remplie  d'eau  cl  de  vapeur. 
L'arrivée  de  l'eau  dans  les  tubes  est  réglée,  à  l'aide  d'un  appa- 
reil spécial,  par  lu  pression  même  de  la  vapeur,  de  sorte  qu'à 
mesure  que  l'eau  se  vuporise,  elle  se  trouve  remplacée  par  une 
quantité  d'eau  égule  :  le  niveau  dans  les  tubes  de  la  chaudière 
reste  ainsi  constant. 

La  mise  en  vapeur  est  pour  ainsi  dire  immédiate  :  pour  une 
chaudière  de  ce  système  d'un  volume  moindre  de  4  mètres 
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cubes  (3"%74)  el  de  10  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe,  la 
vaporisation  est  de  200  kilogrammes  d'eau  par  heure. 

Il  existe  encore  d'autres  systèmes  de  chaudières  à  circulation  : 
en  France,  ceux  de  MM.  Isoard,  Clavières,  Larmanjat,  Bouti- 
gny  ;  en  Angleterre,  ceux  de  M.  Scott,  Howard,  Hayward,  Tyler 
et  Field.  Nous  ne  pouvons  que  les  citer,  en  résumant  en  quel- 
ques lignes,  d'après  M.  le  général  Morin,  les  avantages  res- 
pectifs des  grandes  chaudières  ordinaires  comparées  à  ces 
systèmes  nouveaux. 

Les  premières  ont  pour  elles  la  sanction  d'une  longue  expé- 
rience :  elles  produisent,  sans  beaucoup  de  soin  et  d'entretien, 
et  très  régulièrement,  la  vapeur  nécessaire  ;  la  manœuvre  jour- 
nalière en  est  simple,  commode.  Mais  elles  occupent  un  grand 
espace;  elles  sont  sujettes  aux  explosions. 

Au  contraire,  les  chaudières  à  circulation,  beaucoup  moins 
encombrantes  et  moins  coûteuses,  pour  ainsi  dire  inexplosibles, 
ont  l'avantage  d'une  mise  en  vapeur  rapide;  mais  elles  sont 
d'un  entretien  plus  difficile  ;  elles  ne  sont  pas  plus  économiques 
au  point  de  vue  du  combustible.  Elles  paraissent  surtout  ré- 
servées aux  machines  de  la  petite  industrie. 

La  vapeur  étant  produite,  voyons  comment  on  en  utilise  la 
force  élastique,  ou,  si  l'on  veut,  comment  on  emploie  cette  force 
à  donner  le  mouvement  aux  organes  de  la  machine. 
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CHAPITRE  VIII 


LA  MACHINE   A  VAPEUR  —  LE  MÉCANISME  MOTEUR 


g   1.    LE   CYLINDRE    MOTEUR. 

La  vapeur  sort  du  réservoir  de  la  chaudière  par  un  tuyau 
qui  la  conduit  à  rinlérieur  d'un  cylindre  ;  alternativement  elle 
agit  sur  une  face  ou  sur  l'autre  d'un  piston  mobile  dans  ce 
cylindre;  et  enfin  de  cette  action  alternative  résulte  un  mou- 
vement de  va-et-vient  du  piston  et  de  sa  tige.  Etudions  les 
détails  de  ce  mécanisme. 

La  vapeur,  arrivant  à  la  chaudière  dans  le  cylindre,  agit 
d'abord  sur  l'une  des  faces  du  piston,  qui  se  trouve  poussé  vers 
l'extrémité  opposée.  A  ce  moment,  la  vapeur  doit  pénétrer  de 
l'autre  côté  du  corps  de  pompe  et  exercer  son  action  sur  l'autre 
face  du  piston.  Pour  que  cette  action  soit  possible,  il  est  néces- 
saire qu'on  se  débarrasse  de  la  vapeur  qui  vient  d'agir  en  sens 
inverse,  parce  que  la  force  élastique  qu'elle  possède  encore 
s'opposerait  au  mouvement.  On  parvient  à  ce  résultat  en  don- 
nant alternativement  à  la  vapeur  qui  a  joué  son  rôle  une  issue 
à  l'extérieur  du  cylindre.  L'espace  dans  lequel  elle  pénètre  est 
tantôt  l'air  libre,  tantôt  un  vase  vide  d'air  et  maintenu,  par  un 
jet  continu  d'eau  froide,  à  une  basse  température. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  toujours  celui  des  machines  où 
la  vapeur  fonctionne  à  haute  pression,  c'est-à-dire  avec  une 
force  élastique  égale  à  plusieurs  atmosphères,  la  vapeur  qui 
vient  de  travailler  s'échappe,  et  sa  tension  se  trouve  rapide- 
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ment  réduite  à  celle  de  Talmosphère  elle-même,  ce  qui  permet 
à  la  vapeur  d'agir  sur  la  surface  opposée  au  piston. 

Dans  le  second  cas,  la  vapeur  se  condense  brusquement  par 
son  introduction  dans  l'espace  vide  et  froid  qui,  pour  cette 
raison,  est  nommé  condenseur.  Sa  force  élastique,  qui  pouvait 
n'être  guère  supérieure  à  1  atmosphère,  est  instantanément 
annulée,  ou  du  moins  considérablement  réduite,  de  sorte  que  la 
chambre  du  cylindre  où  elle  vient  d'agir  est  elle-même  rame- 
née au  vide  :  la  vapeur  introduite  de  l'autre  côté  n'a  donc  plus 
à  vaincre  que  l'obstacle  du  piston  lui-môme. 

Les  divers  mécanismes  imagines  pour  conduire  ainsi  la 
vapeur  dans  le  cylindre  de  chaque  côté  du  piston,  puis  à  l'air 
libre  ou  dans  un  condenseur,  j)our  détruire  ou  réduire,  dès 
qu'elle  a  agi,  sa  force  élastique,  constituent  ce  qu'on  nomme  la 
distribution  de  la  vapeur  ;  on  va  voir  quels  sont  les  principaux 
systèmes  employés  dans  ce  but. 

Parlons  d'abord  du  cylindre,  la  pièce  capitale  du  mécanisme 
moteur. 

C'est,  le  plus  ordinairement  (fig.  275),  une  pièce  coulée  en 
fonte  dont  l'intérieur,  de  forme  parfaitement  cylindrique,  a  été 
tourné  et  alésé  avec  le  plus  grand  soin  ;  un  des  fonds  est  quel- 
quefois venu  de  fonte,  d'autres  fois  vissé  solidement  comme 
l'autre  fond,  de  manière  que  l'un  des  deux  au  moins  puisse 
être  enlevé  entièrement  et  permettre  ainsi  Tintroduction  du 
piston.  L'un  des  fonds  donne  passage  à  la  tige  tt  du  piston  P,  et 
l'ouverture  qui  sert  à  cet  objet  est  munie  d'une  boîte  à  étoupe  bh 
(stuffifig-box),  afin  que  la  tige,  dans  son  mouvement,  ne  pré- 
sente aucune  fuite  à  la  vapeur  du  cylindre. 

Quant  au  piston  lui-même,  on  le  construit  d'une  foule  de 
manières  différentes.  Le  plus  souvent  il  est  formé  de  deux  pla- 
teaux métalliques  d^un  diamètre  un  peu  plus  petit  que  celui  du 
cylindre  et  solidement  reliés  entre  eux,  ainsi  qu'à  la  tige  qui 
les  traverse.  Sur  leur  pourtour  sont  ménagées  des  gorges  pour 
loger  la  gai^niturCy  c'est-à-dire  la  partie  du  piston  dont  la  sur- 
face extérieure  doit  glisser  à  frottement  doux,  mais  parfaite- 
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inenl  élanche,  contre  la  surface  intérieure  du  cylindre,  de  ma- 
nière que  la  vapeur  ne  puisse  passer  de  l'une  des  chambres 
dans  l'autre.  La  garniture  était  jadis  formée  de  tresses  de 
chanvre  qu'il  fallait  graisser  souvent  et  remplacer  de  mcnie, 
à  cause  de  la  rapidité  de  l'usure.  On  y  a  substitué  avanlageu- 
sement  des  garnitures  métalliques,  formées  de  fragments  d'ao- 
neau  pressés  par  des  ressorts  intérieurs,  comme  on  le  voit  dans 
la  figure  273.  Aujourd'hui  on  préiere  encore  à  ce  mode  de 
garniture  celui  des  pistons  Ramsbotlom,  dont  le  corps  se  com- 


Fig.  275.  —  Pislon  à  ressort. 


Fig.  27t.  —  Piston  suédois. 


pose  d'un  plateau  unique,  évidé  pour  avoir  plus  de  légèreté  et 
entouré  de  deux  cercles  d'acier  doux  fondu,  qui  s'engagent  dans 
deux  gorges  extérieures  et  font  ressort.  La  surface  de  ces  cercles 
presse  ainsi  les  parois  du  cylindre,  formant  une  excellente 
garniture,  très  simple  et  très  peu  coûteuse  d'entretien.  Le 
piston  suédois  {lig.  274)  ne  diffère  du  précédent  que  par  la  lar- 
geur des  cercles,  qui  est  plus  grande,  et  leur  composition,  qui 
est  de  fonte  durcie  par  un  peu  d'étain. 

g  2.    DISTRIBUTION    DE   LA   TAPEUR. 


Le  piston  et  le  cylindre  ainsi  construits  et  agencés,  il  nous 
reste  à  voir  comment  se  font  l'introduction  et  l'échappement, 
en  un  mot  fa  dislnbution  de  la  vapeur. 
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Reportons-nous  à  la  figure  275,  qui  donne  la  section  lon- 
gitudinale d'un  cylindre.  On  voit  en  a,  a',  près  de  chacun  des 
fonds,  l'ouverture  d'un  double  conduit  aa,  a'a',  pratiqué  dans 
l'épaisseur  de  la  face  latérale  :  ce  sont  les  ouvertures  par  où  la 
vapeur  arrive  allernativement  et  agit  sur  l'une,  puis  sur  l'autre 
face  du  piston  ;  on  les  nomme  les  lumières  (Cadmission.  Ces 
deux  lumières  débouchent  extérieurement  sur  une  face  bien 
dressée,  et,  entre  les  deux,  on  voit  une  Iroisième  ouverture  E, 
qui  sert  à  faire  échapper  la  vapeur  quand  elle  a  produit  son 
effet,  et  qu'on  nomme  pour  cette 
raison  lumière  d'échappement. 
C  est  le  tuyau  par  où  la  vapeur 
se  répand  à  l'air  libre,  ou  bien 
va  perdre  sa  force  élastique  dans 
le  condenseur. 

Maintenant,  par  quel  méca- 
nisme s'opère  la  distribution , 
formée,  comme  on  voit,  de  deux 
opérations  partielles,  l'admission 
de  la  vapeur  et  l'échappement, 
qui  doivent  se  répéter  deux  fois 
pour  obtenir  une  phase  complète 
du  mouvement  de  va-et-vient  du 
tiroir?  Il  y  a  divers  modes  em- 
ployés, suivant  les  machines  :  décrivons  d'aboixl  celui  que 
représente  notre  dessin. 

On  voit,  dans  la  boîte  à  vapeur  BB,  une  boUe  prismatique 
ouverte  par  une  face,  et  qu'on  nomme  le  tiroir.  Le  tiroir  s'ap- 
plique par  sa  face  ouverte  contre  le  plan  bien  dressé  où  nous 
venons  de  voir  que  débouchent  extérieurement  les  trois 
lumières.  L'espace  BB  se  nomme  la  boîte  à  vapeur,  parce  qu'en 
effet  la  vapeur  amenée  de  la  chaudière  par  le  tuyau  V  y  afllue 
librement;  mais  la  capacité  du  tiroir,  au  contraire,  est  toujours 
fermée  à  la  vapeur  affluenle,  tandis  qu'elle  communique  con- 
stamment avec  le  tuyau  d'échappement,  et  aussi  tantôt  avec 


1*.  UÛ.NDE  PHYSIQUE. 
..nuri  .ïtn'  ,'.intre>ieâ  coulaits  d'admission  du  cylindre. 
■ .  "  nuiiivr-oit^t  «in  liroîr  e>t  produit  par  ta  machine  même 
■liK    •.'■iDif    .i£Ë  't  <iuu  rrxcentrique   calé  sur  l'arbre  du 


^  ~>iiv.iai  -f  HDUTenimt  'ïocccâsif  et  alternatif  du  tiroir 
i-Tt-ab;  ~iir  .a  jsnre  ^7Ï>.  on  comprendra  aisémenl  les 
i.-tr;  utf  :j  iiLsinbuuun  lie  !a  vapeur. 

'-:  -yi  .e  :iiefaaiâiatî  lie  ta  •ibiribution  de  la  vapeur  dans  les 

>  ;iLLU^  -'ti  .•:  nrmr  i'cotfÊàita  est  adopté.  Mais,  comme  je 

a,  .1       :   -ti  >-i  l'i'U  '-mploie  encore  d'autres  dispositions. 

-:   :  ^ui-ni  :'-  -v^teme  <ies  lempapes  de  distribution  de  Watt; 


*>!is-->  ai  .laworuKW  Je  <i.«l-tieDt  Ju  piston  el  du  tiroir. 
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.il;?   .     in'ir  ..  "(»X4»MS.  ê^lemeut  imaginé  par  cet  invonleur; 

■iiiiii    >    mnf  .  •{  0.  dont  le  nom  est  dû  à  la  ressemblance  de 
la  ~i':s.  Il  u-  il  nifiv  [inuci[«le  avec  la  lettre  D  (iig.  277). 

l';lu^  .V  .uTuiier  de  ces  trois  systèmes,  deux  boîtes  à  sou- 
]  .i  c~  ïi'iii  .itia('u-fsaii.v  deui  extrémités  du  corps  du  cylindre. 
<-|[:kliîh.'  i  .-st.  V  ■>*?  irou%e  divisée  par  deux  soupapes  mues  par 
ii[i  s^stèuit*  tit.  u'iiiiies  eu  trois  compartiments,  dont  celui  ilu 
milieu  tst  tMi  lommuuication  directe  avec  chaque  lumière, 
tandis  ijue  les  .l.tut  autres  comnmuiquent,  le  supérieur  avec  le 
tuyau  do  vapeur,  liulerieur  avec  l'air  extérieur  ou  le  con- 
denseur. 

Le  litvir  à  /Mi(o/M  est  ainsi  nommé  parce  que  ce  sont  deui 
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jHstons,  mus  par  une  lige  dans  un  espace  cylindrique  contigii 
au  cylindre,  qui  lantôl  laissent  à  la  vapeur  l'accès  libre  d'une 
des  lumières  d'admission,  et  de  la  chambre  correspondante  du 
cylindre,  tantôt  mettent  cette  chambre  et  la  vapeur  qui  vient 
d'agir  en  communication  avec  le  condenseur. 

Enfin,  le  tiroir  en  D  (fig.  277)  est  une  pièce  creuse,  mobile 
dans  la  boite  à  vapenr,  qui  s'applique  et  glisse  par  ses  deux 
extrémités  planes  contre  la  face  du  cylindre  où  viennent  aboutir 
les  lumières  d'admission.  La  vapenr  qui  vient  de  la  chaudière 
par  l'ouverture  V  peut  toujours  circuler  autour  du  tiroir  sans 
pénétrer  jamais  par   l'une  ni    par  l'autre  de  ses  extrémités; 
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Fig.  277.  —  Dislribution  de  la  t. 


celles-ci  sont  au  contraire  sans  cesse  en  libre  communication 
avec  le  condenseur.  Les  deux  bords  plans  du  tiroir,  dans  leur 
mouvement  de  va-el-vient,  laissent  donc  allernativemcnl  l'une 
des  lumières  recevoir  la  vapeur  de  la  chaudière,  pendant  que 
la  vapeur,  après  son  action  sur  le  piston,  sort  par  l'autre 
lumière  et  se  précipite  dans  le  condenseur  ou  à  l'air  hbre. 

Dans  chacun  de  ces  modes  de  dislributton,  il  est  aisé  de 
saisir  les  mouvements  correspondants  du  piston,  des  tiroirs  et 
des  soupapes,  dans  leurs  diverses  phases.  Ce  que  nous  avons 
dit  en  décrivant  le  tiroir  à  coquilles  suffira  pleinement,  croyons- 
nous,  à  en  donner  l'intelligence. 
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En  se  reportant  aux  allées  et  venues  correspondantes  du 
piston  et  des  diverses  pièces  qui  constituent  le  mode  de  distri- 
bution de  la  vapeur,  on  peut  voir  que  nous  avons  toujours  sup- 
posé que  les  deux  lumières  du  cylindre  avaient  la  même  largeur 
que  les  bandes  pleines  du  tiroir,  de  sorte  qu'elles  se  trouvaient 
tantôt  entièrement  recouvertes,  tantôt  entièrement  libres.  Delà 
il  résulte  que  la  vapeur  de  la  chaudière  afflue  à  pleine  pression 
sur  chaque  face  du  piston  pendant  toute  la  durée  de  la  course 
de  celui-ci  :  c'est  ce  qu'on  exprime  en  disant  que  la  vapeur 
travaille  à  pleine  pression. 

A  l'origine,  on  ne  connaissait  point  d'autre  moyen  de  faire 
agir  la  vapeur.  \Valt,  dont  on  retrouve  le  nom  dans  presque 
toutes  les  découvertes  capitales  qui  ont  transformé  la  machine 
à  vapeur  primitive,  a  trouvé  qu'il  y  avait  un  double  avantage 
à  ne  donner  accès  à  la  vapeur  de  chaque  côté  du  cylindre  que 
j)endant  une  partie  seulement  de  la  course  du  piston  :  il  en 
résulte  d'abord  une  plus  grande  régularité  dans  le  mouvement 
même;  puis,  à  égalité  de  travail,  une  notable  économie  de 
vapeur,  et  par  conséquent  de  combustible. 

La  vapeur,  introduite  par  exemple  pendant  le  premier  tiers 
seulement  de  la  course  du  piston,  continue  d'agir  sur  celui-ci  ; 
mais  comme  l'espace  qu'elle  occupe  ensuite  va  en  augmentant 
jusqu'à  la  fin,  elle  agit  en  se  dilatant  comme  un  ressort  qui  se 
détend,  de  sorte  que  sa  force  diminue  jusqu'à  la  fin  de  la 
course  du  piston.  On  dit  alors  que  la  vapeur  travaille  avec 
détente. 

Ce  mode  d'action  de  la  vapeur  est  aujourd'hui  presque  uni- 
versellement adopté.  Mais,  avant  d'insister  sur  les  avantages 
qu'il  présente,  et  de  préciser  l'économie  de  vapeur  ou  de  com- 
bustible  à  laquelle  la  détente  donne  lieu,  il  faut  que  nous  mon- 
trions par  quelle  modification  du  mécanisme  de  distribution  on 
parvient  à  l'obtenir. 
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Là  encore,  si  nous  voulions  faire  un  traité  complet  de  la 
machine  à  vapeur,  nous  aurions  à  décrire  des  systèmes  variés 
de  détente.  Il  nous  suffira,  pour  le  but  que  nous  nous  propo- 
sons, de  donner  une  idée  d'un  ou  deux  des  plus  importants. 

Commençons  par  le  système  de  détente  dit  de  Clapeyroîi, 
parce  que  cette  disposition  est  due  à  ce  savant  ingénieur. 

Elle  consiste  dans  une  simple  modification   du  tiroir,  ou 
plulôt  de  la  largeur  des  bandes  qui  recouvrent  les  lumières.  Au 
lieu  de  donner  à  cette  largeur  la  dimension  précise  de  celle  de 
chaque  lumière,  on  la  fait  plus  grande.  Les  rebords  a&,  ab\ 
cd,  dd\  extérieurs  et  intérieurs,  forment  ce  qu'on  nomme  le 
recoum'ement  du  tiroir,  parce  que  l'objet  de  ces  saillies  est  de 
diminuer  la  durée  de  l'admission  de  la  vapeur  dans  le  cylindre 
par   chacune    des    deux    lu- 
mières. Il  faudrait  entrer  dans 
des   détails   trop  longs,   trop 
techniques,    pour   suivre    le 

mouvement  du  tiroir  à  détente      P»g-  278.  —  Système  de  détente  de  Clai>eyron; 

-  tiroir  à  recouvrement. 

dans  toutes  ses  phases  et  pour 

faire  voir  clairement  quel  est,  aux  mêmes  phases,  le  mode 
d'action  de  la  vapeur.  Mais  nous  pouvons  résumer  cette  action 
en  disant  que  chaque  introduction  de  la  vapeur  dans  le 
cylindre  donne  lieu  à  quatre  périodes  successives,  que  nous 
allons  caractériser. 

Dans  la  première  période,  il  y  a  admission  de  la  vapeur,  qui 
travaille  pendant  ce  temps  à  pleine  pression,  c'est-à-dire  avec 
la  pression  de  la  chaudière;  après  quoi  la  lumière  d'admission 
se  ferme . 

Dans  la  seconde  période,  il  y  a  détente  de  la  vapeur  admise, 
qui  alors  travaille  avec  une  force  décroissante  jusqu'au  moment 
011  la  lumière  s'ouvre  à  l'échappement. 

V échappement  caractérise  donc  la  troisième  période;  mais 
comme,  par  le  fait  du  recouvrement,  l'échappement  cesse 
avant  que  le  piston  ait  atteint  le  fond  du  cylindre,  il  y  reste 
une  certaine  quantité  de  vapeur  que  le  piston  refoule  et  com- 
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jiriiiie  un  peu  avaiil  le  début  de  la  période  nouvelle  d'admis- 
sion. 

Do  là  la  période  de  compression,  qui  termine  le  cycle  des 
mouvements  alteinatifs  du  tiroir,  et  ramène  le  pislon  à  la  même 
position  initiale. 

La  détente  de  Clapeyron  est  surtout  employée  dans  les 
machines  à  mouvements  rapides,  telles  que  les  locomotives. 

Dans  le  système  de  détente  de  Meyer,  le  tiroir  est  percé  de 
deux  orinccs  qui  viennent  alternativement  communiquer  avec 


Fig.  27!'.  —  Coiipe  des  Jeux  cylindii!!  dans  le  sjstènie  de  dt'lentc  de  Woolff, 


les  lumières  d'adinissiou  :  ce  sont  deux  blocs,  ayant  un  mou- 
vement indépendant  de  celui  du  tiroir,  qui  viennent  fermer  ces 
orjlices,  faire  cesser  l'admission  et  commencer  la  détente. 

Enfin,  dans  le  système  de  Woolfl".  la  détente  n'a  pas  lieu 
dans  le  cylindre  lui-même,  mais  dans  un  cylindre  de  plus 
grand  diamètre,  juxtaposé  au  premier  (fig.  280).  C'est  pour  cela 
qu'on  donne  aux  machines  à  vapeur  qui  emploient  ce  mode 
de  détente,  le  nom  de  machines  à  deux  cylindres. 

La  figure  279  va  faire  comprendre  le  mécanisme  de  la  dis- 
tribution dans  ces  machines. 

Chacun  des  deux  cylindres  A,  B  est  muni  d'uoe  boUe  à 
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vapeur  où  se  meut  un  tiroir  ordinaire,  et  des  lumières  d'ad- 
mission et  d'échappement  disposées  comme  on  saîl. 

C'est  par  l'orifice  V  qu'arrive  la  vapeur  de  la  chaudière, 
laquelle  se  répand  d'abord  dans  lu  boîte  du  cylindre  A,  et  de 
là  pénètre  au-dessous  du  piston  P,  par  exemple.  Ce  pistou 
reçoit  donc  un  mouvement  de  bas  en  haut;  il  refoule  la  vai)cur 
qui  était  de  l'autre  côté  dans  le  tuyau  d'écliappcmenl  E,  tuyau 


Fig.  ÏW,  —  Svdème  do  dislnliulion  et  de  drlenlc  de  Woolff;  les  deui  cylindre 


qui,  au  lieu  de  communiquer  avec  le  condenseur  comme  dans 
les  machines  à  un  seul  cylindre,  va  déboucher  dans  la  boilc  à 
vapeur  du  cylindre  B.  Là  elle  pénètre  par  la  lumière  inférieure 
d'admission  au-dessous  du  piston  P',  cl,  en  s'y  détendant,  elle 
produit  également  le  mouvement  ascendant  de  ce  piston.  (Juant 
à  la  vapeur  qui  se  trouvait  de  l'autre  côlc  dans  la  chambre 
supérieure  du  grand  cylindre,  elle  va,  connue  à  l'ordinaire,  se 
condenser  dans  le  tuyau  CC  ou  à  l'air  libre. 

Le  mouvement  siinidtané  des  deux  tiroirs  en  sens  inverse 
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donnera  lieu  à  un  mouvement  des  deux  pistons  de  haut  en  bas, 
la  vapeur  agissant  à  pleine  pression  dans  le  petit  cylindre, 
tandis  que  dans  le  grand  cylindre  elle  agit  toujours  avec  dé- 
tente. 

§  4.    LE   HÉCAISISIIE   DE   TRA^iSMISSION. 

Il  nous  reste  à  montrer  comment  le  mouvement  du  piston 
est  transmis,  par  quel  mécanisme  on  le  transforme,  on  le  règle, 
on  en  assure  la  régulière  continuité.  Le  problème  à  résoudre 
n'est  pas  spécial  aux  machines  à  vapeur.  Un  moteur  quelconque 
peut  donner  lieu  à  la  même  question  :  «  Etant  donné  le  mou- 
vement de  va-et-vient  de  la  tige  d'un  piston,  c'est-à-dire  un 
mouvement  alternatif  et  rectiligne,  trouver  un  mode  de  trans- 
mission qui  le  change  en  mouvement  continu  et  circulaire,  qui 
fasse  tourner,  par  exemple,  un  arbre  moteur  auquel  tous  les 
mouvonients  partiels  dont  l'usine  peut  avoir  besoin  viendront 
puiser  simultanément  ou  à  leur  tour.  » 

Passons  rapidement  en  vue  les  différents  systèmes  imaginés. 

Le  plus  ancien,  qui  est  encore  adopté  pour  un  grand  nombre 
de  machines,  comprend  les  machines  à  balancier,  dont  la 
ligure  281  donne  le  principe. 

La  lige  t  du  piston,  dont  l'extrémité  décrit  une  ligne  droile 
verticale,  est  reliée  à  l'extrémité  d'une  grande  pièce  oscillante, 
ou  levier,  AB,  qu'elle  fait  mouvoir  autour  d'un  point  fixe  I, 
dans  un  plan  vertical.  Cette  pièce  est  le  balancier  y  à  l'autre 
extrémité  duquel  s^articule  une  tige  ou  bielle,  qui  agit  à  son 

m 

tour  sur  une  manivelle  calée  en  0  sur  l'arbre  à  mettre  en  mou- 
vement. Grâce  à  cette  disposition,  le  mouvement  rectiligne 
alternatif  du  piston  se  trouve  transformé  en  mouvement  circu- 
laire continu.  Ici  le  balancier  est  au-dessus  de  la  tige  du  pis- 
ton ;  mais  il  peut  aussi  être  placé  au-dessous,  et  nous  verrons 
des  exemples  de  cette  disposition  dans  les  machines  à  vapeur 
marines. 

Par  le  balancier,  la  bielle  et  la  manivelle,  le  mouvement 
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alternatif  et  rectiligne  du  piston  se  trouve  transformé  en  mou- 
Ycment  circulaire  continu  ;  mais  cette  transformation  n'est  pas 
directe,  car  les  extrémités  du  balancier  oscillent  en  décrivant 
chacune  un  arc  de  cercle,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans 
l'autre;  le  mouvement  est  donc  d'abord  circulaire  alternatif; 
c'est  la  bielle  et  la  manivelle  qui  achèvent  la  transformation  et 
produisent  la  continuité  du  mouvement  circulaire.  Il  résulte  de 
là  que  la  tige  du  piston,  qui  se  meut  verticalement,  ne  peut 
'  être  directement  liée  à  l'extrémité  du  balancier,  parce  que 
celle-ci  la  forcerait  à  suivre  le  contour  de  l'arc,  et  dès  lors  la 
courberait  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche.  Dans  le  but  d'éviter 


Fig.  281.  —  Principe  de  la  transmission  dans  les  machines  à  balancier. 


cet  inconvénient,  qui  détériorerait  promptement  la  machine, 
Watt  a  imaginé  un  système  d'articulation  fort  ingénieux,  connu 
sous  le  nom  de  parallélogramme  de  Watt,  et  dont  voici  la  des- 
cription succincte  : 

La  tige  du  piston,  au  lieu  d'être  liée  directement  à  l'extré- 
mité E  du  balancier  (fig.  282),  l'est  au  sommet  D  du  parallélo- 
gramme CBDE,  dont  les  quatre  côtés,  rigides  et  de  dimensions 
invariables,  sont  articulés  aux  sommets,  de  sorte  que  les  angles 
varient  suivant  le  mouvement  qu'impriment  les  oscillations  du 
balancier.  De  plus,  le  sommet  B  est  rattaché,  par  une  tige  BO, 
à  un  point  fixe  0  du  bâti  de  la  machine.  Les  longueurs  relatives 
de  ces  diverses  lignes  sont  calculées  de  telle  sorte,  que  le  sora- 
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met  D  décrit  très  sensiblement  une  ligne  droite  verticale,  pen- 
dant que  les  points  C,  E,  B,  décrivent  des  arcs  de  cercle  ayant 
pour  centres  les  deux  points  0,  0.  A  la  vérité,  pour  qu'il  en  soit 
ainsi,  l'oscillation  du  balancier  ne  doit  pas  dépasser  les  limites 
de  20*  de  part  et  d'autre  de  l'horizontale.  Le  point  milieu  du 
côté  BC  jouit  de  la  même  propriété  que  le  point  D  :  aussi  Tnti- 


Fig.  282.  —  Parallélogramme  articulé  de  Walt. 

lise-l-on  dans  les  machines  de  Woolff,  où  les  pistons  des  deux 
cylindres  doivent  se  mouvoir  d'ensemble. 

On  comprend  que  le  système  qu'on  vient  de  décrire  se  repro- 
duit en  double,  dans  le  sens  de  l'épaisseur,  de  chaque  côte  du 
balancier,  ce  qui  fait  qu'en  réalité  la  tige  du  piston  est  arti- 
culée à  un  axe  horizontal  reliant  le  double  point  D. 


§  5.    LES   RÉGULATEURS. 

On  voit,  en  suivant  la  figure  284  (p.  650),  que,  sur  l'arbre 
moteur  mû  par  le  syètème  de  bielle  et  de  manivelle  décrit  plus 
haut,  est  montée  une  grande  roue  V,  le  plus  souvent  de  fonte, 
à  laquelle  on  donne  le  nom  de  volant.  Cette  pièce,  qui  se 
trouve  dans  toutes  les  machines  motrices,  a  pour  objet  de  régu- 
lariser le  mouvement. 

Dans  une  machine  motrice  telle  que  la  machine  à  vapeur,  la 
vitesse  est  sujette  à  éprouver  des  variations  qui  peuvent  dé- 
pendre, soit  de  la  force  motrice  elle-même,  c'est-à-dire  de  la 
vapeur  qui  sort  du  générateur  plus  ou  moins  abondante  et 
douée  d'une  pression  plus  ou  moins  considérable,  soit  de  l'em- 
ploi de  la  force  dans  l'usine  où  la  machine  est  établie.  On  com- 
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prend  qu'il  y  ail  intérêt  à  ce  que  ces  variations  soient  renfer- 
mées dans  des  limites  restreintes  :  on  y  parvient  de  diverses 
manières,  et,  en  premier  lieu,  par  l'emploi  des  volants  qui 
augmentent  la  masse  des  parties  mobiles  de  la  machine.  Lors- 
qu'il y  a  excédent  de  vitesse,  la  masse  du  volant  absorbe  l'excès 
de  travail  moteur  sous  forme  de  force  vive,  qu'elle  restitue, 
quand  le  mouvement  se  ralentit,  aux  diverses  pièces  de  la 
machine.  On  donne  à  la  fois  au  volant  un  grand  poids  et  un 
grand  diamètre,  et  la  plus  grande  partie  de  sa  masse  se  trouve 
répartie  dans  l'anneau  qui  en  forme  la  circonférence. 

Les  dimensions  et  les  poids  des  volants  se  calculent  en  tenant 
compte  à  la  fois  de  la  puissance  de  la  machine  et  de  l'irrégu- 
larité plus  ou  moins  grande  du  travail  moteur  et  du  travail 
résistant. 

L'emploi  d'un  volant,  pour  régulariser  le  mouvement  d'une 
machine  à  vapeur,  ne  remplit  son  objet  qu'autant  que  la  vitesse 
est  tantôt  supérieure,  tantôt  inférieure  à  la  vitesse  normale. 
Mais  s'il  y  avait  lieu  de  craindre  que  cette  vilesse  ne  fût  tou- 
jours en  excès  ou  toujours  en  défaut,  le  volant  n'y  pourrait 
rien,  attendu  qu'il  acquerrait  lui-même  une  vitesse  trop  grande 
ou  trop  petite,  et  cet  excès  pourrait,  dans  le  premier  cas,  aller 
en  augmentant  jusqu'à  la  rupture.  La  force  centrifuge,  qui 
croît  avec  le  carré  de  la  vilesse,  serait  la  cause  de  cet  accident, 
que  prévient  l'usage  d'un  autre  genre  de  régulateur. 

Je  veux  parler  du  régulateur  à  force  centrifuge^  à  l'aide 
duquel  la  machine  règle  d'ellç-même  sa  vitesse  quand  la  vapeur 
afflue  de  la  chaudière  avec  surabondance  ou  excès  de  pression, 
ou  quand  la  vapeur,  n'arrivant  pas  en  quantité  suffisante,  la 
vitesse  du  moteur  se  ralentit. 

Cet  appareil  se  compose  de  deux  boules  métalliques  B,  B, 
supportées  par  deux  tiges  OA,  OA',  articulées  autour  du  point 
fixe  0  appartenant  à  un  axe  vertical.  Deux  autres  tiges,  arti- 
culées en  A  et  A',  sont  liées  à  un  manchon  ou  collet  M,  qui 
embrasse  l'axe  vertical  et  s'élève  ou  s'abaisse  le  long  de  cet 
axe.  Tout  le  système  reçoit  d'ailleurs,  par  l'intermédiaire  d'une 
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poulie  P,  un  mouvement  de  rotation  emprunté  à  l'arbre  moteur 
de  la  machine.  Enfin,  le  manchon  M  est  embrassé  par  une  four- 
chette formant  une  extrémité  d'un  des  bras  du  levier  IL. 

Quand  la  machine  fonctionne  avec  sa  vitesse  réglementaire, 
le  levier  MIL  reste  horizontal.  Si  la  vitesse  s'accélère,  la  force 
centrifuge  éloigne  les  boules  de  Taxe,  le  manchon  s'élève,  et 
avec  lui  le  bras  du  levier  IM;  l'autre  bras,  IL,  s'abaisse  en 
tournant  autour  du  point  I.  Si,  au  contraire,  la  vitesse  se 
ralentit,  la  force  centrifuge  diminue,  et  les  boules  se  rappro- 
chent de  l'axe,  ce  qui  fait  abaisser  le 
manchon  et  produit  un  mouvement 
opposé  du  levier. 

Or  le  levier  communique  avec  une 
valve  du  tuyau  amenant  la  vapeur  de  la 
chaudière,  de  telle  façon  que  la  valve  se 
ferme  progressivement  dans  le  premier 
cas,  et  s'ouvre  davantage  dans  le  second. 
L'aiflux  de  la  vapeur  se  trouve  donc 
diminué  quand  la  vitesse  de  la  machine 
dépasse  la  limite  normale;  elle  est  introduite,  au  contraire, 
avec  plus  d'abondance  s'il  y  a  eu  ralentissement. 

Mentionnons  encore  deux  autres  systèmes  de  régulateurs 
(Farcot  et  Flaud),  dont  la  disposition  est  un  peu  différente  de 
celle  du  régulateur  à  force  centrifuge  (on  connaît  aussi  ce 
dernier  sous  les  noms  de  modérateur  de  Watt  ou  de  jyenduU 
conique).  Tous  deux  sont,  comme  le  premier,  fondés  sur  l'ac- 
tion de  la  force  centrifuge  appliquée  à  des  masses  qui  tournent 
avec  un  axe  mis  en  mouvement  par  la  machine.  Mais  le  pen- 
dule conique  a  l'inconvénient,  que  les  régulateurs  Farcot  et 
Flaud  n'ont  pas,  de  régler,  avec  la  vitesse  de  régime,  la  puis- 
sance de  la  machine,  tandis  que  ceux-ci  permettent  de  faire 
varier  cette  puissance  sans  que  la  vitesse  de  régime  varie 
sensiblement,  ce  qui  est  utile  dans  certaines  industries. 


Fig.  283.  —  Régulateur  de  Wall 
à  force  cenlrifuge. 


CHAPITRE  IX 


DIVERS  TYPES  DE  MACHINES  A  VAPEUR 


g  1.    MACHINE    A    BALANCIER   DE    WATT. 

Revenons  mainlenanl  au  mécanisme  de  transmission,  et  fai- 
sons voir  comment  le  mouvement,  soit  du  balancier,  soit  de 
l'arbre  moteur,  est  utilisé  pour  le  fonctionnement  du  tiroir, 
des  pompes  d'alimentalion  et  d'épuisement. 

Sur  l'arbre  moteur  de  la  machine  est  calé  un  eoccenirique, 
qu'on  voit  en  dd  sur  la  figure  284,  et  dont  la  fonction  est  de 
produire  le  mouvement  alternatif  du  tiroir.  Voici,  en  deux  mots, 
comment  s'obtient  ce  résultat.  L'excentrique  est  formé  d'une 
pièce  métallique  circulaire  traversée  par  l'arbre  en  un  point 
qui  n^est  pas  son  centre.  Son  mouvement  de  rotation  enlraîne 
celui  d'un  collet  ou  bride  porlant  un  long  triangle  métallique. 
Mais  l'extrémité  de  ce  dernier  s'accroche  à  l'une  des  branches 
d'un  levier  coudé,  dont  l'autre  branche  porte  la  tringle  du 
tiroir.  Le  mouvement  d'oscillation  du  levier  produit  par  la 
rotation  de  l'excentrique  donne  lieu  à  un  mouvement  alternatif 
vertical  de  la  tige,  et  le  tiroir  fonctionne  comme  nous  l'avons 
montré  plus  haut. 

La  figure  284  représente  la  machine  à  vapeur  à  balancier, 
telle  qu'elle  est  sortie  des  mains  de  Watt,  avec  tous  les  perfec- 
tionnements que  cet  illustre  mécanicien  y  a  successivement 
apportés;  elle  permettra  au  lecteur  de  saisir  l'ensemble  des 
divers  mécanismes  que  nous  avons  dû  décrire  en  détail  et  sépa- 
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rémenl,  la  distribution  comme  la  transmission.  Elle  va  nous 
monli'er  en  même  temps  comment  fonctionnent  les  diverses 
pompes  dont  il  a  été  question  dans  notre  description  de  la 
machine.  H  est  le  condenseur  (jui  baigne  dans  une  bâche  d'eau 
froide  RR,  et  qui  reçoit  l'eau  de  celte  bâche  par  un  tuyau  (. 
Comme  la  condensation  de  la  vapeur  ne  peut  se  faire  sans  que 
celle-ci  cède  à  l'eau  la  chaleur  qui  la  maintient  à  l'état  gazéi- 
fornie,  l'eau   du   condenseur   s'échauffe  constamment,   et  il 


F  SX4  —  M  cl  ne  a  b^hincivi-  île  Wult  :  v.  lupu  de  jn'isc  de  rajjeiiL-;  T,  licoir;  i.  qlindrr: 
Il  condenseur  lE,  pompe  d'ëpuisemenl  i  WV,  pompu  alimenLiire  de  la  chjudîén: 
I  X  pon  jH.  d  dl  taliiiii  de  la  liâche  R  :  pZ,  régulaleui'  ;  dd,  excentrique  ;  ABCD,  pinllé- 
Ingrmme    GM    t     lie  et  munivolle;  V,  volant. 

impoite  de  la  lemplacer,  constamment  aussi,  par  de  nouvelle 
eau  iioide  Dt  là  la  nécessité  d'une  pompe  d'épuisemeol  E, 
qui  est  mut,  pir  la  tige  EA  reliée  au  balancier;  celle  pompe 
refoule  1  eau  extraite  et  chaude  dans  une  capacité  R',  et  c'est  là 
qu'agit  à  son  tour  la  pompe  alimentaire  W,  pour  puiser  l'eau 
et  la  refouler  dans  la  chaudière.  Y  est  la  tige  de  celte  pompe 
qui  reçoit  son  mouvement  du  balancier. 

Enlin  on  voit,  en  XX,  la  tige  de  la  pompe  U,  qui  sert  à  ali- 
menter d'eau  froide  la  bâche  RR.  Cette  pompe,  ordioairemeni 
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plus  puissante  que  les  deux  autres,  va  chercher  l'eau  d'alimen- 
tation à  une  source  voisine,  fontaine,  puits  ou  rivière. 

Cette  complication  d'organes,  d'appareils  accessoires,  qui 
du  reste  empruntent  tous  leurs  mouvements  de  la  machine  à 
vapeur,  n'existe  que  dans  les  machines  à  condensation,  c'est- 
à-dire  à  basse  ou  à  moyenne  pression.  Dans  les  machines  à 
haute  pression,  fixes  ou  mobiles,  le  condenseur,  les  pompes 
d'épuisement  et  tous  les  mécanismes  qui  s'y  rapportent  sont 
supprimés.  Il  n'y  a  plus  que  la  pompe  d'alimentation.  Mais 
nous  avons  pris  pour  modèle  précisément  la  machine  à  vapeur 
la  plus  compliquée,  afin  de  ne  rien  oublier  d'essentiel  pour 
l'explication  des  mécanismes  employés  dans  les  différents  types. 


g  2.    MACHIKES    A    VAIEUR    A    TUANSMISSIO.N    DlliECTE. 

La  transmission  du  mouvement  dans  les  machines  à  balan- 
cier se  fait  indirectement,  puisque  le  mouvement  du  piston 
devient  circulaire  alternatif  avant  de  devenir  continu. 

On  a  imaginé  plusieurs  moyens  de  transmettre  directement 
le  mouvement  du  piston  à  l'arbre  de  couche.  De  là  les  machines 
verlicaleSy  horhontales,  oscillantes.  Je  vais  donner  un  modèle 
de  chacun  de  ces  genres  de  machines. 

La  machine  verticale,  ou  à  cylimlre  vertical,  que  représente 
sous  ses  deux  faces  la  figure  285,  est  une  machine  à  haute 
pression,  dans  laquelle  la  vapeur  agit  avec  détente,  mais  sans  ' 
condensation.  La  légende  montre  quels  sont  les  divers  organes, 
cylindre,  tiroir,  volant,  régulateur  ou  pendule  conique,  etc.  Le 
seul  point  sur  lequel  nous  devons  attirer  l'attention  est  le 
mode  de  transmission  du  mouvement.  La  tige  du  piston  est 
directement  articulée  à  la  bielle  EF,  qui  agit  sur  la  manivelle 
de  l'arbre  moteur.  Cette  tige  est  guidée  dans  son  mouvement 
par  une  glissière,  pièce  horizontale  mobile  GCf,  qui  se  meut 
le  long  de  deux  moulants  verticaux  fixés  en  K  et  H,  c'est-à-dire, 
d'une  part  au  cylindre,  de  l'autre  au  bâti  de  fonte  de  la  ma- 
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chine.  C'est,  à  la  Térité.  ud  mode  de  Iransmissioa  toul  sem- 
blable que  celui  de  h  machine  à  cylindre  horizontal  repré- 
senlée  par  la  figure  286.  Nous  eu  avoos  dit  assez  pour  faire 
compreudre,  sauà  descripliuD  spéciale,  la  disposïtioa  des  or- 
gaues  de  cette  machine. 

Dans  le»  locomotives,  nous  verrons  employer  tantôt  les  cvIid- 
ilres  horizontaux,  tantôt  les  cylindres  inclinés  ;  les  raisons  pour 


Fip  ï8â  — M-iiliini  j  uficiii  teilictli  \  Imaii  de  prisede>3pcur  (.  cylindre  B.Z.linur 
ri  Imte  a  1  i[iciii  Klill  (,Ii>mlI(.  L  t  J  0  bielle  maDiiellc  et  arbre  moleur  W.iohnl; 
M  t  |ioii>[>e  aliincnlairc,  D   liitau  d  icliappcmenl 

lesquelles  on  préfère  telle  ou  telle  de  ces  dispositions,  qui  n'ont 
rien  d'essentiel,  sont  en  rapport,  soit  avec  la  construclion  cl 
l'agencement  général  des  organes  de  la  machine,  soit,  pour  les 
machines  fixes,  avec  des  questions  d'emplacement  en  surface, 
en  hauteur,  etc. 

Dans  les  machines  à  fourreau,  la  tige  du  piston  est  elle- 
même  supprimée  et  la  bielle  est  directement  articulée  au  pisloa 
lui-même.  Le  mouvement  oscillant  de  cette  bielle  se  fait  dans 
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UQ  manchon  ou  fourreau  cylindrique  traversant  le  cylindre  cl 
que  le  piston  envclop|)e  complclcment.  Cette  disposition  dimi- 
nue la  surface  du  piston  recevant  l'action  de  la  vapeur;  il  faut 
donc  compenser  cette  diminution  par  un  aeeroissemenl  du 
diamètre  du  cylindre.  L'inconvénient  de  ce  mécanisme  liés 
simple  est  aisé  à  comprendre  :  d'une  part,  la  vapeur  se  refroidit 
plus  promplement,  puisque  la  surface  refroidissante  y  est  plus 
consiilérable;  d'autre  part,  les  fuites  s'y  produisent  plus  facile- 
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FJg.  28G.  —  Machine  ï  Tapeur  horizontale. 

ment,  soit  autour  du  manchon,  soit  par  les  rainures  qui  per- 
mettent le  mouvement  du  pistoii. 

Ce  mode  de  transmission  est  principalement  adopté  dans  les 
machines  marines  anglaises. 

Un  fabricant  français,  M.  Carré,  a  imaginé  et  construit  le 
premier  les  machines  à  cylindre  oscillant,  où  la  transmission 
se  fait  sans  bielle,  ta  tige  du  piston  étant  elle-même  articulée 
directement  à  la  manivelle  de  l'arbre  moteur. 

Le  cylindre  des  machines  oscillantes  (fig.  287)  est  porté  par 
des  tourillons  comme  une  pièce  d'artillerie  sur  son  affût.  Seu- 
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lement  les  tourillons  y  sont  creux  et  servent,  l'un  de  lumière 
d'admission  pour  la  vapeur,  l'autre  d'échappement.  D'ailleurs 
la  distribution  y  est  réglée  par  un  tiroir  comme  dans  les  ma- 
chines ordinaires.  On  dislingue  les  machines  oscillantes  en 


.!i|icur  i,  cjlindrc  oscillant. 


Iwrhontales  et  en  verticales,  suivant  la  direction  moyenne  du 
cylindre  dans  ses  oscillations  successives. 

Ce  genre  de  machines  est  aujourd'hui  à  peu  près  abandonné 
par  l'industrie,  sauf  dans  la  navigation,  où  l'on  rencontre  sou- 
vent encore  les  machines  à  deux  cylindres  oscillants,  sur  les 
petits  bateaux  à  vapeur. 
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§  5.    MACHLNES    A    VaPEIU    HOTATIVES. 

11  nous  reste  encore,  avant  d'étudier  les  machines  à  vapeur 
au  point  de  vue  des  types,  à  parler  d'une  espèce  de  machine 
qui  se  distingue  de  toutes  celles  que  nous  avons  passées  en 
revue  jusqu'ici  par  le  principe  même  du  mécanisme.  Je  veux 
parler  des  machines  à  vapeur  rotatives,  ainsi  nommées  parce 
que  la  pièce  sur  laquelle  la  vapeur  agit  directement,  celle  qui 
correspond  au  piston  des  machines  à  cylindre,  reçoit  un  mou- 
vement qui  est  immédiatement  circulaire  et  continu.  Le  pro- 
blème de  la  transformation  du  mouvement  n'existe  donc  pas 
dans  ces  machines. 

L'idée  de  résoudre  de  cette  façon  la  question  des  moteurs  à 
vapeur  n'est  pas  nouvelle.  Elle  était  venue  à  Walt  dès  1782; 
mais  les  inconvénients  de  celte  disposition  n'ont  pas  permis  à 
la  grande  industrie  de  donner  suite  aux  essais  tentés  dans  cette 
voie  :  aujourd'hui  même,  malgré  les  perfectionnements  ap- 
portés à  la  construction  des  machines  rotatives,  ce  n'est  que 
dans  des  cas  très  spéciaux  que  l'industrie  en  fait  usage. 

Nous  ne  ferons  que  citer  la  machine  rotative  à  disque,  ima- 
ginée par  Bishop  et  construite  par  Rennie*.  L'intelligence  du 
mécanisme,  très  ingénieux,  mais  d'une  description  difficile  à 
suivre,  même  à  l'aide  d'une  figure,  nécessiterait  de  trop  longs 
développements •  Disons  seulement  qu'elle  a  été  adoptée,  dans 
la  marine  russe,  pour  des  canonnières  et  de  petits  bateaux  à 
vapeur  à  hélice. 

La  machine  à  vapeur  rotative  de  l'Américain  Behrens,  que 
nous  avons  vue  fonctionner  à  Paris,  à  l'Exposition  universelle 
de  1867,  est  beaucoup  plus  simple,  au  moins  pour  la  descrip- 
tion. La  figure  288  en  donne  une  vue  extérieure.  Voici  mainte- 
nant comment  elle  fonctionne  et  quelle  est  la  disposition  du 
mécanisme  moteur  et  de  la  distribution. 

i.  Voyez  à  ce  sujet  le  Diciionnaire  des  malhémaliques  appliquées  de  Sonnet. 
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Sur  deux  aibies  parallèles C, C  {fîg.  289),  sont  moulées  cicus 
pièces  en  foniie  de  poilioiis  de  couronnes,  l'une  et  l'autre  con- 
centriques à  l'arbre  correspondant,  et  fixées  par  l'une  de  leurs 
extrémités  à  un  épanlement  de  ce  dernier.  Ces  pièces  jouent  le 


rôle  du  piston  des  machines  ordinaires.  Leurs  faces  extérieures 
et  convexes  s'emboîtent  dans  un  cylindre  AA  parfaitement 
alésé,  et  leurs  faces  inférieures  et  concaves  se  meuvent  autour 
de  deux  douilles  c,  c',  concentriques  à  l'arbre.  I^  forme  des 
différentes  pièces  est  calculée  de  telle  sorte  que  chacun  des 
pistons,  dans  son  mouvement,  vient  s'engager  dans  une  entaille 
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concentrique  à  son  arbre  de  rotation,  pratiquée  dans  la  douille 
fixe  de  l'autre  piston.  II  résulte  de  cette  disposition  que  jamais 
la  vapeur  ne  peut  passer  entre  l'un  des  pistons  et  ta  douille  de 
l'autre. 

Voyons  maintenant  comment  agit  la  vapeur. 

Elle  arrive  par  le  tuyau  d'admission  B  de  la  chaudière,  pé- 
nètre'dans  l'espace  compris  entre  les  deux  pistons  et  la  douille  c. 
Elle  pousse,  en  s'appuyant  sur  la  face  convexe  de  E',  la  face 


Fig   289   —  lldchine  roUti 


concave  du  piston  E,  fait  tourner  ce  piston  et  son  arbre  dans  le 
sens  marqué  par  la  flèche.  Comme  les  deux  arbres  portent 
extérieurement  des  engrenages  destinés  à  les  faire  tourner  en 
sens  inverse  et  avec  la  même  vitesse,  l'arbre  C  et  son  piston 
se  meuvent  en  sens  contraire  du  premier. 

Le  deuxième  et  le  troisième  dessin  de  la  figure  289  mon- 
trent la  disposition  des  pièces  après  un  quart,  puis  après  une 
moitié  de  révolution.  A  ce  moment,  le  piston  E  vient  masquer 
l'ouverture  B;  la  vapeur  ne  peut  plus  agir  sur  ce  piston,  mais 
elle  commence  à  agir  sur  l'autre.  Avant  que  commence  le  troi- 
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sième  quart  de  la  rotation  (phase  4),  l'ouverture  de  la  lumière 
d'échappement  D  est  démasquée,  la  vapeur  de  l'espace  a  s'é- 
chappe, le  piston  E  continue  à  être  entraîné  dans  son  mouve- 
ment par  l'autre  arbre  et  par  sa  vitesse  acquise,  et  ainsi  de 
suite.  La  vapeur  agit  donc  sur  chaque  piston  pendant  un  peu 
plus  de  la  moitié  d'un  tour,  et  alternativement  chacun  des 
arbres  reçoit  son  mouvement  de  la  vapeur  même  et  de  l'autre 
arbre  avec  lequel  il  engrène.  L'un  des  deux  arbres  est  l'arbre 
moteur  de  la  machine  ;  on  le  munit  d'un  volant.  La  machine 
rotative  de  Behrens  est,  comme  on  voit,  une  machine  à  va- 
peur sans  détente  et  sans  condensation.  Mais  il  est  possible,  à 
l'aide  d'une  valve  convenablement  disposée,  de  la  faire  fonc- 
tionner avec  détente. 

Nous  avons  signalé  déjà  (Monde  Physique,  t.  I,  p.  441)  une 
des  applications  originales  de  cette  machine,  qui  consiste  à  l'em- 
ployer comme  moteur  d'une  pompe  construite  sur  le  même 
principe  et  fonctionnant  de  la  même  manière.  Aux  États-Unis, 
elle  sert  dans  les  brasseries  et  dans  Jes  raffineries,  comme 
pompe  élévatoire  des  liquides,  eau,  bière,  sirops,  etc.  L'u- 
sage en  est  peu  répandu  en  Europe,  mais  il  parait  constant 
que  cette  machine  a  une  véritable  valeur  industrielle. 


g  4.    PUISSANCE   DES   MACHINES   A    VAPEUR. 

Telle  est  la  machine  à  vapeur  moderne,  dans  son  ensemble 
et  dans  les  détails  principaux  de  son  organisme. 

En  résumant  en  quelques  lignes  la  description  qui  a  été 
Kobjet  des  trois  ou  quatre  chapitres  précédents,  on  voit  que  la 
machine  à  vapeur  consiste  : 

l""  En  une  chaudière  ou  générateur  à  vapeur ^  qui  transforme 
^1  force  élastique  disponible  la  puissance  contenue  dans  un 
combustible^  la  houille  par  exemple.  La  chaleur  est  l'agent  de 
cette  transformation  ;  elle  passe  du  foyer  aux  parois  qui  con- 
stituent la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière,  et,  se  commu- 


PUISSANCE   DES   MACHINES   A  VAPEUR.  659 

niquant  de  la  fonte  à  Teau,  elle  en  élève  la  température,  en 
provoque  et  en  maintient  l'ébullition,  fournissant  d'une  façon 
continue  au  réservoir  de  vapeur  la  masse  gazeuse  et  élastique, 
à  une  pression  en  rapport  avec  le  travail  à  produire.  Foyer, 
grille,  cendrier,  carneaux  et  cheminée,  bouilleurs  et  corps  de 
la  chaudière,  soupapes  et  avertisseurs  de  sûreté,  manomètres, 
indicateurs  de  niveau  et  de  pression,  tel  est  le  générateur  de 
la  machine,  avec  ses  accessoires. 

2^  La  vapeur  produite,  la  machine  proprement  dite  se  com- 
pose des  organes  du  mouvement,  du  récepteur  de  la  force  et 
des  appareils  de  distribution  ayant  pour  objet  la  production 
d'un  mouvement  alternatif  rectiligne.  Le  cylindre,  la  boîte  à 
vapeur,  le  tiroir,  le  condenseur,  sont  les  principaux  organes 
de  cette  partie  de  la  machine.  C'est  le  mécanisme  moteur. 

Enfm,  S""  le  mouvement  une  fois  produit  sous  sa  forme  immé- 
diate, il  s'agit  de  le  transformer,  de  le  rendre  apte  au  travail 
que  l'industrie  exige;  et  c'est  le  plus  souvent  sous  forme  de 
mouvement  circulaire  continu.  Les  bielles,  manivelles,  balan- 
ciers, glissières,  sont  les  organes  ordinairement  employés  pour 
cette  partie  de  la  machine,  à  laquelle  on  réserve  le  nom  de 
mécanisme  de  transmission.  Le  volant  et  les  régulateurs  ont 
un  objet  particulier,  qui  est  de  maintenir  dans  les  limites  con- 
venables la  vitesse  de  régime  ou  la  puissance  du  moteur. 

Ces  différentes  fonctions  bien  comprises,  les  appareils  qui 
les  remplissent  bien  clairement  conçus,  au  moins  dans  leurs 
dispositions  principales,  on  peut,  safts  craindre  de  s'égarer, 
aborder  l'examen  des  différents  types  de  machines  qui  ont  été 
imaginés  depuis  l'origine  ou  l'invention  de  la  vapeur,  et  dont 
un  grand  nombre  sont  aujourd'hui  employés  dans  l'industrie 
manufacturière,  dans  les  voies  ferrées  et  la  navigation,  et  enfin 
dans  l'agriculture.  C'est  ce  que  nous  avons  déjà  fait  pour  les 
machines  fixes.  Avant]de  continuer  cette  revue  des  types,  avant 
de  montrer  la  vapeur  à  l'œuvre  dans  les  services  qu'elle  rend 
à  la  navigation  et  à  l'industrie  des  transports,  il  faut  encore 
qu'on  nous  permette,  non  une  digression,  il  s'agit  d'une  chose 
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essentielle,  mais  une  courte  explication  de  quelques  termes  et 
locutions  fréquemment  employés  quand  on  parle  des  machines 
et  qu'on  évalue  leur  puissance. 

Une  machine  à  basse  pression  est  celle  où  la  vapeur  possède 
une  tension  qui  ne  dépasse  pas  une  atmosphh'e  et  demie.  Une 
telle  machine  possède  toujours  un  condenseur. 

Quand  la  chaudière  donne  de  la  vapeur  à  une  tension 
comprise  entre  trois  et  cinq  atmosphères,  la  machine  est  une 
machine  à  vapeur  à  moye^ine  pression.  On  y  adjoint  le  plus 
souvent  un  condenseur,  mais  cela  n'est  pas  nécessaire. 

Enfin,  quand  la  tension  de  la  vapeur  dépasse  cinq  atnuh 
sphères,  auquel  cas  la  machine  fonctionne  généralement  sans 
condenseur,  on  a  affaire  à  une  machine  à  haute  pression. 

Mais  la  puissance  d'une  machine  ne  dépend  pas  seulement 
de  la  force  élastique  de  la  vapeur  qui  sert  à  la  mouvoir.  Ce 
n'est  là  qu'un  élément;  il  faut  tenir  compte,  en  partant  de  cet 
élément,  des  dimensions  du  cylindre,  du  nombre  des  coups  de 
piston  que  la  machine  donne  par  minute  ou  par  heure,  nombre 
qui  dépend  lui-même  de  la  quantité  de  vapeur  régulièrement 
fournie  par  la  chaudière.  On  arrive  ainsi  à  évaluer  le  travail 
de  la  vapeur  sur  le  piston.  Mais  ce  travail,  pour  être  transmis 
à  l'arbre  de  couche  et  au  volant,  est  en  partie  absorbé  par 
les  frottements  et  résistances  des  organes  de  transmission,  de 
sorte  qu'il  y  a  lieu  de  le  réduiie  d'après  les  données  de  l'expé- 
rience pour  en  conclure  le  travail  réel,  la  puissance  effective 
de  la  machine. 

Ce  travail  s'évalue  en  chevaux-vapeur.  On  dit  ainsi  d'une 
machine  qu'elle  est  une  machine  de  3,  4, 10, 50,  500  chevaux. 

Avant  d'aller  plus  loin,  disons  donc  clairement  ce  que  signifie 
cette  expression  de  cheval-vapeur. 

Un  effort  exercé  s'évalue  en  kilogrammes  :  ce  qui  revient 
à  dire  qu'on  assimile  l'effet  d'une  force  à  celui  d'un  poids,  par 
exemple  à  l'effet  qu'un  nombre  donné  de  kilogrammes  produit 
sur  un  ressort.  Mais  cela  ne  suffit  point  pour  mesurer  le  travail 
effectué  par  un  moteur  quelconque,  car  ce  travail  dépend  en- 
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core  du  temps  nécessaire  à  son  accomplissement,  lequel  dé- 
pend de  la  vitesse  du  mouvement  produit.  Pour  achever  de  le 
délinir,  il  faut  dire  quel  chemin  le  moteur  fait  parcourir  au 
poids  pendant  l'unité  de  temps,  pendant  une  seconde.  Nous 
avons  vu  qu'on  nomme  kilogrammètve  le  travail  d'une  force 
capable  de  transporter  1  kilogramme  à  une  dislance  de 
1  mètre  en  1  seconde.  Telle  est  l'unité  de  travail  générale- 
ment adoptée  par  les  mécaniciens. 

Seulement,  dans  la  pratique,  et  quand  il  s'agit  du  travail  des 
machines,  on  emploie  une  autre  unité,  qui  est  75  fois  aussi 
grande  que  la  première,  qui  vaut  donc  75  kilogrammètres,  et 
à  laquelle  l'usage  applique  la  dénomination  de  cheval-vapeur. 

Voici  à  quelle  occasion  cet  usage  s'est  introduit. 

Quand  Watt  eut  apporté  aux  premières  machines  à  vapeur 
les  perfectionnements  qui  les  firent  adopter  dans  les  mines  et 
dans  l'industrie  anglaise,  les  fabricants  de  ces  machines  se 
virent  dans  l'obligation  de  garantir  à  ceux  qui  leur  faisaient  des 
commandes  la  puissance  des  nouveaux  engins.  Dans  les  mines, 
on  employait  généralement  des  chevaux  qui  faisaient  tourner 
des  manèges.  Le  travail  journalier  et  moyen  de  ces  animaux 
fut  pris  pour  terme  de  comparaison,  et  l'estimation  faite  expé- 
rimentalement par  Watt  de  ce  travail,  ou  horse-power,  servit  à 
évaluer  la  puissance  des  machines  livrées.  On  s'arrêta  à  un 
chiffre  qui,  traduit  en  mesures  métriques,  correspondait  à  74 
ou  76  kilogrammes  transportés  à  1  mètre.  La  moyenne,  75  ki- 
logrammètres, a  été  définitivement  adoptée  en  France,  et  est 
aujourd'hui  universellement  adoptée.  Mais  qu'on  ne  s'y  trompe 
point.  Le  travail  de  la  vapeur  est  supposé  continu,  et  les  ma- 
chines travaillent  des  jours  et  des  nuits  sans  se  reposer.  Une 
machine  de  la  puissance  d'un  cheval  fait  donc,  en  un  jour, 
c'est-à-dire  en  86  400  secondes,  un  travail  équivalant  à 
86400  X  75  ou  à  6480000  kilogrammètres.  Un  cheval  vivant 
et  réel,  au  contraire,  est  dans  la  nécessité  de  se  reposer;  en  le 
faisant  travailler  huit  heures  par  jour,  il  ne  développerait  qu'un 
travail  trois  fois  inférieur  à  celui  de  la  même  machine. 
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En  réalité,  c'est  encore  là  une  évaluation  trop  forte.  Les 
chiffres  de  Watt,  si  Ton  juge  par  les  expériences  faites  depuis, 
s'appliquaient  à  des  chevaux  dont  la  vigueur  dépassait  la 
moyenne,  et  qui  probablement  étaient  surmenés.  Il  résulte 
des  expériences  auxquelles  nous  venons  de  faire  allusion, 
qu'un  cheval  de  force  ordinaire,  attelé  à  un  manège,  allant  au 
pas,  développe  une  force  égale  à  40  kilogrammètres  et  demi, 
ce  qui,  pour  une  journée  de  huit  heures,  donne  1 166400  ki- 
logrammètres. 

On  voit  donc,  par  la  comparaison  des  deux  chiffres  relatifs 
au  travail  de  la  machine  et  à  celui  de  l'animal,  qu'en  réalité, 
pour  remplacer  une  machine  dont  la  puissance  est  d'un  dieval* 
vapeur,  il  faudrait  employer  à  faire  tourner,  sans  discontinuité, 
un  manège  donnant  le  même  travail,  un  peu  plus  de  cifiq  che- 
vaux et  demi. 

Ce  qui  constitue  la  puissance  d'une  chaudière,  c'est  la  quan- 
tité ou  le  poids  de  vapeur  qu'elle  est  capable  de  produire  en 
une  heure,  quand  elle  est  en  plein  fonctionnement.  Or  c'est 
surtout  de  la  surface  de  chauffe  que  dépend  cette  quantité  ;  de 
sorte  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  c'est  le  générateur 
qui  offre  au  foyer  et  au  gaz  de  la  combustion  la  plus  grande 
étendue  de  surface  de  chauffe,  qui  est  le  plus  puiswnt. 

Quant  à  la  consommation  du  charbon,  elle  est  évidemment 
en  rapport  avec  la  surface  de  chauffe;  mais  elle  varie  d'une 
machine  à  l'autre,  selon  le  type  de  la  machine,  suivant  qu'elle 
est  à  haute,  à  basse  ou  à  moyenne  pression,  suivant  enfin 
qu'elle  fonctionne  avec  ou  sans  condenseur,  avec  ou  sans 
détente.  Voici  à  ce  sujet  quelques  données  de  l'expérience. 

La  pratique  a  fait  reconnaître  qu'il  faut  compter,  pour  chaque 
cheval-vapeur,  une  surface  de  chauffe  variant  entre  1  mètre 
carré  et  1  mètre  carré  et  demi.  Une  machine  à  vapeur  de  la 
force  de  10  chevaux  doit  donc  avoir  un  générateur  ayant  entre 
10  et  15  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe.  I^a  quantité  de 
vapeur  produite  par  heure  est  alors  en  moyenne  de  20  kilo- 
grammes par  cheval,  de  sorte  que  la  chaudière  d'une  machine 
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de  10  chevaux  doit  pouvoir  vaporiser  par  heure  200  kilo- 
grammes, soit  environ  200  litres  d'eau. 

Quant  à  la  consommation  de  la  houille  par  heure  el  par 
cheval,  elle  varie,  avons-nous  dit,  avec  les  machines.  Les 
machines  de  Wall,  à  basse  pression,  consomment  de5  à  6  ki- 
logrammes de  houille  ;  celles  de  Woolff,  3  kilogrammes  ;  les 
machines  à  haute  pression,  à  détente  el  sans  condenseur,  con- 
somment de  4  à  5  kilogrammes  par  force  de  cheval  et  par 
heure.  Ce  sont  les  moins  économiques,  mais  elles  rachètent 
ce  défaut  par  des  avantages  que  nous  aurons  occasion  de 
signaler  plus  loin. 

Un  mot  maintenant  sur  la  puissance  d'une  machine  dans 
son  rapport  avec  les  dimensions  du  cylindre  et  avec  la  vitesse 
du  piston,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  avec  le  nombre  des 
coups  de  piston  par  minute  ou  par  heure. 

La  pression  de  la  vapeur  étant  connue  par  la  lecture  du  ma- 
nomètre, comment  calculera-t-on  le  travail  qu'effectue  le  piston 
pendant  sa  course  dans  le  cylindre?  Prenons  un  exemple  qui 
fera  comprendre  à  la  fois  la  question  et  la  réponse  qu'on  doit 
y  faire.  Supposons  une  pression  de  4  atmosphères  dans  une 
machine  à  condensation,  ou  de  5  atmosphères  dans  une  ma- 
chine dépou^^ue  de  condenseur.  L'effort  exercé  par  la  vapeur 
sur  le  piston  sera  le  même  en  réalité  dans  les  deux  cas,  puisque 
dans  le  second  la  pression  atmosphérique  s'exerce  sur  la  face 
du  piston  opposée  à  celle  où  s'exerce  la  force  élastique  du 
fluide.  C'est  donc,  sur  chaque  centimètre  carré  de  la  surface, 
1033  kilogrammes  multiplié  par  4,  qui  mesurera  l'effort  de  la 
vapeur.  Autant  la  surface  du  piston  contient  de  centimètres 
carrés,  autant  il  faudra  répéter  de  fois  ce  résultat.  Mais  ceci 
ne  donne  pas  le  travail  mécanique,  qui  sera  d'autant  plus 
grand  que  la  longueur  du  cylindre  ou  la  course  du  piston  sera 
plus  grande.  Pour  avoir  ce  travail  en  kilogrammètres,  il  faut 
encore  multiplier  le  résultat  précédent  par  cette  longueur,  de 
sorte  qu'on  peut  donner  la  règle  suivante  : 

Multipliez  la  surface  du  piston  par  sa  course  exprimée  en 
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mètres,  par  la  pression  effective  de  la  vapeur  et  par  1033,  et 
vous  aurez  le  nombre  de  kilogrammètres  qui  mesure  le  travail 
effectué  par  le  piston  dans  sa  course.  Mais  la  surface  multipliée 
par  la  longueur  du  cylindre,  c'est  le  volume  de  ce  dernier. 

Ainsi,  le  travail  est  proportionnel  et  à  la  pression  delà  vapeur 
et  au  volume  du  cylindre.  Supposons,  dans  le  cas  que  nous 
prenons  pour  exemple,  le  diamètre  du  cylindre  égal  à  40  cen- 
timètres, sa  longueur  égale  à  40  centimètres,  le  travail  d'une 
course  du  piston  sera  :  u .  20'  X  40  X 1033  X  4,  ou  207*''",40. 
Un  coup  de  piston  se  composant  de  deux  courses,  ce  sera 
415  kilogrammètres  pour  chaque  coup. 

Ceci  ne  donne  le  travail  de  la  machine  que  pour  un  va-et- 
vient  du  piston,  de  sorte  qu'il  faut  connaître  encore  le  nombre 
de  ces  mouvements  par  minute  ou  par  heure,  pour  évaluer 
définitivement  en  chevaux-vapeur  la  puissance  de  la  machine. 

Cette  vilesse  du  piston  est  très  variable.  Mais  elle  ne  dépasse 
guère  soixante  coups  par  minute,  soit  un  coup  par  seconde. 
S'il  s'agissait  de  cette  vitesse  maximum,  la  puissance  de  la  ma- 
chine serait  précisément  415  kilogrammètres  par  seconde,  ou 
5,55,  un  peu  plus  de  5  chevaux  et  demi.  Supposons  quarante- 
quatre  coui>s  de  piston  par  minute,  cela  fera  en  tout  18  278  ki- 
logrammètres, c'est-à-dire  304  kilogrammètres  par  seconde, 
ou  presque  exactement  une  puissance  de  4  chevaux-vapeur. 


g    5.    APERÇU   HISTORIQUE    SUR   LA    MAGUmE    A   VAPEUR. 

Les  premières  machines  à  vapeur  réellement  employées  dans 
l'industrie  furent  celles  de  Savery  (1696-1698).  Le  principe 
en  a  été  donné  par  Papin,  puisque,  comme  le  dit  Arago  : 
a  Papin  est  le  premier  qui  ait  songé  à  combiner,  dans  une 
même  machine  à  feu,  l'action  de  la  force  élastique  de  la  vapeur 
avec  la  propriété  dont  cette  vapeur  jouit,  et  qu'il  a  signalée, 
de  se  condenser  par  refroidissement.  »  Le  dessin  de  la  machine 
éleva toire  de  Savery,  que  reproduit  la  figure  290  dans  ses 
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dispositions  essenlielles,  montre  que  cet  ingénieur  produisait 
la  vapeur  dans  un  vase  séparé  B  (c'est  la  chaudière).  Le  fluide 
remplissait  d'abord  le  vase  S  et  le  tuyau  A,  dont  il  chassait  l'air. 
Fermant  alors  le  robinet  C,  et  ouvrant  le  robinet  e  d'un  réser- 
voir E  plein  d'eau  froide,  il  produisait  la  condensation  de  la 
vapeur  du  vase  S  ;  le  vide  se  faisait,  et  l'eau  du  réservoir  R 
montait  et  remplissait  en  partie  le  vase  et  le  tuyau.  Un  jet  de 
vapeur,  venant  alors  de  la  chaudière  et  pressant  sur  la  surface 
du  liquide,  le  forçait  à 

s'élever  à  une  hauteur  \    --  f^^  ./> 

qui  dépendait  de  la 
pression.  Puis  surve- 
nait une  condensation 
nouvelle,  une  nouvelle 
action  de  la  vapeur,  et 
ainsi  indéfinimenl. 

«  Pour  élever  l'eau 
à  la  petite  hauteur  de 
65  mètres  (deux  cents 
pieds),  par  exemple, 
Savery  élait  forcé,  dit 
Arago,  de  porter  la  va- 
peur de  sa  chaudière  à 
6  atmosphères  :  de  là 
des  dérangements  con- 
tinuels dans  les  joints  ; 
de  là  aussi  la  fonte  des  mastics  et  même  de  dangereuses  explo- 
sions. Aussi,  malgré  le  titre  de  son  ouvrage,  V Ami  du  mineur 
{Miner' s  Frieiid),  les  machines  de  cet  ingénieur  ne  servirent 
point  utilement  dans  les  mines.  Elles  ne  furent  employées  que 
pour  distribuer  l'eau  dans  les  diverses  parties  des  palais  ou 
des  maisons  de  plaisance,  dans  des  parcs  ou  dans  des  jardins, 
partout,  en  un  mot,  où  la  différence  de  niveau  à  franchir  ne 
surpassait  pas  une  quarantaine  de  pieds.  » 

La  machine  de  Savery,  comme  on  voit,  utilisait  la  force 


Fig.  290.  —  Machine  à  vapeur  de  Savery. 
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élastique  de  la  vapeur  pour  refouler  l'eau  directement,  el  la 
condensation  de  cette  vapeur  pour  produire  le  vide  et  Tascen- 
sion  de  l'eau  sous  l'action  de  la  pression  atmosphérique.  C'était 
une  sorte  de  pompe  aspirante  et  foulante,  où  l'action  de  la 
vapeur  jouait  le  rôle  de  la  force  musculaire  appliquée  au  jeu 
du  piston  dans  le  cylindre  de  ces  appareils  hydrauliques.  Elle 
n'est  donc  point  comparable  à  la  machine  à  vapeur  moderne, 
telle  que  nous  la  connaissons. 

Quatorze  ou  quinze  années  après  la  tentative  de  Ptipin,  l'in- 
génieur anglais  Savery  s'associa  à  deux  de  ses  compatriotes, 
Thomas  Newcomen  et  John  Cawley,  tous  les  deux  vivant  dans 
la  ville  de  Darmouth  en  Devonshire,  où  ils  exerçaient,  le  pre- 
mier la  profession  de  forgeron  ou  de  quincaillier,  le  second 
l'état  de  vitrier.  De  cette  association  naquit  la  machine  à  vapeur 
connue  sous  le  nom  de  Newcomen  ou  de  machine  atmùsphé^ 
nque. 

Disons  rapidement  quel  était,  dans  cette  machine  (fig.  291), 
le  mode  d'action  de  la  vapeur. 

La  chaudière  fournit  de  la  vapeur  à  une  pression  un  peu 
supérieure  à  la  pression  atmosphérique.  Au  moment  de  la  mise 
en  train,  le  piston  étant  à  la  partie  supérieure  du  cylindre, 
la  vapeur  remplit  ce  dernier,  en  chasse  l'air  par  un  orifice  V 
auquel  on  donne  le  nom  de  reniflard.  Alors  on  ouvre  le  robinet 
du  tuyau  LO,  et  de  l'eau  froide,  injectée  dans  le  cylindre,  y 
condense  la  vapeur;  le  robinet  fermé,  la  pression  extérieure 
agit  sur  le  piston  et  le  fait  descendre  au  bas  du  cylindre. 

A  ce  moment,  un  tiroir  débouche  la  communication  du  cy- 
lindre avec  la  chaudière,  de  sorte  que  la  vapeur,  en  dessous, 
et  la  pression  atmosphérique  au-dessus  du  piston,  se  font  équi- 
libre. Le  piston  resterait  donc  dans  cette  situation,  si  un  contre- 
poids I,  lié  au  balancier  de  la  machine,  ne  le  forçait  à  remonter 
à  la  partie  supérieure  du  cylindre.  Une  nouvelle  condensation 
le  fait  redescendre,  et  ainsi  de  suite  :  le  mouvement  de  va-et- 
vient  est  produit. 

On  voit  maintenant  la  raison  de  la  dénomination  de  machine 
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atmospliénque  donnée  à  la  machine  de  Newcomen  ;  c'est  la 
pression  de  l'air  extérieur  qui  est  le  moteur;  la  vapeur  n'in- 
tervient que  pour  lui  faire  équilibre  pendant  l'ascension  du 
piston.  Pendant  la  descente,  la  condensation  de  la  vapeur  pro- 
duit le  vide,  et  c'est  encore  la  pression  de  l'air  qui  fait  des- 
cendre le  piston. 

Les  machines  atmosphériques  étaient  surtout  employées 
comme  machines  d'é- 
puisement de  l'eau  des 
mines.  Elles  ont  été  éga- 
lement appliquées  à  la 
distribution  des  eaux 
dans  la  ville  de  Londres. 
Malgré  les  immenses 
perfectionnements  ap- 
portés pendant  un  siècle 
et  demi  aux  moteurs 
qui  ont  la  vapeur  pour 
agent,  il  parait  que  les 
machines  de  Newcomen 
étaient  il  y  a  quelque 
temps  et  sont  peut-être 
aujourd'hui  encore  em- 
ployées dans  les  heux 
où  la  houille  coûte  peu 
de  chose. 

La  machine  à  vapeur, 
sauf  quelques  perfectionnements  de  détail,  resta  ce  que  l'avaient 
faite  Newcomen,  Savery  et  Cawiey,  jusqu'en  1769.  Soixante- 
quatre  ans  s'écoutèrent  donc  ainsi,  infructueusement  pour  ainsi 
dire,  jusqu'à  ce  que  le  génie  de  Walt,  secondé  par  les  progrès 
rapides  des  sciences  physiques  dans  ce  demi-siècle,  en  fit  le 
puissant  moteur,  l'incomparable  engin  dont  nous  avons  donné 
la  description,  en  choisissant  précisément  pour  type  la  machine 
à  balancier,  qui  porte  encore  aujourd'hui  le  nom  de  Watt. 
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g  6.    WATT   ET   LA   MACHINE   A    VAPEUR. 

On  vient  de  voir  que  les  machines  de  Newcomen  étaient  de 
simples  pompes,  d'excellents  engins  à  la  vérité  pour  épuiser 
l'eau  des  mines,  mais  non  pas  de  vrais  moteurs  universels, 
capables  de  fournir,  pour  les  besoins  d'une  usine  quelconque, 
un  mouvement  régulier  et  constant.  La  raison  en  est  simple. 
La  pression  de  l'atmosphère  qui  agit  pour  produire  le  mouve- 
ment descendant  du  piston  est  la  vraie  force  motrice  de  ces 
machines,  qui  n'ont  aucune  puissance  effective  pendant  la 
course  ascendante  :  c'est  tout  ce  qu'il  fallait  pour  le  jeu  des 
pompes  qu'elles  faisaient  mouvoir  ;  c'eût  été  un  grave  incon- 
vénient pour  une  machine  motrice,  qui  ne  doit  avoir  aucune 
intermillence  d'aclion. 

Les  machines  atmosphériques  étaient  donc  des  machines  à 
siinple  effet.  Wall  les  transforma  d'abord  en  machines  à  double 
effet.  Il  supprima  l'action  de  l'atmosphère,  et  lui  substitua, 
dans  les  deux  phases  du  mouvement,  l'action  de  la  vapeur. 
Le  cylindre  ouvert  par  en  haut  fut  remplacé  par  le  cylindre 
fermé  à  ses  deux  bouts,  divisé  par  le  piston  en  deux  capacités 
distinctes  où  la  vapeur  pénètre  alternativement  et  où  elle  est 
alternativement  condensée. 

Ainsi  fut  créée  la  vraie  machine  à  vapeur,  celle  où  le  fluide 
élastique  est  le  véritable  moteur,  cause  unique  du  mouvement. 
Les  oscillations  du  piston  communiquent  alors  au  balancier  des 
oscillations  d'égale  force,  d'égale  amplitude.  En  un  mot,  avec 
le  double  effet,  la  machine  à  vapeur  devint  un  moteur  uni- 
versel, applicable  à  toutes  les  industries. 

D'ailleurs  Watt,  en  universalisant  l'emploi  de  la  machine 
à  vapeur,  ouvrait  par  cela  même  la  porte  à  tous  les  perfection- 
nements. Lui-même  consacra  toutes  ses  forces,  toute  son  intel- 
ligence, à  cette  tâche  si  ardue  à  l'origine.  Par  l'invention  du  • 
gouverneur  (c'est  le  nom  anglais,  govemor,  du  régulateur  à 
force  centrifuge),  il  réduisit  encore  les  inégalités  du  mouve- 
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menl.  «  L'efficacité  du  régulateur  est  telle,  dit  Arago  dans  sa 
Notice  biographique  sur  Watt,  qu'on  voyait,  il  y  a  peu  d'an- 
nées, à  Manchester,  dansja  filature  de  colon  d'un  mécanicien 
de  grand  talent,  M.  Lee,  une  pendule  mise  en  action  par  la 
machine  à  vapeur  de  l'étallissemenl,  et  qui  marchait  sans  trop 
de  désavantage  à  côté  d'une  pendule  ordinaire  à  ressort.  Le 


régulateur  de  Watt  et  un  emploi  bien  entendu  des  volants, 
voilà  le  secret  véritable  de  l'étonnant  perfectionnement  des 
produits  industriels  de  notre  époque,  voilà  ce  qui  donne  au- 
jourd'hui à  la  machine  à  vapeur  une  marche  totalement  exempte 
de  saccades;  voilà  pourquoi  elle  peut,  avec  le  même  succès, 
broder  des  mousselines  et  forger  des  ancres,  tisser  les  étoffes 
les  plus  délicates  et  communiquer  un  mouvement  rapide  aux 
pesantes  meules  d'un  moulin  à  farine.  Ceci  explique  encore 
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comment  Walt  avait  dit,  sans  craindre  le  reproche  d'exagéra- 
tion, que  pour  éviter  les  allées  et  les  venues  des  domestiques, 
il  se  ferait  apporter  les  tisanes,  en  cas  de  maladie,  par  des 
engins  dépendants  de  la  machine  à  vapeur.  » 

L'invention  du  condenseur  séparé,  des  pompes  qui  y  sont 
adjointes,  fut  d'une  importance  capitale,  principalement  au 
point  de  vue  de  l'économie.  A  égalité  d'effet,  elle  réduisit  au 
quart  la  dépense  de  combustible  des  machines  de  Newcomen. 
On  peut  se  rendre  compte  de  la  valeur  des  économies  réalisées 
dès  le  début  dans  les  pays  des  mines,  où  les  machines  d'épui- 
sement fonctionnaient,  et  depuis  dans  toutes  les  usines  où  la 
vapeur  est  employée  à  basse  et  à  moyenne  pression,  par  le  fait 
suivant,  que  les  historiens  de  la  vapeur  ont  souvent  cité.  Trois 
pompes  étaient  en  activité  dans  la  mine  de  Chace-Waler,  dont 
les  propriétaires  payaient  à  Watt  et  à  son  associé  Bolton  une 
redevance  pour  le  droit  de  se  servir  du  condenseur.  Cette  rede- 
vance avait  été  fixée  au  tiers  de  la  valeur  de  la  houille  écono- 
misée. Or  les  propriétaires  de  la  mine  jugèrent  avantageux  de 
racheter  ces  droits  par  le  payement  d'une  somme  annuelle  de 
60000  francs.  Ainsi,  l'adjonction  d'un  condenseur  de  W'att  pro- 
duisait par  an,  pour  chacune  des  machines,  une  économie  de 
combustible  supérieure  à  60000  francs,  plus  de  180000  francs 
pour  les  trois  machines  de  la  mine  en  question. 

L'emploi  de  la  détente,  que  Watt  avait  signalé,  mais  qui  n'a 
été  adopté  sur  une  large  échelle  que  depuis  l'invention  faite  par 
Woolff  des  machines  à  deux  cylindres,  a  accru  encore  l'éco- 
nomie de  vapeur,  et,  par  suite,  l'économie  de  combustible,  ce 
desideratum  poursuivi  par  tous  ceux  qui  travaillent  à  perfec- 
tionner la  machine  à  vapeur.  A  l'origine,  on  ne  connaissait  que 
la  détente  fixe;  aujourd'hui,  des  mécanismes  nouveaux  per- 
mettent de  faire  varier  la  détente. 

Pour  être  juste,  il  ne  faut  pas,  dans  l'histoire  des  perfection- 
nements de  la  machine  à  vapeur,  se  borner  à  citer  le  nom 
de  Walt.  C'est  Keane  Fitzgerald  (1758)  qui  s'est  le  premier 
servi  du  volant  pour  régulariser  le  mouvement  de  rotation; 
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l'emploi  des  bielles  et  manivelles  pour  transformer  en  mouve- 
ment de  rotation  le  mouvement  rectiligne  et  oscillatoire  de  la 
tige  du  piston  est  dû  à  Washbrough  (1778).  Enfin,  Murray 
(1801)  est  l'inventeur  du  tiroir  manœuvré  par  un  excentrique. 
Du  reste,  en  décrivant  les  machines  à  vapeur  marines,  les  loco- 
motives et  les  locomobiles,  nous  compléterons  incessamment, 
autant  que  possiblç,  c'est-à-dire  dans  ses  principales  phases, 
cette  courte  histoire  des  progrès  de  la  vapeur. 


CHAPITRE   X 


LA  NAVIGATION  A  VAPEUR 


g  1.    LES    MACHINES   MARINES. 

Cent  deux  années  s'écoulent  entre  la  première  application 
véritablement  industrielle  de  la  machine  à  vapeur  et  l'installa- 
tion définitive  du  puissant  engin  à  bord  du  bateau  auquel  il 
sert  de  moteur,  entre  Newcomen  el  Fulton. 

Et  cependant,  ni  l'idée  première,  ni  les  tentatives  d'exécii- 
lion  n'avaient  fait  défaut. 

C'est  encore  à  Papin  qu'il  faut  remonter  pour  trouver  nette- 
ment formulée  la  pensée  mère  de  cette  application  qui  devait, 
un  siècle  plus  tard,  prendre  des  développements  si  considé- 
rables. Dès  1G95\  il  signale  la  possibilité  d'appliquer  la  force 
de  la  vapeur  «  à  ramer  contre  le  vent  »;  il  fait  remarquer 
«  combien  cette  force  serait  préférable  à  celle  des  galériens 
pour  aller  vite  en  mer  »  ;  il  songe  à  substituer  aux  rames  ordi- 
naires ce  des  rames  tournantes  »  ;  il  s'ingénie  à  trouver  un 
mécanisme  pour  obtenir  le  mouvement  continu  de  rotation. 

Bien  plus,  il  paraît  établi  qu'en  1707  Papin  avait  mis  à 
exécution  cette  pensée,  ce  projet  d'abord  simplement  indiqué, 
et  fait  construire  et  installer  sur  un  bateau  une  machine  à 
vapeur  destinée  à  le  mouvoir.  Il  se  serait  embarqué  à  Cassel, 
sur  la  rivière  Fulda,  et,  arrivé  à  Mûnden  (Hanovre),  il  se  pro- 

1.  Recueil  imprimé  à  Cassel,  extrait  des  Ada  eruditorum  de  Leipzig. 
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posait  de  continuer  sa  route  par  le  Weser  jusque  dans  la 
Grande-Bretagne,  quand  les  bateliers  de  ce  fleuve,  ameutés 
contre  le  grand  inventeur  et  contre  l'invention  qui  leur  sem* 
blait  menacer  leur  industrie,  mirent  le  bateau  et  la  machine 
en  pièces. 

En  1757,  un  Anglais,  J.  Hull,  proposait  de  remplacer  les 
rames  par  deux  roues  à  palettes  placées  à  l'arrière  du  bâti- 


Fig.  295.  —  Fulton. 

ment,  et  de  faire  tourner  leur  axe  en  commun  avec  une  machine 
de  Newcomen.  Ce  projet  ne  reçut  pas  d'exécution. 

C'est  à  Paris,  sur  la  Seine,  vis-à-vis  du  Champ  de  Mars, 
qu'eut  lieu,  après  celle  de  Papin,  la  première  expérience  de 
navigation  à  vapeur.  Le  bateau  avait  été  construit  par  le  comte 
d'Auxiron.  Un  an  après,  en  1775,  un  savant  qui  devint  membre 
de  l'Académie  des  sciences,  Périer,  fit  sans  plus  de  succès  des 
expériences  semblables. 
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De  nouveaux  essais,  de  plus  en  plus  heureux,  se  succédèrenl 
jusqu'à  la  fin  du  siècle.  En  1778,  le  marquis  de  Jouffroy  expé- 
rimenta un  bateau  à  vapeur  à  Baume-les-Dames,  sur  le  Doubs, 
puis,  trois  ans  plus  tard,  à  Lyon,  sur  la  Saône.  Dans  cette 
dernière  tentative,  qui  fut  l'objet  d'un  rapport  très  favorable, 
il  s'agissait  d'un  bateau  de  46  mètres  de  longueur  sur  4  mètres 
et  demi  de  largeur;  une  machine  à  vapeur  atmosphérique 
communiquait  d'abord  le  mouvement  à  deux  sortes  de  volets 
se  fermant  et  s'ouvrant  alternativement,  et  qui  furent  ensuite 
remplacés  par  deux  roues  à  aubes.  Le  nom  de  Jouffroy  mérite 
donc  d'être  associé  à  celui  de  Fui  ton  dans  la  réalisation  pra- 
tique de  la  navigation  à  vapeur. 

Il  faut  citer  encore,  parmi  ceux  qui  ont  contribué  à  réaliser 
l'invention  et  l'idée  de  Papin,  Patrick  Miller,  qui  publia  à 
Edimbourg  (1787)  un  ouvrage  sur  la  substitution  des  roues  à 
palettes  aux  rames,  et  sur  la  possibilité  d'employer  la  machine 
à  vapeur  à  leur  donner  le  mouvement.  Miller  fit  plus  lard 
l'essai  d'un  bateau  double  muni  d'une  roue  au  milieu,  et  le  fit, 
dit-on,  naviguer  sur  les  lacs  de  la  Suisse,  en  1789. 

L'abbé  Damai  en  France  (1781),  les  Américains  Rumsay  et 
Fish  (1786-1788),  les  Anglais  lord  Stanhope  (1795),  Baldwin 
(1796),  Livingstone  (1798),  Desblancs,  Smington,  Stevins, 
Olivier  Evans,  ont  également  fait  des  essais  de  navigation  à 
vapeur,  qui  se  multiplièrent  du  reste  de  plus  en  plus  en  Eu- 
rope et  en  Amérique,  jusqu'à  l'époque  où  l'Américain  Fulton 
put  enfin  obtenir  une  réussite  complète. 

Fulton  avait,  dès  1802  et  1803,  étudié  en  France  les  condi- 
tions pratiques  du  problème  à  résoudre,  et  il  avait  été  secondé 
dans  cette  vue  par  son  compatriote  Livingstone,  alors  ambas- 
sadeur des  Étals-Unis.  Un  bateau  construit  sur  la  Seine  avait 
donné  pour  résultat  une  vitesse  de  1",60  par  seconde. 

Fulton  fit  au  gouvernement  de  Bonaparte  des  propositions 
qui  ne  furent  point  accueillies,  et  dont  le  rejet  le  décida  à 
retourner  en  Amérique.  Il  se  fit  construire  et  expédier,  par 
Watt  et  Bol  ton,  une  machine  à  vapeur  qui,  mise  en  place  en 
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août  1807,  sur  le  baleau  le  ClermonU  fournit  enfin  la  solution 
pratique  et  définitive  du  problème  de  la  navigation  à  vapeur. 
Le  voyage  de  New-York  à  Albany,  dont  la  distance  est  de 
60  lieues,  fut,  dès  le  début,  accompli  en  32  heures,  puis  en 
30  heures,  et  un  service  régulier  ne  tarda  point  à  s'établir  entre 
ces  deux  villes.  La  navigation  à  vapeur  était  décidément  passée 
de  l'état  d'ébauche  à  l'étal  de  fait  accompli,  de  la  période  des 
tâtonnements  et  des  essais  à  celle  du  succès  et  du  triomphe.  11 
y  a  de  cela  soixante-seize  ans  sonnés. 

Aujourd'hui,  la  distance  est  grande  entre  le  bateau  de  Fulton 
et  les  grands  steamers  transatlantiques  qui  voyagent  réguliè- 
rement du  nouveau  à  l'ancien  monde.  Les  progrès  de  la  navi- 
gation à  vapeur  pendant  ces  deux  tiers  de  siècle  ont  été 
immenses  :  mais  il  ne  faut  point  oublier  la  part  qui  revient 
à  chacun  des  inventeurs  qui  ont  travaillé  sans  se  décourager 
à  cette  découverte  mémorable,  depuis  le  modeste  Papin  jus- 
qu'à Joufîroy  et  à  Fulton. 

§  2.    LES    BATEAUX   ET   NAVIRES    A    VAPEUR    A    AUBES. 

Quand  la  vapeur  fut  découverte,  il  y  avait  longtemps  que 
ridée  de  remplacer  les  rames  des  bateaux  par  des  roues  que 
ferait  tourner  l'action  musculaire  des  animaux  ou  de  l'homme 
avait  été  conçue  et  même  essayée.  Les  Romains  et  les  Cartha- 
ginois s'étaient  déjà  servis  de  bateaux  mus  par  des  roues  à  aubes.. 
D'anciennes  médailles  représentaient  des  liburnes  (navires 
employés  par  les  Romains  à  Actium)  portant  sur  les  côtés  trois 
paires  de  roues  à  palettes  tournées  par  trois  paires  de  bœufs. 
Je  lis  dans  VArt  navaV  de  M.  Renard  que  «  l'on  trouve  en 
Chine,  oii  elles  sont  en  usage  depuis  des  temps  immémoriaux, 
des  jonques  à  quatre  roues,  dont  le  moteur  est  une  ingénieuse 
manivelle  mise  en  mouvement  par  des  hommes  ».  En  1472, 
Yalturius  de  Rimini  décrivait  une  roue  dont  l'arbre  était  mû, 

ii  Bibliothèque  des  merveilles 
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au  moyen  de  manivelles  coudées,  par  des  hommes,  et  dont  les 
palettes  remplaçaient  les  rames.  Un  propulseur  semblable  était 
proposé,  en  1699,  par  du  Quel,  à  l'Académie  des  sciences  de 
Paris.  Quand,  quelques  années  plus  tôt,  Papin  propose  d'ap- 
pliquer la  vapeur  aux  bateaux,  il  fait  mention  des  roues  à  rames 
de  la  chaloupe  du  prince  palatin  Rupertus,  qu'il  avait  vues  en 
1678  en  Angleterre  :  ces  roues  étaient  mues  par  des  chevaux 
attelés  à  un  manège. 

Ce  mode  de  propulsion  ne  devait  être  sérieusement  adopté 
qu'après  la  découverte  et  l'application  d'un  moteur  puissant  : 
on  vient  de  voir  que  ce  moteur  est  la  vapeur.  Ce  n'est  donc  que 
depuis  Fullon  que  les  rivières,  les  lacs  et  la  mer  sont  sillonnés 
de  navires  et  de  bateaux  armés  de  roues  à  aubes. 

Tout  le  monde  sait  ce  que  c'est  qu'une  roue  à  aubes  :  ceux 
qui  n'ont  pas  vu  de  bateaux  à  vapeur  ont  pu  observer  des  roues 
analogues  dans  les  moulins  de  nos  rivières. 

Les  aubes,  palettes  ou  pales,  qui  rayonnent  tout  autour  de 
l'axe,  reliées  solidement  à  celui-ci  par  des  tiges  ou  jantes  do 
fer  (voy.  plus  loin  la  figure  299),  sont  des  lames  rectangulaires 
qui,  mises  en  mouvement  par  la  rotation  de  l'arbre  moteur, 
viennent  successivementplonger  dans  l'eau,  et,  s'appuyant  sur 
la  masse  liquide,  font  avancer  le  bateau  en  sens  contraire  de 
leur  propre  mouvement.  Les  roues  sont  toujours,  pour  la  sy- 
métrie et  l'équilibre,  au  nombre  de  deux  ;  elles  sont  montées 
sur  le  même  arbre  ou  axe,  qui  traverse  le  navire  perpendicu- 
lairement à  sa  longueur;  et  quand  elles  plongent  dans  l'eau 
verticalement,  leur  bord  supérieur  doit  être  recouvert  par  le 
fluide  d'une  hauteur  de  0™,10  à  0",20. 

Il  en  est  du  travail  mécanique  des  aubes  sur  l'eau  comme 
de  celui  des  rames  :  il  ne  produit  un  effet  utile,  c'est-à-dire  la 
propulsion  du  bateau  en  avant,  que  parce  qu'il  donne  lieu  à 
un  mouvement  de  l'eau  en  arrière;  ce  dernier  mouvement, 
sans  lequel  le  premier,  qui  en  est  la  réaction,  n'existerait  pas, 
se  nomme  le  recul;  il  absorbe  une  quantité  considérable  du 
travail  de  la  vapeur,  indépendamment  des  pertes  occasionnées 
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par  le  frottement.  Comme  exemple  de  cette  répartition  du  tra- 
vail moteur,  nous  citerons  celui  que  donne  M.  Sonnet*;  il  est 
déduit  d'expériences  faites  sur  le  bateau  à  vapeur  le  Castor, 
qui  fait  le  service  de  Ronfleur  au  Havre.  «  Sur  100  chevaux- 
vapeur  fournis  par  la  machine,  dit-il,  il  y  en  a  33,0  employés 
à  vaincre  la  résistance  de  l'eau  sur  la  carène,  c'est  ce  qui 
<;onstitue  le  travail  utile;  58,2  sont  consommés  par  le  recul, 
c'est-à-dire  pour  mettre  l'eau  en  mouvement;  le  frottement 
n'en  emploie  que  7,9. 

Le  choc  successif  des  palettes  sur  le  liquide,  à  leur  entrée  et 
à  leur  sortie,  produit  sur  le  navire  une  suite  de  trépidations 
gênantes  et  fatigantes,  qu'on  réduit  beaucoup  en  donnant  aux 
palettes,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  une  inclinaison  légère. 
Alors  une  extrémité  plonge  avant  l'autre,  ou,  si  l'on  veut, 
l'immersion  est  successive  sur  toute  la  longueur  de  la  palette. 
Par  ce  moyen,  le  choc  et  les  trépidations  qui  en  sont  la  consé- 
quence sont  presque  insensibles. 

Sur  les  eaux  dont  la  surface  n'est  point  agitée,  où  les  bateaux 
peuvent  conserver  une  position  presque  horizontale  d'équi- 
libre, les  roues  à  aubes  font  un  service  excellent.  Mais  il  n'en 
.est  pas  de  môme  sur  mer,  où  l'action  du  roulis  fait  pencher 
le  navire  de  droite  à  gauche,  et  où  cette  inclinaison  empêche 
l'axe  des  roues  de  rester  horizontal.  Les  deux  roues  plongent 
alors  inégalement  dans  l'eau,  de  sorte  que  Taclion  de  chacune 
d'elles  sur  le  liquide  et  sur  le  mouvement  de  propulsion  devient 
inégale.  Il  en  résulte,  pour  la  direction  du  navire,  une  dévia- 
tion fâcheuse  et  aussi  une  perte  de  force  et  de  vitesse.  Je  parle 
ici  du  principal  inconvénient  des  roues  à  aubes,  de  celui  qui 
affecte  la  marche  des  navires  de  toutes  sortes.  Mais,  dans  la 
marine  militaire,  les  roues  à  aubes  offrent  un  inconvénient 
plus  grave  encore  :  elles  réduisent  la  puissance  offensive  en 
prenant  une  place  que  l'artillerie  réclame;  elles  réduisent  la 
puissance  défensive  en  exposant  le  propulseur  et  le  moteur  lui- 
même  au  feu  de  l'ennemi. 

•  ■      #  ■  • 

i .  Dictionnaire  de*  mathématiquet  appliqUi'es,  •  •  ^ 
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Il  est  résulté  de  là  que  la  transformation  de  la  marine  mili- 
taire à  voiles  en  marine  à  vapeur  a  été  retardée,  jusqu*au  mo- 
ment où  rinvention  d'un  propulseur  nouveau,  qui  n'est  sujet 
à  aucun  des  deux  inconvénients  que  nous  venons  de  signaler, 
rendit  possible  une  large  application  de  la  vapeur  aux  flottes 
de  guerre.  Ce  nouveau  propulseur  est  Y  hélice^  qui,  comme  les 
roues  à  aubes,  la  vapeur  même,  et  beaucoup  d'autres  inven- 
tions mécaniques  ou  physiques,  etc.,  a  été  l'objet  d'une  série 
assez  nombreuse  d'essais  et  de  tâtonnements  avant  d'obtenir  la 
véritable  et  décisive  consécration  du  succès,  la  réalisation 
industrielle  ou  pratique. 


§  3.    LES    BATEAUX    ET   NAVIRES   A    VAPEUR   A   HÉLICE. 

L'hélice  n'est  autre  chose  qu'une  vis  ou  qu'un  fragment  de 
vis,  laquelle,  faisant  corps  avec  le  bateau,  avance  dans  l'eau 
et  entraîne  celui-ci  dans  l'écrou  mobile  que  constitue  le  fluide 
lui-même.  Le  mouvement  de  rotation  des  spires  autour  de  l'axe 
du  propulseur  est  produit  par  une  machine  à  vapeur  installée  à 
bord  du  navire. 

Tout  ce  que  nous  avons  dit  de  l'action  propulsive  des  roues 
à  aubes  est  applicable  à  l'hélice.  C'est  aussi  en  s'appuyant  sur 
l'eau,  masse  mobile,  et  en  lui  imprimant  un  mouvement  en 
sens  contraire  de  celui  de  la  marche  du  bateau,  que  ce  dernier 
mouvement  se  produit.  Il  est  donc  inévitable  qu'il  y  ait  une 
fraction  notable  du  travail  moteur  perdue  en  pure  perte.  Les 
avantages  de  l'hélice  comparée  aux  roues  à  aubes  sont  d'une 
autre  nature  ;  mentionnons-les  rapidement. 

L'hélice  est  placée  à  l'arrière  du  navire,  dans  un  cadre  rec^ 
tangulaire  qui  s'ouvre  près  de  l'étambot  (fig.  294).  L'axe  ou 
arbre  moteur  qui  la  porte  est  parallèle  à  la  quille  ;  il  s'appuie 
par  un  bout  contre  la  hutée,  sorte  de  massif  solidement  étabh 
dans  la  cale  ;  à  l'arrière,  il  traverse  la  coque  dans  une  boîte  à 
éloupe.  La  machine  met  cet  arbre  et  l'hélice  en  mouvement, 
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soit  diFeclemenl  par  des  manivelles  ou  coudes,  soit  indirecte- 
ment par  un  engrenage. 

Ce  propulseur  se  trouve  donc  toujours  immergé  et  à  une 
profondeur  telle,  que  les  mouvements  perturbateurs  de  la  mer 
n'ont  sur  lui  aucune  action.  Il  n'est  donc  pas,  comme  les  roues 
à  aubes,  sujet  aux  inégalités  d'action  de  ces  dernières.  D'autre 
part,  l'hélice  est  à  peu  près  complètement  à  l'abri  des  pro- 
jectiles, et  il  en  est  de  même  des  machines  qui  la  font  mouvoir, 
puisqu'elles  sont  installées,  comme  l'hélice,  dans  les  parties 
inférieures  du  navire.  Enfm ,  et  ces 
considérations  ont  surtout  de  l'intérêt 
pour  la  marine  de  guerre  à  vapeur  : 
les  batteries  d'artillerie  ne  se  trou- 
vent nullement  gênées  par  son  instal- 
lation. 

En  général,  l'iiélicc  offre  sur  les 
roues  à  aubes  celle  autre  supériorité, 
que  son  installation  laisse  entière- 
ment libre  la  manœuvre  de  la  voile, 
de  sorte  que  les  navires  à  vapeur  à 
hélice  peuvent  être  gréés  pour  mar- 
cher sous  l'action  du  vent  quand  ce 
dernier  est  favorable,  ce  qui  est  éco- 
nomiquement fort  avantageux.  Les  navires  mixtes,  à  voiles  et 
à  aubes,  sont  au  contraire  d'une  manœuvre  plus  difficile. 

En  quelques  lignes  rapides  traçons  l'histoire  de  l'invention 
de  l'hélice  ou  de  son  application  à  la  navigation  à  vapeur. 

Comme  pour  la  roue  à  aubes,  il  a  d'abord  été  question  de 
faire  mouvoir  l'hélice  par  les  moteurs  animés,  l'homme  ou  les 
animaux.  Duquest  (1727)  utilisait  le  courant  des  fleuves  pour 
remorquer  les  bateaux  en  se  servant  de  la  vis  d'Archimède. 
Paucton  (1768)  employait  une  hélicoïde  à  quatre  branches  à 
laquelle  il  imprimait  le  mouvement  par  la  puissance  motrice 
des  hommes  d'équipage. 

En  1803,  l'ingénieur  Dallery  prit  un  brevet  pour  un  pro- 


Fig.  'iQi.  —  Cadre  de  rbéhce 
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pulseur  mû  par  la  vapeur  et  comjposé  de  deux  vis  :  Tune  à  axe 
mobile,  placée  à  Tavanl,  servait  de  gouvernail  ;  Tautre,  placée 
à  rarrière,  venait  ajouter  âon  impulsion  à  celle  de  la  précé- 
dente, d*où  résultait  la  progression  du  navire.  Les  noms  des 
Anglais  Shorter  (1802),  Samuel  Bro^rn  (1825),  du  capitaine 
du  génie  français  Delisle  (1823),  des  frères  Bourdon,  de  Sau- 
vage (1832),  doivent  être  cités  au  nombre  de  ceux  qui  ont 
conçu  des  projets  ou  fait  des  essais  pour  l'application  de  Thélice 
à  la  propulsion  des  navires. 

Deux  hommes,  le  mécanicien  anglais  Smith^  d'abord  simple 
fermier,  et  l'ingénieur  suédois  Ericsson,  peuvent  être  considérés 
comme  ayant  définitivement  et  presque  simultanément  résola 
le  problème. 

VArchimède,  navire  à  vapeur  de  90  chevaux,  est  le  premier 
bâliment  qui  ait  navigué,  sous  l'action  d'un  propulseur  héli- 
coïde  du  système  de  Smilh,  en  1838.  Quatre  ans  plus  tard,  le 
Princeton,  de  220  chevaux,  muni  d'une  hélice  système  Ericsson, 
était  lancé  aux  Elals-Unis. 

Les  premiers  essais  du  Suédois  Ericsson  eurent  lieu  en  An- 
gleterre en  1857.  Un  navire,  le  Francis  B.  Odgen,  muni  de 
son  propulseur,  remorqua  un  schooner  de  140  tonneaux  avec 
une  vitesse  de  7  milles  à  l'heure.  Mais  Ericsson,  n'ayant  reçu 
des  Anglais  aucun  encouragement,  passa  aux  Élats-Unis,  où 
son  invention  fut  accueillie  avec  l'enthousiasme  qu'elle  méri- 
tait. 11  s'était,  avant  son  départ,  entendu  avec  Stockton,  officier 
de  la  marine  des  États-Unis,  et  c'est  sur  le  Robert  Stockton, 
navire  à  vapeur  à  hélice  de  70  chevaux,  qu'ils  firent  ensemble 
la  traversée  de  l'Océan,  et  débarquèrent  sur  les  côtes  de  la 
grande  république.  Le  Princeton  suivit  de  près  ce  premier 
navire,  construit  en  Angleterre. 

La  France  suivit,  dès  1842,  l'exemple  donné  par  les  deux 
grandes  puissances  maritimes.  Un  navire  de  130  chevaux, 
pourvu  d'une  hélice  système  Ericsson,  fut  construit  au  Havre. 

Depuis,  la  transformation  des  flottes  en  navires  à  vapeur  à 
hélice  fit  dans  le  monde  entier  de  grands  progrès.  Les  navires 
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de  commerce,  les  paquebots  adoptèrent  le  nouveau  système, 
sans  toutefois  que  le  propulseur  à  aubes,  qui  a  aussi  ses  avan- 
tages, ait  été  abandonné.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  faire 
rhistoire  de  ces  changements.  Revenons  donc  à  la  description 
des  systèmes  d'hélices  adoptés,  pour  reprendre  ensuite  celle 
des  machines  à  vapeur  marines, 
qui  doit  nous  intéresser  parti- 
culièrement. 

Les    premières    hélices    de 

Smith  étaient  formées  d'un  pas      Fig.  295.  —  Premières  hélices  (le  Smilh; 

entier  dans  le  sens  de  l'axe;  Se dïdeirpar'  """'  ''"" 
plus  tard  il  réduisit  l'hélice  à  un 

demi-pas,  mais  il  la  doubla  (fig.  295).  L'expérience  fit  bientôt 
voir  que  l'étendue  des  spires  dans  le  sens  de  l'axe  pouvait  et 
devait  être  considérablement  réduite.  On  emploie  donc  des 
fractions  de  pas  beaucoup  plus  petites,  et  l'on  multiplie  les 
branches  ou  ailes  du  propulseur,  qui,  le  plus  souvent  cepen- 
dant, sont  réduites  à  quatre,  quelquefois  à  deux  (fig.  296). 


.l^/li 


Fig.  296.  —  Hélices  à  deux  et  à  quatre  ailes. 

L'emploi  des  hélices  à  six  ailes  ou  plus  offre  plus  d'inconvé- 
nients que  d'avantages,  l'action  des  unes  nuisant  à  l'action  des 
autres.  C'est  l'étendue  ou  le  diamètre  des  ailes  de  l'hélice,  c'est 
aussi  la  rapidité  du  mouvement  de  rotation,  qui  donnent  à  ce 
propulseur  toute  sa  puissance. 

Nous  avons  vu  comment  est  disposée  l'hélice  dans  son  cadre, 
à  l'arrière  d'un  navire  ;  ajoutons  que,  pour  éviter  la  résistance 
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qu'offrirait  l'hélice  au  cas  où  le  vent  favorable  remplace  la 
vapeur,  on  s^arrange,  soit  pour  la  rendre  folle,  soit  pour  la 
retirer  momentanément  de  son  cadre.  Dans  ce  dernier  cas,  un 
puits  est  ménagé  dans  l'arrière  du  bâtiment;  on  soulève  l'hé- 
lice, qu'on  amène,  entre  deux  coulisses,  dans  le  puits,  où  elle 
peut  être  visitée  et  réparée  au  besoin. 


g  4.    LES   CHAUDIÈRES   ET  LES   BIAGHI?IES  HÂRINES. 

Le  propulseur  des  navires  ou  des  bateaux  à  vapeur  nous 
est  connu.  Voyons  maintenant  comment  la  vapeur,  la  seule 
force  motrice  assez  puissante  pour  suppléer  à  la  force  incon- 
stante et  souvent  contraire  du  vent,  imprime  aux  roues  ou  à 
l'hélice  le  mouvement  de  rotation. 

La  machine  à  vapeur,  telle  que  nous  l'avons  décrite,  est-elle 
modifiée  d'une  manière  essentielle  quand  elle  devient  une 
machine  de  navigation?  Non.  En  réalité,  non  seulement  le 
principe  est  identique,  mais  les  organes  principaux,  le  géné- 
rateur, le  mécanisme  moteur,  la  transmission  restent  les  mêmes. 
Ils  ne  font,  ainsi  qu'on  va  le  voir,  que  subir  les  nécessités  par- 
ticulières à  l'installation  sur  un  navire. 

A  l'origine,  les  machines  à  basse  pression  et  à  condensa- 
lion,  c'est-à-dire  les  machines  de  Watt  à  balancier,  les  seules 
d'ailleurs  employées  alors  dans  l'industrie,  formaient  le  type 
des  machines  de  navigation,  soit  sur  les  rivières  et  les  lacs, 
soit  sur  la  mer.  Aujourd'hui  encore,  les  vapeurs  à  aubes 
trouvent  avantage  à  s'en  servir.  Les  mouvements  en  sont  lents, 
comme  on  sait,  mais  cette  lenteur  est  largement  compensée 
par  la  régularité  du  fonctionnement.  Elles  sont  lourdes  et  en- 
combrantes, il  est  vrai,  mais  toutes  leurs  parties  sont  aisément 
accessibles  pour  la  surveillance,  l'entretien,  et  au  besoin  pour 
les  réparations.  C'étaient  les  machines  qu'avaient  adoptées  les 
marines  militaires  d'Angleterre  et  de  France,  avant  que  l'in- 
vention de  l'hélice  eût  changé  les  données  du  problème.  Pour 
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rhélice,  les  machines  de  ce  type  donnent  un  mouvemenl  trop 
peu  rapide  de  rotation,  qu'il  serait  sans  doute  aisé  de  multi- 
plier par  les  engrenages,  mais  aux  dépens  de  la  force  effective 
des  machines  ou  de  leur  travail  utile. 

La  condensation  est  généralement  adoptée  non  seulement  là 
où  elle  est  nécessaire,  c'est-à-dire  dans  les  machines  à  basse 
pression,  mais  aussi  dans  les  machines  marines  à  moyenne  et 
à  haute  pression.  L'abondance  de  l'eau  rend  commode  et  écono- 
mique l'emploi  des  condenseurs. 

Les  machines  à  vapeur  employées  dans  la  navigation  sont 
les  plus  puissantes  que  l'on  construise.  Il  n'est  pas  rare  que 
leur  force  effective  se  mesure  par  centaines  de  chevaux-vapeur; 
que  dis-je?  dans  certains  navires  de  la  marine  militaire  il 
faut  compter  par  milliers.  Ajoutons  que  l'évaluation  de  la  puis- 
sance des  machines  en  chevaux-vapeur  —  ce  qu'on  appelle 
leur  force  nominale  —  se  fait  d'une  autre  façon  que  pour  les 
machines  terrestres.  Le  cheval  de  basse  pression,  le  cheval 
nominal  dans  la  marine,  vaut,  non  pas  seulement  75,  mais 
plus  de  100  kilogramme  très,  en  moyenne  107  kilogrammètres 
sur  Farbre  de  couche,  135  kilogrammètres  sur  les  pistons.  Cela 
tient  à  ce  que  la  perte  de  travail  moteur  employé  au  recul  a 
forcé  les  constructeurs  à  exagérer  la  force  en  vue  de  l'effet 
utile  à  produire.  Aujourd'hui  même,  les  chiffres  que  nous 
venons  de  rapporter  sont  trop  faibles  :  dans  la  marine  de 
l'État,  le  cheval-vapeur  nominal  atteint  300  kilogrammètres. 
A  ce  compte,  la  frégate  à  vapeur  le  Friedland,  dont  la  ma- 
chine a  une  puissance  effective  de  4000  chevaux  de  75  kilo- 
grammètres, ne  doit  être  portée,  pour  sa  force  nominale,  qu'à 
1000  chevaux.  Pour  obtenir  une  telle  puissance,  il  a  fallu 
employer  des  générateurs  capables  de  vaporiser  des  poids  d'eau 
considérables,  ayant  par  suite  une  grande  surface  de  chauffe. 

Aussi  emploie-t-on  généralement  des  chaudières  tubulaires 
à  retour  de  flamme,  dont  les  figures  271,  297  et  298  repré- 
sentent plusieurs  types.  D'ailleurs,  on  ne  se  contente  pas  d'une 
seule  chaudière,  ni  d'un  seul  foyer,  et  la  quantité  de  com- 
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buslible  brûlée  s'élève  à  des  proportions  énormes.  Citons  à 
l'appui  quelques  chiffres  : 

VAlgésiras,  de  900  cbevaux,  a  une  machine  munie  de  huit 
corps  de  chaudières  dont  les  foyers,  quand  ils  sont  allumés  tous 
ensemble,  brûlent  par  heure  4146  kilogrammes  de  houille. 

Le  Napoléon,  de  950  chevaux,  a  aussi  huit  corps  de  chau- 
dières, et  quarante  foyers  qui  brûlent  5655  kilogrammes  de 


Fig.  297.  —  GiauilitTL'  lubulajrc  !i  retour 
de  flamiDC  de  Vhhj;  coupe. 


Fig.  398.  —  ChaudiÈrc  tububire  mariiM 
ï  retour  de  Qamine  ;  coupe. 


bouille  à  l'heure.  La  pression  de  la  vapeur  n'y  dépasse  guère 
2  atmosphères. 

La  frégate  cuirassée  îe  Fiiedîand,  qui,  avec  son  ehai^ment 
complet  de  charbon  et  de  munitions,  pèse  7200  tonnes,  con- 
somme, en  pleine  marche,  5200  kilogrammes  de  bouille  par 
heure,  125  tonnes  de  bouille  par  jour  dé  navigation  continue. 
C'est  donc  une  dépense  qui,  suivant  les  prix  de  la  houille,  peut 
varier  de  4000  à  5000  francs  par  jour  pour  le  combustible 
seul.  L'aspect  extérieur  des  chaudières  et  des  machines  ma- 
rines ne  rappelle  guère  celui  des  machines  à  vapeur  employées 
dans  l'industrie  manufacturière.  Quoique  tous  leurs  organe 
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soient  de  dimensions  relalivement  considérables,  on  les  a  dis- 
posés de  manière  à  occuper  le  moins  d'espace  possible  :  chau- 
dières, condenseurs,  mécanisme  moteur,  etc.,  tout  est  ramassé, 
comme  on  peut  s'en  rendre  compte  en  examinant  les  deux 
types  de  machines  dont  les  fîgures  299  cl  500  donnent  l'en- 
semble général. 

La  première  est  une  machine  à  balancier,  à  moyenne  pres- 
sion, à  condensation  et  à  détente.  Le  balancier  se   trouve 


/ /T^^J^Ui^t'W^  \ 


Fig.  299.  —  Machine  b  balancier  du  navire  i  aulics  U  Sphi 


osciller  au-dessous  du  piston  et  du  cylindre  :  c'est  une  dispo- 
sition rendue  nécessaire  par  la  situation  de  l'arbre  moteur,  ou 
de  l'axe  des  roues  du  navire,  qui  occupe  nécessairement  une 
place  élevée  dans  les  navires  à  aubes.  Cette  machine  appartient 
au  navire  à  vapeur  le  Sphmx. 

Les  bielles  sont  reliées  directement  à  l'arbre,  qui  est  coudé 
en  deux  de  ses  points,  de  manière  à  former  deux  manivelles  à 
angle  droit,  recevant  chacune  l'action  d'un  cylindre. 

Ici  les  cylindres  sont  verticaux.  Quand  le  même  type  de  ma- 
chines fut  appliqué  à  l'hélice,  les  cylindres  furent  placés  hori- 
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zuntalemoiil  et  dans  un  sens  transversal  ;  mais  on  fui  obligé,  ' 
pour  donner  à  l'arbre  une  vitesse  de  rotation  suffisante,  d'em- 
ployer un  système  d'engrenage.  Bientôt  on  préféra  les  macliines 
horizontales,  h  deux  cylindres,  sans  balancier,  et  c'est  sur 
l'arbre  même  de  l'hélice,  coudé  à  angle  droit,  que  les  bielles 
exercèrent  leur  action.  J 

Les  cylindres  des  machines  marines  ont  souvent  des  diraen-^ 
sions  colossales.  Pour  ne  citer  qu'un  exemple,  les  cylindres  de 
l:t  machine  du  FHedhmd  ont  un  diamètre  intérieur  de  2", 10, 


et  la  course  de  leurs  pistons  n'a  pas  moins  de  1"',30.  La  pre* 
sion  de  la  vapeur  s'exerce  ainsi,  pour  chaque  piston,  sur  une" 
surface  d'environ  3""',50;  en  supposant  la  tension  de  la  vapeui' 
de  2  atmosphères  et  demie,  cette  pression  est  donc  égale  à 
environ  90000  kilogrammes. 

Pour  guider  des  pistons  de  cette  dimension,  on  emploie,  non 
plus  une  seule,  mais  doux  ou  quatre  liges  qui  s'articulent  par 
une  traverse  à  la  bielle.  Celle-ci  revient  sur  elle-même  s'arti- 
culer au  coude  de  l'arbre  moteur,  faisant  fonction  de  mau 
velle,  et,  pour  cette  raison,  on  la  nomme  bielle  en  retour. 

La  macbiuc  à  vapeur  marine  que  nous  venons  de  citer  n'a 
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pas  seulement  remarquable  par  ses  dimensions,  par  sa  puis- 
sance, par  la  vitesse  qu'elle  imprime  au  navire  sur  lequel  elle 
est  installée,  vitesse  qui  n'est   pas  moindre,   par  un  temps 
calme,  de  14  nœuds  et  demi,  c'est-à-dire  d'environ  28  kilo- 
mètres à  l'heure.  Son  hélice  a  6", 10  de  diamètre.  Nous  Ta- 
vous  vue  tourner  sur  son  arbre  à  l'Exposition  universelle  de 
1867;  en  se.  plaçant  dans  le  sens  du  mouvement  des  ailes,  on 
ressentait  sur  la  figure  l'impression  du  courant  d'air  produit 
par  l'évolution  des  énormes  spires.  Mais,  je  le  répète,  cette 
machine  se  distingue  aussi  comme  un  type  ayant  des  qualités 
spéciales.  Nous  allons  en  dire,  pour  terminer,  quelques  mots. 
C'est  une  machine  à  détente  du  système  de  Woolff,  avec 
celte  disposition  particulière,  qu'elle  renferme  trois  cylindres 
égaux,  de  même  diamètre  et  de  même  course.  L'introduction 
de  la  vapeur  a  lieu  dans  un  seul  cylindre,  celui  du  milieu  ; 
après  avoir  travaillé  à  pleine  pression,  elle  pénètre  dans  les 
deux  cylindres  latéraux,  où  elle  se  détend,  puis  se  rend  de  là 
dans  deux  condenseurs  séparés.  En  sortant  des  chaudières,  la 
vapeur  circule  dans  un  appareil  sécheur,  puis  elle  se  bifurque 
dans  les  chemises-enveloppes  des  cylindres  extrêmes.  A  puis- 
sance égale,  à  poids  égal  des  machines,  on  obtient  avec  ce 
système,  comparé  au  système  à  deux  cylindres,  une  économie 
notable  de  combustible. 

De  plus,  comme  les  coudes  ou  manivelles  de  l'arbre  moteur 
qui  reçoivent  les  têtes  de  bielles  sont  disposés  à  angle  droit  re- 
lativement aux  coudes  correspondant  aux  pistons  extrêmes,  et 
dans  le  prolongement  de  la  bissectrice  de  cet  angle  pour  le 
coude  du  milieu,  il  en  résulte  cet  avantage,  que  toutes  les 
pièces  mobiles  conservent  presque  complètement  le  même 
équilibre  autour  de  l'axe  de  l'arbre,  quelle  que  soit  la  position 
du  navire  déterminée  par  le  roulis. 

Depuis  quelques  années,  on  emploie  beaucoup  dans  la  ma- 
rine les  machines  Compound,  qui  ne  sont  autre  chose  que  des 
machines  à  détente  du  système  de  Woolff  à  deux  cylindres, 
mais  où  la  distribution  et  l'agencement  des  cylindres  sont  com- 
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binés  d'une  façon  spéciale.  Il  y  en  a  trois  systèmes  particu- 
liers, selon  que  les  cylindres  sont  verticaux,  les  pistous  agis- 
sant à  Textrémité  d'un  balancier,  ou  que  les  cylindres  sont 
placés  horizontalement  bout  à  bout  et  les  deux  pistons  enfilés 
sur  une  même  tige;  ou  enfin  que,  comme  dans  la  machine  Du- 
puy  de  Lôme  (du  Friedlaîîd),  il  y  ait  trois  cylindres  dont  les 
pistons  agissent  sur  des  manivelles  à  90^  Les  machines  Com- 
pound  ne  sont  d'ailleurs  pas  exclusivement  employées  dans  la 
navigation  à  vapeur. 

Les  machines  à  fourreau,  les  machines  oscillantes,  que  nous 
avons  décrites  dans  le  paragraphe  consacré  au  mécanisme  de 
transmission,  sont  souvent  employées  dans  la  navigation  à 
vapeur  fluviale  ou  maritime.  Nous  croyons  avoir  dit  déjà  que 
les  premières  étaient  surtout  en  usage  dans  la  marine  anglaise. 
En  général,  les  différences  qu'on  rencontre  entre  les  machines 
fixes  terrestres  et  les  machines  marines  sont  presque  toutes 
dues  aux  modifications  nécessitées  par  la  question  d'aménage- 
ment et  d'emplacement. 


CHAPITRE   XI 


LA  LOCOMOTIVE 


gl.  LA  VAPEUR  SUR  LES  CHEMINS  DE  FER.  —  PREMIÈRES  LOCOMOTIVES. 

Les  premiers  essais  de  voitures  mues  par  la  vapeur  d'eau 
remontent  à  l'ingénieur  français  Cugnot,  qui,  en  1769,  conçut 
et  fil  exécuter  à  Paris  un  chariot  destiné  à  se  mouvoir  sur  les 
routes  ordinaires,  sous  l'action  de  la  vapeur.  Vint  plus  tard 
Olivier  Evans,  qui  construisit  à  Philadelphie,  en  1804,  la  pre- 
mière voiture  de  ce  genre  qu'on  ait  vue  en  Amérique.  A  la 
même  époque,  une  machine  locomotive  circula  sur  le  chemin 
de  fer  de  Merthyr  Tydvil,  en  Angleterre  :  elle  était  due  aux 
ingénieurs  Trewilick  et  Vivian. 

La  locomotion  sur  les  routes  par  l'action  de  la  vapeur  ne 
devait  réussir  et  prendre  l'immense  extension  qu'elle  possède 
aujourd'hui,  que  grâce  à  l'adoption  d'un  nouveau  système  de 
voie,  qui  fut  d'abord  appliqué  au  transport  des  matériaux  dans 
les  mines  de  houille.  Les  chemins  à  ofnières,  puis  à  bandes 
saillantes,  d'abord  de  bois,  puis  de  fer  ou  d'acier,  diminuaient 
considérablement  la  résistance  au  roulement. 

Mais,  chose  curieuse,  ce  progrès  constitua  dans  Porigine  un 
obstacle  à  l'adoption  des  voitures  à  vapeur.  Comme  ces  voitures 
étaient  d'abord  assez  légères,  leurs  roues  motrices,  en  tournant 
rapidement,  glissaient  sans  avancer,  patinaient,  selon  l'expres- 
sion technique.  On  imagina  divers  moyens  de  vaincre  cette 
difficulté  pratique,  quand  un  ingénieur  anglais,  Blacket  (1813), 

iT.  87 


A 


.-v  - 


I4*>< 


ir    -s  :  ails  [ieal 
.  .i«BiiTi«-    .:^    '.iiL5  -^nrtisamment 

"    .1     :Liiiu«Tf*r     oe  .  l'e^iion  à  Tes» 
'•     ■       rjj    .  T),iaj^     oe    iale  la 

•oiÉfU  l'enûus  ioli- 
i   --i      J^ihérence  «le 
-•r  r  aTm  ^;iiîi  laiiàêe. 
-  Trr  'e  •  •    'Minpny  .^  .jCuDionon  ^nr 
"—  -::*  .c       uirr-  ^Tg?^     ir   -i  vii>eur.  ••tait 

•-tiir  ZT^  --Ts:  :iiaxiiiiHÇ5-î*«.iiTaiein  roiirnir  était 
u:  ^     -irzs.  j  :  .-L      ihrsr     1  .il     «111011  •  ^ôteoir. 

L    -TV-.    -iLirn*   —   j.  .  iaïuuère.  -iont  Teau 

r      -     -  .    ■ï=^  ^  rfîe'.H:.    iHSL  ;a    .me  «jui  ia  tra- 
._  .iê  -1  -    .i.TTiai?r ^.rTSicc  -e  •  iiauife  Li  ♦-•tîut  pas 

r    •  «àûiifc-.'  "-■-•--  '  ?t>acii5vu.  J Hacîv wé «nti .  i-éali- 
-r?     iTiK".-:»^  .-^    -tî»?t:iiiiiuieintîiU5  lui  *'iirent 
laciLi^LsMa^  jjj}uiur.  ^  -r:rnHTii>5ioa,  Tadhé- 
T«=r     -t      '=-     'r:t»     JTT^îK       UHH    :e    iiziposiùoQS 
€211.  J'^v    .«c   c    ctirm?.  ^u:s4!iaVa  18^1)  la 
ictiT    r  il  ;îK:-:'S"    r^ar^    c  -lêiaii  Iont  aous 


•■•  .* 


.iMit-r-»*    mmain*    ^fçf   jra^e  >rf»iiuit  pai'  un  jet 

r*ii:*i£  uiKï    'fnaii^fvoiauoa  tans  l'^appiioatioD 

■iictfr  .    L    inTMMiiifn  ^«r  e^  voies  ferrées. 

■ujiiz:    IL  -=$  -Ht  "awfiiiua  les  chaudières  tubu- 

.  :-.'r?^5efiBE9i  rfiunne   le  ^uràce  de  cbauffe 

-.Li.a    r£9iL  i'  ^oteair  :^aasr  lusmenter  les  di- 


ommillm  dispose  cnliv 


LA   LOCOMOTIVE.  691 

mensions  du  générateur,  la  vaporisation  se  trouva  accrue  dans 
une  proportion  qui  multiplia  la  puissance  des  machines;  mais, 
pour  suffire  à  cette  production  de  vapeur,  il  fallait  entretenir 
l'activité  du  foyer  par  un  tirage  énergique,  que  la  très  faible 
hauteur  des  cheminées  de  locomotive  ne  pouvait  donner. 

Ce  fut  donc  aussi  une  invention  heureuse  que  de  faire  servir 
la  vapeur  à  ce  but,  quand  elle  vient  d'agir  sur  le  piston,  en  la 
.  laissant  s'échapper  dans  la  cheminée  même.  Elle  produit  ainsi, 
à  chaque  coup  de  piston,  un  courant  rapide  qui  entraîne  au 
dehors  l'air  et  les  gaz  de  la  combustion,  et  par  les  tubes  déter- 
mine un  appel  au  sein  même  du  foyer.  Hackworth,  Pelletier, 
G.  Stephenson  sont  regardés  comme  les  inventeurs  de  ce  per- 
fectionnement important,  qui  donna  toute  sa  valeur  à  la  chau- 
dière tubulaire  pour  locomotives. 

La  première  locomotive  où  ces  deux  capitales  améliorations 
furent  appliquées,  fut  la  Ftisée,  qui  sortit  des  ateliers  de  Robert 
Stephenson,  et  obtint  en  1825  le  prix  du  concours  ouvert  à 
Liverpool . 

g  2.    LA    LOCOMOTIVE. 

Voyons  maintenant  ce  qu'est  devenue  la  locomotive,  après 
soixante  années  de  perfectionnements  incessants. 

Voici  (fig.  501,  502  et  505)  une  coupe  longitudinale,  puis 
deux  coupes  transversales  à  l'avant  et  à  l'arrière  de  la  machine, 
qui  nous  feront  comprendre  les  principales  dispositions  de  la 
machine. 

Occupons-nous  d'abord  du  générateur.  On  vient  de  voir 
que  la  chaudière  des  locomotives  est  tubulaire.  Elle  est  com- 
posée de  deux  parties  principales  :  l'une,  située  à  l'arrière  et 
de  forme  rectangulaire,  renferme  le  foyer,  qui,  sur  toutes  les 
faces  sauf  la  face  inférieure,  est  enveloppé  d'eau  ;  l'autre,  le 
corps  cylindrique^  ainsi  nommé  de  la  forme  de  son  enveloppe, 
contient  deux  capacités  distinctes  :  dans  sa  moitié  inférieure 
sont  logés  les  tubes  par  lesquels  passent  la  fumée  et  les  gaz  de 
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ou  fermer  les  valves  d'an  diaphragme  4.  qui  donne  passage  à  la 
Tapeur,  l'arrête  ou  rinlroduil  en  proportions  Tarifes  :  c'est 
ce  qu'on  nomme  le  régulateur,  et  ici,  à  cause  de  sa  forme,  le 
régulateur  à  papillon. 

On  voit  kur  le  dos  convexe  du  ccHps  cylindrique  les  appareils 
accessoires  ou  de  sûreté  de  toute  machine  à  vapeur,  soupapes, 
manomètre,  indicateur  de  niveau,  sîfllet  d'alarme. 

Quel  est  le  caractère  distinctif  de  la  chaudière  d'une  loco- 
motive? C'est  d'abord,  nous  l'avons  déjà  dit,  l'énorme  étendue 
de  la  surface  de  chaufre  relativement  à  la  capacité  totale.  Pour  ' 
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montrer  dans  quelle  proporlion  cet  élément  se  trouve  accru 
par  l'adoption  des  tubes,  citons  quelques  nombres.  Dans  une 
locomotive  Crampton  (type  de  l'Est),  les  enveloppes  du  foyer, 
c'est-à-dire  la  surface  de  chauffe  par  rayonnement,  n'est,  en 
mètres  carrés,  que  de  S'.ôS;  la  surface  de  chauffe  par  contact, 
c'est-à-dire  celle  des  tubes  que  lèchent  les  gaz  de  la  com- 
bustion, est  de  88", 92,  on,  si  l'on  veut,  plus  de  dix  fois  aussi 
grande.  Dans    une  machine  Engerth,  à  marchandises,  ces 


Fig.  502,  —  Locomotive  ;  coupe  Iransver^le 
dana  la  boite  Heu. 

nombres  sont  respectivement,  9'",70,  180", 70  :  les  lubes  aug- 
mentent la  surface  de  chauffe  dans  le  rapport  de  1  à  18,6.  De 
là,  répétons-le,  le  second  caractère  important,  le  tirage  par  le 
jet  de  vapeur,  sans  lequel  l'activité  du  foyer  ne  pourrait  suflire 
à  une  si  considérable  production  de  vapeur,  sans  lequel,  par 
conséquent,  le  type  de  la  chaudière  tubulaire  pour  locomotive 
perdrait  son  principal  avantage.  «  Dans  les  machines  locomo- 
tives, dit  M.  Perdonnel,  le  mètre  carré  de  surface  de  chauffe 
produit  de  deux  à  trois  fois  autant  de  vapeur  que  dans  les  chau- 
dières des  machines  fixes.  » 
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Les  locomotives  sont  des  machines  à  haute  pression,  sans 
condensation.  C'est  là  une  conséquence  nécessaire  de  ce  que 
nous  venons  de  dire.  Il  faut  que  la  vapeur  s'échappe  dans 
l'atmosphère  :  elle  ne  peut  donc  être  à  basse  pression;  il  faut 
qu'en  s'échappant  elle  produise  un  jet  ou  courant  ;  donc  elle 
ne  peut  être  condensée.  Le  plus  souvent  elle  est  employée  avec 
une  tension  de  8  à  9  atmosphères. 

Mais  elle  fonctionne  avec  détente,  et  un  mécanisme  particu- 
lier, la  coulisse  de  Slephenson ,  permet  de  faire  varier  la  dé- 
tente, et  en  même  temps  rend  possible  le  changement  de  sens 
dans  la  direction  du  mouvement.  Une  locomotive,  comme  un 
bateau  à  vapeur  —  on  comprend  aisément  la  nécessité  d'une 
telle  manœuvre  —  doit  pouvoir  marcher  en  arrière  comme  en 
avant. 

Continuons  notre  description. 

La  locomotive  est,  en  réalité,  au  point  de  vue  du  mécanisme 
moteur,  formée  de  deux  machines  à  vapeur  accouplées.  Il  y  a 
deux  cylindres,  munis  chacun  de  son  piston,  de  son  tiroir,  et 
la  tige  de  chaque  piston  agit  par  l'intermédiaire  d'une  bielle 
sur  la  manivelle  ou  sur  le  coude  de  l'essieu  qui  porte  la  paire 
de  roues  motrices.  11  y  a  même,  dans  certains  types  de  loco- 
motives, quatre  cylindres,  quatre  machines  agissant  deux  par 
deux,  sur  deux  essieux  différents.  Rien  de  spécial,  sauf  dans 
l'agencement  et  les  détails,  ne  distingue  le  mécanisme  mo- 
teur de  celui  que  nous  avons  vu  fonctionner  dans  les  machines 
flxes,  terrestres  ou  marines.  Les  dessins  que  nous  donnons 
montrent  quelle  est  la  disposition  des  cylindres  ordinairement 
placés  à  l'avant,  tantôt  horizontaux,  tantôt  légèrement  inclinés, 
tantôt  logés  hors  du  châssis  qui  porte  chaudière  et  machine, 
tantôt  intérieurs.  Ici  les  cylindres  sont  intérieurs  et  horizontaux. 

C'est  ce  que  nos  coupes  longitudinales  et  transversales  de 
la  locomotive  laissent  voir  clairement.  Dans  la  figure  501,  la 
distribution  et  l'échappement  sont  aisés  à  comprendre.  La 
vapeur,  qui  est  amenée  par  le  tuyau  ss  jusque  dans  l'espace 
qu'on  nomme  boîte  à  fumée,  trouve  là  deux  conduits  u,  u  qui 
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vont,  en  se  contournant,  aboutir  aux  boîtes  à  vapeur  des  deux 
cylindres.  Après  avoir  agi  sur  les  pistons,  elle  traverse  les 
tuyaux  V,  v\  et  par  le  tuyau  vertical  V,  qui  s'ouvre  à  la  base 
de  la  cheminée,  elle  s'échappe  en  produisant  le  mugissement 
saccadé  qu'on  entend  toujours  dans  les  locomotives  en  marche. 
La  rapidité  avec  laquelle  ces  bruits  produits  par  l'échappe- 
ment se  succèdent  en  pleine  vitesse  d'un  train,  indique  assez 
combien  est  grand  le  nombre  des  coups  de  piston  dans  chaque 
cylindre.  On  peut  calculer  ce  nombre  d'après  la  vitesse  de  la 
locomotive.  Dans  les  trains  rapides,  cette  vitesse  atteint  60  et 
même  80  kilomètres  par  heure  ;  en  supposant  celle  distance 
parcourue  par  une  locomotive  à  voyageurs  (système  Cramptou) 
dont  la  roue  motrice  a  2", 50  de  diamètre  ou  7'",20  de  déve- 
loppement, on  trouve  qu'en  une  heure  la  machine  a  fait 
mil  tours  de  roue,  dont  chacun  correspond  à  une  double 
course  des  pistons.  C'est  trois  doubles  courses,  ou  six  courses 
simples  par  seconde. 


g  3.    PRINCIPAUX   TYPES    DE    LOCOMOTIVES. 

Si  la  locomotive  a  un  caractère  spécial  qui  la  distingue  des 
autres  machines  à  vapeur,  des  machines  fixes  de  l'industrie, 
comme  des  machines  mobiles  de  la  navigation,  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'elle  constitue  un  type  unique  et  uniforme.  C'est  un 
genre  ;  mais  ce  genre  comprend  des  espèces  et  de  nombreuses 
variétés.  Ces  espèces,  dont  nous  ne  pouvons  décrire  ici  que  les 
principales,  ont  été  successivement  créées  pour  satisfaire  aux 
exigences  multiples  et  croissantes  des  nouvelles  voies  de  trans- 
port. Les  locomotives  se  sont  divisées  d'abord  en  deux  types 
bien  tranchés  : 

Les  locomotives  à  voyageurs,  uniquement  destinées  au  trans- 
port rapide  des  convois  de  faible  masse  :  service  de  grande 
vitesse  ; 

Les  locomotives  à  m^rchandiseSj  spécialement  consacrées 
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à  mouvoir,  à  une  vitesse  modérée,  les  plus  lourdes  chaînes  : 
service  de  petite  vitesse. 

Tout  uaturollement,  ua  troisième  type  intermédiaire  entre 
les  deux  premiers,  participant  de  leurs  qualités  moyenues,  a 
dû  être  créé.  Ce  sont  : 

Les  locomotives  mixtes,  employées  à  traîner  des  convois  ren- 
fermant à  la  fois  des  voitures  à  voyageurs  et  des  wagons  de 
marchandises  ;  ou  encore,  pouvant  à  volonté  être  afîectées 
alternativement  au  service  de  la  grande  vitesse  ou  au  service 
de  la  petite  vitesse. 


Fig.  504.  —  Hacbine  II  grands  vitesse  ;  type  Crampton. 


En  dehors  de  ces  trois  types  principaux,  d'autres  types  de 
locomotives  ont  été  construits  pour  satisfaire  à  des  services 
spéciaux.  Nous  allons  passer  en  revue  quelques  échanlillons 
des  unes  et  des  autres. 

Voici  le  type  par  excellence  (lig.  504)  de  la  machine  à  voya- 
geurs à  grande  vitesse.  C'est  la  locomotive  Crampton,  caracté- 
risée par  le  diamètre  considérable  de  ses  deux  roues  motrices, 
par  la  faible  course  du  piston,  deux  conditions  qui,  jointes  à 
une  haute  puissance  de  vaporisation ,  en  font  le  cheval  de 
course  des  voies  ferrées.  Depuis  trente-cinq  ans  bientôt  que 
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celte  excellente  machine  est  à  l'épreuve,  elle  n'a  pas  cessé  de 
répondre  aux  exigences  du  service.  Elle  jouit  d'une  grande 
stabilité,  provenant  de  rabaissement  du  centre  de  gravité  gé- 
néral et  de  l'écarlement  des  essieux.  D'un  poids  moyen  de 
30000  kilogrammes,  elle  remorque  des  convois  de  12  à  16  voi- 
tures pesant  de  100  à  150  tonnes,  avec  une  vitesse  qui,  sta- 
tionnement compris,  s'élève  à  60  kilomètres  à  l'heure. 

Une  Crampton,  sans  son  tender,  coûte  65000  francs. 

Les  systèmes  Mac-Connel,  Buddicom,  Slurrock,  Slephenson 
à  trois  cylindres,  sont  aussi  de  bonnes  machines  à  grande 
vitesse  employées  sur  les  chemins  étrangers.  Le  troisième 
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Fig.  305.  —  LocomoLive  i  marcliandises,  petile  vilessc;  type  Eogerih. 

cylindre  de  la  machine  Stephenson  a  pour  objet  d'obvier  au 
mouvement  de  lacet  que  prend  la  locomotive  sous  l'action  des 
deux  pistons  latéraux,  et  que  ressentent  toutes  les  voilures  du 
train.  On  se  rappelle  que  c'est  aussi  en  partie  pour  un  motif 
d'équilibre  que  M.  Dupuy  de  Lôme  a  employé  trois  cylindres 
dans  ses  machines  marines. 

On  peut  prendre  de  même  le  type  Engerth  comme  le  plus 
tranché  des  machines  locomotives  à  petite  vitesse  destinées  à 
remorquer  de  lourds  convois.  A  considérer  seulement  la  phy- 
sionomie extérieure,  et  à  la  mettre  en  parallèle  avec  une  ma- 
chine Crampton,  on  voit  à  l'instant  qu'on  a  affaire  à  une  puis- 
sante machine,  et  que  si  Tune  peut  être  comparée  à  un  cheval 
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de  course,  l'autre  le  sera  non  moins  légitimement  à  un  cheval 
de  camion  ou  de  halage. 

La  vitesse  moyenne  des  Engerlh  (il  y  en  a  plusieurs  variétés) 
est  de  24  kilomètres  à  l'heure  ;  mais  elles  remorquent  des  con- 
vois de  450  tonnes.  Leur  poids  atteint  63  tonnes,  qui  se  répar- 
tissent en  partie  avec  le  poids  du  tender  sur  les  roues  de  ce 
dernier,  mais  qui  sont  principalement  supportées  par  quatre 
paires  de  roues  d'égal  diamètre,  rendues  solidaires  par  des 
bielles  d'accouplement.  Contrairement  au  type  Crampton,  les 
machines  à  marchandises  de  ce  type  ont  donc  plusieurs  paires 
de  roues  motrices,  de  petit  diamètre,  et  une  longue  course 
pour  les  pistons  de  leurs  cylindres.  Grande  longueur  de  la 
chaudière,  du  corps  cylindrique  et  des  tubes,  grandes  dimen- 
sions du  foyer.  En  un  mot,  c'est  dans  la  surface  de  chauffe  et  la 
puissance  de  vaporisation  de  sa  chaudière  qu'est  le  secret  de  la 
force  de  traction  dont  est  doué  ce  type  remarquable.  Les  pre- 
mières Engerth*  étaient  munies  d'un  système  d'engrenage  qui 
leur  permettait  de  gravir  les  rampes  du  Sœmmering. 

Le  type  des  machines  mixtes,  ou  locomotives  à  moyenne 
vitesse,  participe  des  deux  premiers  types.  Deux  paires  de 
roues  couplées,  d'un  diamètre  qui  varie  entre  1",50  et  l'",70, 
moyenne  longueur  de  la  course  du  piston,  poids  de  25  à 
30  tonnes,  vitesse  réglementaire  de  45  kilomètres  à  l'heure, 
remorquage  de  180  à  200  tonnes,  tous  ces  éléments,  comme  on 
voit,  sont  compris  entre  les  éléments  correspondants  des  type5 
extrêmes.  Puis  viennent  des  locomotives  tantôt  économiques 
et  de  faible  puissance  relative,  tantôt  coûteuses  et  compliquées, 
mais  possédant  une  force  de  traction  qui  les  rend  capables  de 
remorquer  les  plus  lourdes  charges,  par  les  temps  de  brouil- 
lard et  de  pluie,  et  de  gravir  les  fortes  rampes  aujourd'hui 
adoptées  sur  un  grand  nombre  de  voies  ferrées  nouvelles.  Ces 
dernières  machines,  dont  la  figure  306  représente  un  modèle, 
sont  dites  locomotives  de  montagne  ou  pour  fortes  rampes. 

1.  Ainsi  nommées  du  nom  de  rin?enteur,  ingénieur  autrichien,  cpii  les  destinait  d'abord 
à  la  traction  sur  les  lignes  à  fortes  rampes. 
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Il  faudrait,  pour  être  complet,  mulliptier  les  descriptions  et 
les  ligures,  citer  les  locomoHves-tender,  qui  font  le  service  des 
gares  ou  servent  de  remorqueurs  aux  convois  trop  chargés  ;  les 
locomotives  de  secours,  expédiées  sur  les  lignes  en  cas  d'acci- 
dent; puis  les  types  des  lignes  étrangères,  les  locomotives  des 
chemins  d'Allemagne   ou   d'Amérique,  chauffées  au  bois,  et 


Fig.  306.  —  Hacliine  à  mari.' h  an  dises  de  la  ligne  du 
cl  ï  quatre  ctlindrcs. 


auxquelles  leurs  avant-trains  articulés,  leurs  chasse-bœufs, 
leurs  cheminées  largement  évasées  par  le  haut,  donnent  un 
aspect  extérieur  si  original.  Mais  des  détails  aussi  complets  et 
aussi  circonstanciés  dépasseraient  notre  cadre.  Nous  renvoyons 
sur  ce  point  à  notre  ouvrage  sur  Les  chemins  de  fer\ 


g   4.    LES    VOrrUBES    a    tapeur    ou    locomotives    ROUTIÈnES. 

Les  premières  voilures  à  vapeur  ont  été  conçues,  et  essayées 
sur  les  routes  ordinaires,  avant  l'invention  des  chemins  de  fer. 
On  a  vu  qu'elles  n'ont  pu  réussir.  Les  raisons  de  ces  insuccès 
étfiient  multiples  :  les  unes  provenaient  de  l'imperfection  rela- 
tive des  machines  à  vapeur  employées  à  cet  usage,  et  aussi 
des  organes  du  mouvement;  les  autres  résidaient  dans  la  nature 
même  de  la  voie  sur  laquelle  les  voitures  devaient  se  mouvoir. 

1.  Deui  Toluines  de  la  Bibliothèque  dc«  merveilles.  '   -  - 
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La  puissance  d'une  locomotive  se  résume  en  quelque  sorte 
dans  son  poids,  bien  qu'il  soit  erroné  de  croire  à  la  nécessité 
d'augmenter  le  poids  pour  accroître  l'adhérence.  Les  roues,  les 
roues  motrices  surtout,  supportent  ce  poids  toujours  considé- 
rable, et  s'en  déchargent  sur  la  route  même  aux  points  où  elles 
se  trouvent  en  contact  avec  celle-ci.  Or,  quelque  bien  pierrée 
et  entretenue  que  soit  la  route,  le  sol  enfonce  sous  la  pression, 
des  ornières  se  creusent,  et  au  bout  de  peu  de  temps  les  ma- 
chines restent  en  route. 

A  Londres,  en  1862,  on  a  employé  des  locomotives  du  sys- 
tème Bray  pour  remorquer  sur  des  routes  ordinaires,  maca- 
damisées ou  pavées,  de  lourds  fardeaux,  des  trucs  ou  trains 
chargés  de  masses  trop  lourdes  pour  être  mises  en  mouvement 
par  des  chevaux. 

En  1804,  on  fit  à  Nantes  des  expériences  avec  une  locomotive 
routière  construite  par  un  de  nos  habiles  mécaniciens,  M.  Lolz. 
Au  mois  d'août  de  l'année  suivante,  ces  expériences  furent 
reprises  à  Paris  et  donnèrent  des  résultats  intéressants.  En 
voici  la  description,  que  nous  empruntons  au  THcliofinaire  des 
sciences  mathématiques  appliquées,  de  M.  Sonnet  : 

«  La  machine  de  M.  Lotz  est  de  5  chevaux-vapeur.  Elle  porle 
avec  elle  son  tender.  La  chaudière  est  montée  sur  quatre  roues; 
le  ti'ain  de  devant  est  mobile  autour  d'une  cheville-ouvrière, 
cemme  dans  les  voitures  ordinaires.  Tout  le  mécanisme  est 
placé  au-dessus  de  la  chaudière  et  parfaitement  visible.  L'arbre 
moteur  transmet  le  mouvement  à  l'une  des  roues  de  derrière 
par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  sans  fin,  engrenant  avec  une 
roue  verticale  solidaire  avec  l'essieu.  La  bande  des  roues  de 
derrière  a  0",20  de  largeur  :  le  constructeur  a  ainsi  évité  les 
ornières.  Les  roues  sont  montées  sur  ressorts,  ce  qui  prévient 
les  secousses  brusques  capables  de  fausser  les  bielles.  Un 
homme  assis  sur  le  devant  de  la  locomotive  manœuvre  les  roues 
de  devant  et  fait  tourner  le  véhicule  avec  la  plus  grande  faci- 
lité, à  l'aide  d'une  petite  roue  verticale  analogue  à  celle  dont 
se  sert  le  timonier  à  bord  des  navires.  » 
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Avec  une  charge  de  5  à  6  tonnes,  la  vitesse  de  la  locomotive 
Lotz  atteignait  16  kilomètres  à  l'heure  sur  une  roule  en  bon 
étal  d'entretien;  elle  remorquait  de  12  à  15  tonnes  avec  une 
vitesse  de  6  kilomètres,  gravissant  des  pentes  qui  variaient  de 
0-,7  à  0-,15. 

Un  des  inconvénients  de  ce  mode  de  transport,  ce  sont  les 
variations  considérables  des  efforts  à  exercer  par  des  moteurs 
dont  la  force  doit  être  sensiblement  constante.  La  locomotive 
routière  Larmanjat  répond  à  cette  difficulté.  Aux  roues  mo- 
trices^ de  grand  diamètre,  marchant  avec  une  vitesse  de  16  kï- 


hg  307  —  Locomolnp  roulicrc:  STàlcmc  Lannanjal. 

lomètres  par  exemple,  on  peut  substituer  rapidement  deux 
roues  de  plus  petit  diamètre,  solidaires  et  disposées  à  l'inlé- 
rieur  des  premières.  Cette  substitution  entraînant  une  dimi- 
nution de  la  vitesse  de  la  machine,  vitesse  réduite  à  moitié, 
j'imagine,  la  puissance  de  traction  sera  devenue  double,  et  la 
locomotive  pourra  vaincre  alors  les  obstacles  que  la  pente  ou 
le  mauvais  état  de  la  roule  aura  suscités  dans  le  trajet.  Une 
machine  de  ce  système  figurait,  en  1867,  à  l'Exposition  uni- 
verselle ;  elle  avait  la  force  de  3  chevaux- vapeur.  «  Partie  de 
la  gare  d'Auxerre,  remorquant  un  lourd  camion  à  basses  roues, 
portant  une  chaîne  de  plus  de  5000  kilogrammes,  et  ainsi 
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chargée,  au  moyen  de  l'emploi  de  ses  petites  roues,  elle  a  pu 
gravir  une  longue  rampe  de  0",08  par  mètre,  avec  une  vitesse 
moyenne  de  8  kilomètres  à  l'heure.  »  D'autres  expériences, 
faites  d'une  manière  continue  aux  environs  de  Paris,  ont  été, 
paraît-il,  très  favorables  à  ce  système.  La  vue  que  nous  don- 
nons de  la  locomotive  routière  de  M.  Larmanjat  a  été  dessinée 
d'après  nature,  à  l'un  des  nombreux  essais  faits  il  y  a  une 
dizaine  d'années  à  Paris,  au  Trocadéro. 

Nous  devons  citer  aussi  la  locomotive  routière  de  M.  Albaret, 
de  Liancourt  (Aisne),  laquelle  a  été,  pendant  deux  années, 
expérimentée  dans  les  départements  du  Nord  et  du  Jura, 
remorquant,  sur  des  routes  dont  les  rampes  atteignaient  0'",05 
à  0'",06,  des  charges  de  12  tonnes,  à  une  vitesse  maximum  de 
0  kilomètres  à  l'heure;  celle  de  M.  Garret,  qui  a  remorqué, 
d'Auxerre  à  Avallon  et  retour,  une  diligence  chargée  de  quinze 
personnes,  à  la  vitesse  moyenne  de  11  kilomètres. 

Les  Anglais  et  les  Américains  ne  sont  pas  restés  en  arrière 
dans  cet  ordre  de  recherches.  Ils  ont  fait  de  nombreuses  ten- 
tatives pour  résoudre  pratiquement  la  question  de  la  locomotion 
à  vapeur  sur  les  roules  ordinaires.  Pour  eux,  comme  pour  nos 
ingénieurs  et  constructeurs  français,  la  difficulté  à  vaincre  était 
d'éviter  les  ornières  occasionnées  par  le  poids  de  la  machine. 
C'est  ainsi  que,  dans  le  système  Boydell,  on  employait  un  rail 
sans  fin  venant  se  placer  au-devant  de  la  roue  et  reposant 
sur  le  sol  au  moyen  de  larges  patins.  La  complication  du  mé- 
canisme et  la  faible  vitesse  obtenue  ont  fait  abandonner  ce 
système.  Le  système  Bray  avait  adopté  des  roues  de  fer  de 
grandes  dimensions,  munies  de  griffes  mobiles  à  leur  circon- 
férence; mais  il  résultait  de  là  une  détérioration  rapide  des 
routes. 

Pour  résoudre  le  même  problème,  un  constructeur  d'Edim- 
bourg, M.  Thomson,  a  imaginé  de  garnir  les  jantes  des  roues 
motrices  de  sa  machine  de  bandes  de  caoutchouc  vulcanisé  qui 
ont  une  épaisseur  de  0",125,  sur  une  largeur  de  0",30. 

«  Ces  bandes  supportent  parfaitement  le  poids  de  la  ma- 
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chine,  et  roulent  sur  les  routes  ordinaires  sans  écraser  les 
pierres  qui  se  trouvent  à  la  surface.  Grâce  à  l'élasticité  du 
caoutchouc,  le  contact  entre  la  jante  et  le  sol  n'a  plus  lieu  sui- 
vant une  génératrice,  mais  suivant  une  surface  sur  laquelle 
la  pression  se  trouve  répartie.  Les  roues  ne  s'enfoncent  plus 
alors  dans  le  sol,  et  même,  si  l'on  fait  circuler  la  locomotive  sur 
une  route  nouvellement  chargée,  elle  passera  sur  les  pierres 
fraîchement  cassées,  sans  que  le  bandage  soit  coupé  ni  dété- 
rioré. La  force  employée  pour  faire  marcher  une  locomotive 
de  ce  genre  sera  donc  de  beaucoup  inférieure  à  celle  néces- 
saire pour  une  machine  à  bandages  lisses  de  fer;  car,  dans  ce 
dernier  cas,  la  roue  écrase  le  ballast  et  occasionne  une  perte 
de  force  notable  ^  » 

Une  locomotive  de  ce  modèle  a  pu  circuler  dans  une  prairie 
sans  laisser  de  fortes  traces  de  son  passage.  Sur  une  route 
horizontale,  elle  peut  remorquer  50  tonnes  avec  une  vitesse 
variant  de  4  à  10  kilomètres  à  l'heure.  Sa  force  effective  est 
de  16  à  18  chevaux.  En  Angleterre,  on  en  emploie  plusieurs 
au  transport  du  charbon  de  la  mine  aux  usines  voisines;  à 
Edimbourg,  M.  Thomson  a  appliqué  sa  locomotive  à  la  traction 
des  omnibus.  Des  essais  enlin  ont  dû  être  faits  aux  Indes,  par 
l'administration  postale,  pour  le  transport  de  ses  dépêches  dans 
la  province  du  Pundjab,  entre  les  villes  de  Loodlana,  Feroze- 
pore  et  Lahore. 

Le  dessin  que  nous  donnons  ici,  de  la  locomotive  routière 
Thomson,  suffira  pour  faire  comprendre  la  disposition  géné- 
rale des  organes.  On  voit  que  la  machine  à  vapeur  est  une  ma- 
chine à  cylindre  horizontal  C,  communiquant  le  mouvement 
par  une  bielle  à  un  arbre  moteur  doublement  coudé,  muni 
d'un  pignon  en  rapport  avec  une  roue  d'engrenage  calée  sur 
la  roue  motrice.  Grâce  à  cette  disposition,  le  mouvement  est 
donné  à  l'essieu  R  des  roues  motrices  de  la  voiture  avec  une 
vitesse  qui,  pour  une  môme  vitesse  des  pistons,  dépend  des 

i .  Article  de  M.  Sauvée  dans  les  Annales  industrielles,  excellente  revue  à  laquelle  nous 
empruntons  le  dessin  de  la  locomotive  routière  Thomson. 
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nombre  des  dents  de  la  roue  et  du  pignon.  Mais  l'arbre  moteur 
est  muni  d'un  second  pignon  qui  engrène  avec  une  seconde  roue 
calée  elle-même  sur  un  autre  arbre  moteur  parallèle  au  premier, 
et  ce  dernier,  par  un  troisième  pignon,  communique  son  mouve- 
ment à  la  première  roue  d'engrenage.  Il  est  bien  entendu  que 
ces  deux  systèmes  fonctionnent  isolément  :  le  conducteur  passe 


Fig.  ?iOS.  —  LocoiDotive  roulière;  système  Thomsan. 


à  volonté  de  l'un  à  l'autre  à  l'aide  de  leviers  de  manœuvre  L  à 
sa  portée.  Il  peut  ainsi  faire  varier,  pour  une  même  action  de 
la  vapeur,  la  vitesse  des  roues  motrices  dans  un  rapport  qui 
varie  du  simple  au  double  (plus  exactement  de  16  à  39)*. 

1 .  Le  problème  mécaDique  de  ta  toccmotion  ï  rapeur  sur  les  roules  ordiDaires  peut  être, 
comme  on  le  voit,  considéré  comme  résolu.  Cela  yeul-il  dire  que  l'emploi  des  locomoltitt 
rouliërcs  se  géuérali^en  promplemeal!  Il  est  dîQicile  de  répondre  ï  cette  questiom ;  or,  k 
câté  du  point  de  vue  technique,  il  y  a  le  poinl  de  vue  industriel  et  commercial.  Il  lanl  qsa 
ce  mode  de  transport  soit  réellement  économique,  et  cela  dépend  ârideomient  d'one  foule  de 
circonstances  étrangères  à  la  pure  mécanique.  Dans  les  grandes  villes  comme  Paris,  LoadM, 
où  les  besoins  de  la  circulation  sont  si  continus  et  si  pressants,  les  locomotires  roalîira 
pourront  être  ulilemcnl  employées,  si  l'on  imagine  des  moyens  qui  rendent  cet  emploi  pv- 
dent,  si  l'oa  parc  atii  dangers  que  la  rencontre  fréquente  des  voitures  et  das  pijiAas  mollt- 
pli»rail  !i  chaque  instant.  Ce  mode  de  locomotion  a  été  essayé,  mais  abandonné  lor  l'ime  dai 
grandes  voies  que  l'édilité  parisienne  a  lait  établir  sous  le  nom  de  tramwm/t. 


LA  LOCOMOBILE.  705 


g  5.    LA   LOCOMOBILE. 

Il  nous  reste  à  examiner  un  quatrième  type  de  machines 
à  vapeur  récemment  créé,  dont  l'usage  se  multiplie  de  plus  en 
plus,  et  qui  n'a  guère  de  ressemblance  avec  la  locomotive  que 
le  nom  et  l'apparence  extérieure.  C'est  la  locomobile. 

En  réalité,  la  locomobile  est  une  machine  fixe,  mais  une 
machine  fixe  transportable;  elle  fonctionne  au  repos,  mais  le 
lieu  de  son  action  peut  être  changé  promptement  et  à  volonté. 
Relativement  légère  et  peu  encombrante,  elle  est  disposée 
comme  la  locomotive  sur  un  châssis  cl  montée  sur  des  roues  : 
chaudière,  mécanisme  moteur,  volant,  tout  est  réuni  de  ma- 
nière à  fonctionner  sans  aucune  mise  en  train,  si  ce  n'est  celle 
de  l'alimentation  et  de  l'allumage.  La  machine  a-t-elle  achevé 
son  service  en  un  point,  on  la  conduit  ailleurs,  là  oiJ  se  fait  sen- 
tir le  besoin  de  la  force  motrice,  qu'elle  dispense  ainsi  successi- 
vement en  des  lieux  éloignes  les  uns  des  autres.  Les  roues  de 
la  locomobile  ne  sont  pas,  comme  dans  la  locomotive,  des 
roues  motrices  ;  elles  sont  absolument  indépendantes  du  mé- 
canisme et  n'ont  qu'un  objet  :  rendre  facile  le  transport  de 
la  machine  sur  les  routes  ou  à  travers  les  champs.  A  l'aide 
d'un  ou  deux  chevaux  attelés  au  limon,  c'est  la  chose  du  monde 
la  plus  simple. 

La  locomobile  est  aujourd'hui  un  moteur  universellement 
employé.  Dans  l'agriculture,  dans  les  constructions  indus- 
trielles, les  locomobiles  servent  à  une  foule  d'usages  et  rempla- 
cent avec  avantage  les  moteurs  animés. 

Dans  les  ateliers  de  maçonnerie  d'une  certaine  importance, 
ce  sont  des  locomobiles  qu'on  emploie  à  hisser  les  matériaux  ; 
elles  donnent  le  mouvement  aux  monte-charges;  elles  font 
tourner  les  moulins  à  broyer,  à  fabriquer  le  mortier  ;  elles  sont 
substituées  aux  ouvriers  qui  soulèvent  les  moutons  des  son- 
nettes ou  qui  manœuvrent  les  grues.  Les  grues  à  vapeur  mues 
par  des  locomobiles  se  voient  fréquemment  aujourd'hui  dans 

iT.  89 
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nos  ports  marchands  ou  militaires.  Les  bateaux-dragueurs  en 
sont  pourvus. 

On  emploie  les  locomobiles  au  mouvement  des  pompes  éta- 
blies provisoirement  pour  Tépuisement  des  terrains  de  con- 
struction. En  agriculture,  c^est  le  moteur  adopté  aujourd'hui 
dans  tous  les  cas  où  s'introduit  Tusage  de  Taction  de  la  vapeur. 
Ainsi  dans  les  opérations  agricoles  proprement  dites,  notam- 
ment le  labourage,  c'est  une  locomobile  qui,  installée  à  l'une 
des  extrémités  de  la  pièce  de  terre,  communique  le  mouvement 
aux  engins  qui  portent  les  socs  de  la  charrue.  De  même  dans  les 
opérations  d'industrie  agricole  qui  ont  pour  objet  les  produits, 
leur  manutention,  transformation,  etc.,  machines  à  battre, 
hache-paille ,  concasseurs,  pressoirs,  coupe-racines.  Partout 
où  l'on  agit  sur  de  grandes  masses,  il  peut  y  avoir,  et  il  y  a  en 
effet  avantage  à  substituer  aux  moteurs  animés  ordinaires,  aux 
hommes  et  aux  animaux,  le  moteur  par  excellence,  la  vapeur. 

Les  locomobiles  sont  des  machines  qui  ont  reçu,  suivant 
leur  destination  et  l'inspiration  des  constructeurs,  des  formes 
extrêmement  variées.  Il  nous  suffira  de  décrire  l'un  des  types 
adoptés  pour  faire  comprendre  le  mécanisme  de  tous  les  autres. 
Prenons  la  locomobile  Calla  pour  exemple. 

La  chaudière  est,  comme  dans  la  locomotive,  une  chaudière 
tubulaire  composée  d'un  foyer  A  situé  à  l'arrière,  et  du  corps 
cylindrique  BB,  qui  renferme  les  tubes.  La  puissance  des  loco- 
mobiles étant  faible  (on  en  construit  de  1  et  2  chevaux,  jus- 
qu'à 8  chevaux),  il  n'y  a  pas  nécessité  d'une  aussi  grande  sur- 
face de  chauffe  que  dans  les  locomotives  ;  aussi  les  tubes  sont- 
ils  plus  gros  et  moins  nombreux. 

La  machine  est  à  haute  pression  et  sans  condensation,  la 
vapeur  s'échappant  dans  la  cheminée  pour  produire  le  tirage. 
Le  tirage  ne  doit  jamais  être  assez  activé  pour  attirer  hors 
du  foyer  des  escarbilles  enflammées,  toutes  les  fois  du  moins 
que  la  locomobile  est  em^ployée  dans  le  voisinage  de  matières 
inflammables,  ce  qui  arrive  souvent  en  agriculture  :  il  y  aurait, 
sans  cela,  danger  d'incendie. 
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Dans  la  locomobile  que  représente  la  figure  309,  le  cylindre 
est  horizontal  et  placé  au-dessus  de  la  chaudière.  La  tige  du 
piston,  guidée  par  une  glissière,  met  en  mouvement  la  bielle  K^ 
qui  s'articule  à  la  manivelle  de  l'arbre  moteur  et  du  volant.  La 


Fig.  309. — LoMiuobile  Calla  :  A, BB,  boite  ifeu  el  corps  cylindrique lubulair«;C, cl 
E,  cjliadre;  H,  folaot;  K,  L,  bielle  el  maniielle;  llll,  régulateur. 

légende  donne  l'indication  des  organes  ordinaires  de  la  ma- 
chine, qui  n'ont  rien  de  particulier.  On  construit  en  Amérique 
des  machines  locomobiles  dont  la  chaudière  est  verticale,  comme 
le  mécanisme  moteur. 

Les  locomobiles  sont  des  machines  peu  économiques  :  elles 
consomment  de  5  à  6  kilogrammes  de  houille  par  heure  et  par 
force  de  cheval.  Nous  avons  dit  qu'elles  sont  légères,  et  en 
elîet  le  poids  d'une  machine  de  4  à  5  chevaux  ne  dépasse 
guère  2  tonnes. 

g  6.  AntiUTions  diverses  de  u  tapeur. 


On  vient  de  voir  ce  qu'est  la  machine  à  vapeur,  sur  quels 
principes  de  physique  et  de  mécanique  repose  sa  construction  ; 
quelles  sont  les  formes  variées  qu'elle  a  prises  pour  être  appro- 
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priée  aux  services  multiples  qu'on  lui  demande  dans  Tindustrie 
manufacturière,  dans  Tindusirie  des  transports  terrestres  et 
maritimes,  dans  les  travaux  publics  et  dans  Tagricullure.  Il 
nous  reste  à  dire  un  mot  des  applications  mêmes  de  la  vapeur, 
et  du  rôle  immense  qu'elle  joue  dans  les  sociétés  modernes. 

Les  premières  machines  à  vapeur,  on  Ta  vu,  étaient  em- 
ployées à  épuiser  les  eaux  des  mines  :  c'étaient  les  moteurs 
de  pompes  puissantes.  Aujourd'hui  encore,  elles  servent  aux 
mêmes  travaux.  Dans  les  grandes  villes,  ce  sont  des  machines 
à  vapeur  qui  puisent  dans  les  rivières  et  les  fleuves  l'eau  né- 
cessaire aux  besoins  publics  ou  domestiques  :  telles  sont,  à 
Paris,  les  pompes  à  feu  de  Ghaillot,  de  Saint-Haur,  de  Ménil- 
monlant. 

En  Angleterre  et  en  Hollande,  on  a  installé  des  machines  à  va- 
peur pour  faire  mouvoir  les  pompes  qui  ont  desséché  des  marais, 
des  lacs,  comme  les  lacs  de  Harlem,  de  Zuid-PIas,  et  l'on  parle 
de  dessécher  de  la  même  manière  le  Zuiderzée  tout  entier. 

La  locomobile  e^t  employée  partout  maintenant  dans  les 
travaux  publics  :  nous  venons  de  voir  qu'elle  fait  mouvoir  les 
moutons  des  sonnettes  dans  les  fondations  sur  pilotis,  les 
monte-charges  des  constructions,  les  grues  des  chemins  de  fer 
et  des  ports.  La  vapeur  donne  le  mouvement  aux  dragues,  aux 
toueurs  ou  remorqueurs  des  rivières  et  des  canaux,  aux  bacs, 
aux  pompes  à  incendie.  Parmi  les  applications  intéressantes  de 
sa  puissance  mécanique,  il  faut  citer  les  mille  opérations  qui 
ont  pour  objet  la  fabrication  des  machines  mêmes,  et  notam- 
ment le  forgeage  des  grosses  pièces  métalUques.  L'outil  qui  sert 
à  cet  usage  est  le  marteaur-piloriy  sur  lequel  nous  croyons  devoir 
donner  quelques  détails. 

Le  marteau-pilon  à  vapeur,  qui  a  tant  contribué  à  déve- 
lopper la  fabrication  du  fer,  cette  matière  première  de  la  mé- 
canique et  de  l'industrie  moderne,  a  été  inventé,  vers  4841, 
par  le  directeur  des  forges  du  Creuzot,  M.  Bourdon*.  Ces  gigan- 

1 .  Un  ingénieur  anglais,  M.  Nasmylh,  a  sui^i  de  près  notre  compatriote  ;  maïs,  d*après 
Poncelet,  c'est  bien  à  H.  Bourdon  que  revient  la  priorité. 
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tesques  marteaux,  qu'emploient  toutes  les  usines  où  le  fer  et 
l-'acier  sont  forgés  en  pièces  de  grandes  masses,  ne  reçoivent 
pas  leur  mouvement  de  la  machine  à  vapeur;  mais  c'est  la 
vapeur  qui  directement  les  élève  ou  les  abaisse  entre  les  deux 
énormes  montants  de  fonte  qui  leur  servent  de  guide  dans  leurs 
allées  et  venues. 

La  figure  310  moolre  comment  fonctionoe  le  marteau-pilon. 
Imaginez  un  mouton  de  fonte,  dont  le  poids  atteint  jusqu'à 
15  000  kilogrammes ,  se 
mouvant  entre  deux  mon- 
tants ou  glissières,  suspen- 
dus à  la  forte  tige  du  piston 
d'un  cylindre  où  la  vapeur 
peut  pénétrer  à  volonté. 
Celle-ci  arrive  par  le  tuyau 
V,  et  de  là,  par  une  lumière 
pratiquée  au  bas  du  corps 
de  pompe,  sous  le  piston, 
qui  est  alors  chassé  de  bas 
en  haut  par  la  force  élas- 
tique du  fluide.  A  l'aide 
d'un  levier  L,  on  agit  sur 
une  lige  T  qui  abaisse  un 
tiroir  latéral,  et  la  vapeur 
s'échappe    dans    l'air    par 

une  cheminée  UË.  La  vapeur  agit  ici  par  simple  effet  ;  mais  on 
construit  des  marteaux-pilons  où  elle  sert  à  la  fois  à  soulever 
l'énorme  masse  et  à  la  précipiter  dans  sa  chute.  Voici ,'  sur 
l'un  de  ces  engins,  quelques  détails  que  nous  empruntons  à 
l'ouvrage  les  Grandes  Usines,  de  M.  Turgan  : 

«  La  compagnie  australienne  du  chemin  de  fer  Victoria  a 
commandé  un  énorme  marlcau-pilon  à  vapeur,  qui  a  été  con- 
struit dans  l'usine  de  Kirkslall,  à  Lceds  (Angleterre).  Ce  mar- 
teau est  à  double  ou  à  simple  effet  :  ainsi  la  vapeur  agit  dans 
les  deux  sens,  c'est-à-dire  qu'elle  peut  alternativement  soulever 


Fig.  310.  —  Hirteau-pilon  ;  coupo  du  cjlmdfe. 
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le  marleau  et  arrWer  en  dessus  pour  précipiter  sa  chute,  et 
augmenter,  par  conséquent,  Taction  de  la  pesanteur.  Cette  dis- 
position, qui  permet  en  même  temps  de  multiplier  le  nombre 
de  coups  dans  un  temps  donné,  est  surtout  très  avanlageusç 
pour  forger  des  pièces  de  grandes  dimensions;  on  peut  en  effet, 
grâce  à  elle,  opérer  le  travail  en  une  seule  chaude,  et  Ton  éco- 
nomise, de  cette  manière,  du  temps,  du  combustible  et  du 
métal. 

c(  L'effet  de  cet  engin  puissant  est  égal  à  celui  que  produirait 
le  poids  de  16000  kilogrammes  frappant  quarante  coups  par 
minute.  L'action  alternative  du  double  et  du  simple  effet  pe^ 
être  obtenue  instantanément.  A  Taide  d'un  tiroir  convenabjf^ 
ment  disposé,  on  peut  également  changer  en  un  instant  la  cJiQl^ 
et  la  force  du  coup.  On  sait  que,  pour  tous  les  marteaiv  qui 
agissent  par  la  gravité,  le  travail  mécanique  produit  est  repré- 
senté par  le  poids  de  la  masse  multiplié  par  la  hau|eur  de  la 
chute.  Par  conséquent,  plus  celte  hauteur  est  grunde,  plus 
l'action  est  considérable,  mais  aussi  plus  lent  ««t. le  travail. 
Avec  le  marleau  à  double  effet  dont  il  s'agit,  )a  force  du  coup 
peut  être  triplée  et  la  vitesse  doublée  en  même  temps.  La  va- 
peur qui  fait  mouvoir  le  marleau  est  obtenue  avec  la  chaleur 
perdue  du  foyer  où  l'on  chauffe  le  fer  à  marteler.  Le  poids  de 
tout  l'appareil,  comprenant  la  masse  du  marteau,  Fenclume, 
l6  billot,  le  cylindre  à  vapeur,  etc,,  est  d'environ  400000  kilo- 
grammes. » 

Le  marleau-pilon  est,  pour  ainsi  dire,  une  machine  à  vapeur 
spéciale,  où  la  force  est  directement  employée  à  produire  le 
mouvement  de  Toutil.  Dans  les  grandes  usines,  fabriques  de 
machines,  forges,  scieries  mécaniques,  ce  sont  le  plus  souvent 
les  machines  fixes,  quelquefois  les  locomobiles,  qui  donnent 
et  distribuent  partout,  par  l'intermédiaire  d'engrenages,  de 
courroies,  le  mouvement  à  tous  les  ateliers  :  rabotage,  alésage, 
mortaisage,  forage,  taraudage,  polissage  des  pièces  métalliques, 
tout  reçoit  son  impulsion  de  la  vapeur,  et  l'on  ne  sait  lequel 
on  doit  admirer  le  plus  dans  ces  travaux  formidables,  de  la 
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puissance  de  l'eDgin,  ou  de  sa  docilité  à  se  plier  aux  usages  les 
plus  divers. 

N'est-ce  pas  quelque  chose  de  meneilleux  que  de  voir  ces 
machines-outils  travailler  l'acier  et  le  fer  avec  la  même  aisance 
que  le  hois  sous  la  main  de  l'ouvrier  menuisier,  charpentier  ou 


Marteau-pilon  ï  tapeur. 


charron  ;  ces  cisailles  découper  le  fer  brut,  tailler  les  épaisses 
feuilles  de  lôle,  comme  le  ciseau  du  tailleur  fait  de  l'étoffe  la 
plus  souple?  «  Autrefois  on  grattait  à  peine  le  fer;  aujourd'hui 
on  le  rabote  comme  du  bois,  on  le  découpe  et  on  le  perce  comme 
du  carton.  Certaines  machines-outils  d'Indret  sont  assez  soli- 
dement établies  pour  pouvoir  enlever  un  copeau  de  40  milU- 
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mètres  sur  une  longueur  de  1 1  mètres  ;  le  chariot  mobile  qui 
porte  le  burin  pèse  à  lui  seul  14  tonnes.  Parmi  les  machines 
les  plus  curieuses  d'Indret,  nous  devons  signaler  un  tour  de 
Mazeline,  destiné  à  raboter  cîrculairement  les  arbres  coudés. 
Son  burin  est  porté  par  un  disque  tournant  dans  un  cadre;  la 
pièce  que  Ton  travaille  traverse  ce  disque  et  avance  sur  un 
chariot  pour  présenter  successivement  à  Toutil  tous  les  points 
qui  doivent  être  atteints.  On  remarque  également  un  tour  en 
l'air  de  M.  Calla,  dont  le  plaleau  mesure  5  mètres  de  diamètre; 
des  bancs  à  aléser,  à  percer,  à  planer  le  fer,  la  fonte  et  le 
bronze  par  tous  les  moyens  connus*.  » 

Si  Ton  voulait  énumérer  et  décrire,  même  sommairement, 
tous  les  usages  de  la  machine  à  vapeur  dans  Tindustrie  mo- 
derne, ce  n'est  point  un  chapitre,  mais  un  livre,  et  un  gros 
livre  qu'il  faudrait  écrire.  On  la  trouverait  dans  les  hauts  four- 
neaux,  où   des   machines   horizontales   fonctionnent  comme 
souffleries  pour  activer  et  entretenir  les  feux;  dans  les  taille- 
ries de  diamants,  où  la  vapeur  imprime  aux  meules  la  prodi- 
gieuse vitesse  de  2500  tours  à  la  minute:  dans  les  brasseries, 
où  elle  met  en  mouvement  les  pompes  qui  servent  au  transva- 
sement des  masses  liquides;  dans  les  papeteries,  où  elle  fait 
fonctionner  les  machines  laveuses  et  blanchisseuses  du  papier; 
dans  les  tuileries,  dans  les  fabriques  de  literie,  de  pianos,  où 
elle  scie  le  bois,  le  découpe  en  arabesques  de  toutes  formes; 
dans  les  fabriques  d'orfèvrerie  ;  à  la  Monnaie,  où  les  presses 
d'Uhlhorn,  perfectionnées  par  Thonnelier  et  mues  par  la  va- 
peur, frappent  jusqu'à  2400 pièces  à  l'heure;  dans  les  fabriqués 
de  tabac,  de  chocolat,  et  enfin  dans  cent  autres  opérations 
industrielles  qui  ont  besoin  d'un  moteur  puissant,  régulier, 
rapide,  continu.  Mais  il  est  deux  grandes  industries  où  la  va- 
peur joue  un  rôle   d'une  importance  immense  :    dans  le^ 
fabriques  de  tissus,  les  filatures,  ces  pourvoyeuses  de  vêle- 
ments du  genre  humain  tout  entier;  puis  dans  Timprimerie 

1.  Turgan,  les  Grandes  Usines  de  France, 
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typographique  et  lithographique ,  qui  nous  donne  l'aliment 
intellectuel  sous  sa  forme  la  plus  assimilable,  le  livre  et  le 


Quelques  mois  seulement  de  l'application  de  la  vapeur  à 
rimprimerie. 

C'est  en  novembre  1814,  au  moyen  d'une  presse  inventée 
par  F.  Kœnig,  qu'eurent  lieu  les  premiers  tirages  de  feuilles 
imprimées  par  la  vapeur.  Le  journal  anglais  le  Times  avait  eu 
l'honneur  et  le  profil  de  ce  premier  essai,  qui  permit  d'obtenir 


Fig.  512  —  Pretso  typographique  à  voptur 

mille  exemplaires  à  l'heure.  Voici  ce  que  dit  M.  A.  F.  Didol  de 
celte  application  dans  son  Essai  sur  Ut  typographie  : 

«  Dans  cette  machine,  la  forme  ou  châssis  contenant  les 
types  passe  horizontalement,  par  un  mouvement  de  va-et-vient, 
sous  le  cylindre  d'impression  sur  lequel  la  feuille  de  papier 
esl  enroulée  et  retenue  par  des  cordons.  Dans  l'origine,  l'en'cre, 
chassée  par  un  piston  de  la  boile  cylindrique  placée  au  som- 
met, tombait  régulièrement  sur  deux  rouleaux  de  fer  qui  la 
communiquaient  à  une  série  d'aulres  rouleaux,  dont  les  deux 
derniers,  de  cuir,  l'appliquaient  sur  les  caraclères.  Une  impor- 
tante amélioration  fut  le  remplacement  du  cuir,  dont  les  rou- 
leaux étaient  d'abord  recouverts,  par  une  composition  de  colle 
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forte  et  de  mélasse  formant  une  substance  élastique  très  favo- 
rable à  l'impression  des  caractères.  La  prise  d'encre  et  sa 
distribution  furent  postérieurement  améliorées.  EnGn  M.  K(b- 
nig  réunit  deux  machines  semblables,  de  manière  à  poovoir 
imprimer  un  journal  des  deux  côtés  à  la  fois.  La  feuille,  con- 
duite par  les  rubans,  était  portée  d*un  cylindre  à  l'autre  en 
parcourant  le  chemin  dont  la  lettre  S  couchée  horizontalement 
(c/))  donne  l'idée.  Pendant  sa  course  sur  les  cylindres,  la 
feuille  recevait  sous  le  premier  cylindre  Timpression  d*iin 
côté,  et  sous  le  second  cylindre  elle  recevait  l'impression  sur 
le  deuxième  côté.  Mais  il  faut  avouer  qu'en  18i4,  lorsque 
M.  Bentley  me  montra  cette  admirable  et  immense  machine, 
encore  fort  compliquée,  le  second  côté  de  la  feuille  (la  retira^ 
tion)  ne  tombait  pas  exactement  en  registre. 

ce  Ce  n'est  qu'après  de  longues  recherches  que  HH.  Âpplegath 
et  Gowper  sont  parvenus  à  donner  à  leur  presse  mécanique  un 
tel  degré  de  perfection,  que  la  feuille  conduite  par  tes  cordons, 
après  avoir  reçu  la  première  impression,  passe  du  premier 
cylindre  sur  deux  tambours  de  bois  qui  la  retournent,  et  va 
s'appliquer  sur  le  contour  d'un  second  cylindre  avec  une  telle 
précision,  qu'elle  rencontre  les  types  de  la  seconde  forme,  juste 
au  même  point  où  se  trouvent  imprimée  du  côté  opposé  les 
caraclôrcs  de  la  première  forme  ;  après  quoi  elle  vient  se  dé- 
poser sur  une  table  placée  entre  les  deux  eylindrtes,  oik  w 
enfant  la  reçoit  et  l'empile.  » 

Veut-on  savoir  à  quel  degré  de  rapidité  l'impression  est  par- 
venue, grâce  à  l'emploi  des  presses  mécaniques  mues  par  II 
vapeur?  Voici  quelques  faits  caractéristiques  à  cet  égard. 

La  presse  d'Applegath,  à  huit  cylindres,  employée  à  Vim 
pression  du  Times,  fournit  11  520  exemplaires  à  l'heure.  1* 
New-York  Sun,  journal  américain  imprimé  par  la  presse  Hoe« 
dont  chaque  page  comprend  huit  colonnes  renfermant  cluh 
cune  deux  cents  lignes  de  quarante  lettres,  lire  de  16  à  20000 
épreuves  à  l'heure.  Le  cylindre  central  sur  lequel  s'applique  la 
forme  a  6  mètres  de  développement  :  huit  autres  cylindres, 
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comme  dans  la  presse  d'ÂppIegath,  se  chargent  successivement 
des  feuilles,  et  les  impriment  sur  huit  faces  différentes  du 
cylindre  central.  A  Taide  de  seize  ouvriers,  deux  par  cylindre, 
on  obtient  une  quantité  de  travail  qui  eût  jadis  exigé  plus  de 
trois  cents  pressiers. 

Ajoutons  que  si  l'impression  mécanique  était  jadis  inférieure, 
au  point  de  vue  de  Fart  typographique,  à  l'impression  faite  au 
moyen  de  l'antique  presse  à  bras,  aujourd'hui  elle  a  été  telle- 
ment perfectionnée,  que  les  amateurs  les  plus  difficiles  auraient 
de  la  peine  à  distinguer  les  produits  des  deux  modes  d'im- 
pression. 

Depuis  quelques  années,  la  lithographie  emploie  la  vapeur 
et  des  presses  mécaniques  qui  jusque-là  avaient  été  réservées 
à  la  typographie.  Les  résultats  obtenus  sont  remarquables,  et 
la  rapidité  du  tirage  est  venue  apporter  une  économie  impor- 
tante à  une  industrie  que  la  concurrence  des  produits  typogra- 
phiques menaçait  sérieusement. 


§  7.    STATISTIQUE   DES   MACHINES    A    VAPEUH. 

Terminons  cette  revue  rapide  des  innombrables  applications 
de  la  vapeur  par  quelques  nouvelles  données  de  statistique 
générale  bien  propres  à  montrer  la  vérité  de  cette  assertion  : 
que  la  vapeur  est  l'origine  de  la  plus  féconde  révolution  qui 
ait  jusqu'ici  transformé  la  production  humaine,  et  à  justifier 
le  nom  de  siècle  de  la  vapeur  qu'on  donne  quelquefois  à  notre 
époque. 

En  1865,  la  France  possédait  un  total  de  19724  machines 
à  vapeur,  douées  ensemble  d'une  force  de  242209  chevaux. 
Dans  ce  nombre  n'étaient  point  comprises  les  machines  loco- 
motives, dont  le  chiffre  dépassait  4000  et  atteint  7000  aujour- 
d'hui. C'est,  pour  notre  pays,  un  accroissement  de  puissance 
productrice  équivalant  à  une  population  active  de  plus  de 
5  millions  d'ouvriers,  résultat  certainement  dépassé  aujour- 


718  LE  MONDE  PHTSIQUE. 

d*hm*  En  réonissant  aux  machines  fixes  employées  dans  Tin- 
dustrie  l  les  locomotives  et  les  machines  des  bateaux  i  Tapeur, 
tant  de  la  marine  marchande  que  de  la  marine  de  guerre,  on 
pouvait  évaluer  à  780000  chevaux-vapeur  la  force  motrice 
totale  alors  en  activité  en  France.  Â  Paris  seulement,  on 
comptait,  à  la  même  époque,  1189  moteurs  à  vapeur,  d*une 
force  totale  de  9782  chevaux;  et  en  y  comprenant  la  banlieue 
(dans  le  seul  département  de  la  Seine),  il  y  avait  2480  machines, 
d'une  force  de  19150  chevaux.  Le  mouvement,  sur  les  voies 
ferrées,  des  voyageurs  et  des  marchandises  accroîtrait  dans 
une  forte  proportion  les  services  que,  d'après  les  chiffres  qui 
précèdent,  la  vapeur  rend  à  notre  pays. 

En  Angleterre,  d'après  un  ingénieur  anglais,  M.  Feyburn, 
le  nombre  total  des  chevaux-vapeur  employés  atteint  le  chiffre 
énorme  de  3650000  :  c'est  une  force  qui  équivaut  au  travail 
de  76  millions  d'ouvriers,  c'est-à-dire  plus  de  trente  fois  aussi 
grande  que  celle  des  bras  qui  servent  d'auxiliaires  aux  indus- 
tries britanniques. 

Les  chiffres  nous  manquent  pour  l'industrie  manufacturière 
des  autres  pays  d'Europe  et  d'Amérique.  Mais  on  peut  se  faire 
une  idée  de  ce  qu'ils  peuvent  être,  en  considérant  l'immense 
développement  qu'a  pris  le  réseau  des  chemins  de  fer  dans  le 
monde  entier,  réseau  sillonné  nuit  et  jour  par  la  vapeur,  celui 
que  tend  à  prendre  de  plus  en  plus  la  navigation  à  vapeur  sur 
les  mers,  les  lacs  et  les  fleuves. 

En  1867  déjà,  la  longueur  totale  de  toutes  les  lignes  de  fer 
exploitées  sur  le  globe  atteignait  156663  kilomètres,  près  de 
seize  fois  la  circonférence  entière  de  notre  planète.  Depuis,  cette 
longueur  a  été  plus  que  doublée  :  l'Amérique  du  Nord,  à  elle 
seule,  a  augmenté  son  réseau  de  20000  kilomètres;  la  Rus- 
sie, de  plus  de  6000  kilomètres  ;  presque  partout  de  nouvelles 
lignes  ont  été  construites  ou  commencées  :  plus  de  100000 
locomotives  répandent  maintenant  leurs  panaches  de  vapeur 
non  seulement  en  Europe,  mais  dans  les  Indes,  en  Australie, 
jusqu'au  Japon,  et  les  steamboats  sillonnent  toutes  les  mers. 


PtOSION  DES  MACHINES   A  VAPEUR.  719 

1  eflèl,  a  suivi  l'exemple  de  l'iDclustrie  manufac- 
\\c  celle  des  transporls  terrestres,  sur  une  moindre 
i  vérité)  mais  dans  une  proportion  qui  va  toujours 
ni. 

■ope,  sur  100000  navires  formant  à  peu  près  le  total 

nts  di  la  marine  marchande,  on  compte  4500  na- 

;  mais  il  faut  ajouter  qu'en  général  le  tonnage 

i  dépasse  de  beaucoup  le  tonnage  des  bàliments  à 

USÉ  en  France,  tandis  que  le  tonnage  moyen  des  ua- 

:5t  de  CO  tonneaux,  il  atteint  280  tonneaux  dans 

vapeur. 

g  8.    EXPLOSION    DES   MACHISES    A    VAPEUR, 

A^ous  venons  de  signaler  les  bienfaits  dont  la  civilisation  est 

'l'vable  à  l'invention  de  la  machine  à  vapeur  et  à  l'introduc- 

'•1  prc^essivement  croissante  de  ce  moteur  puissant  dans 

•nies  les  industries.  Il  faut  maintenant  faire  la  pari  des  mal- 

.eurs  qu'elle  a  occasionnés  et  dont  nous  lisons  de  temps  à 

autre,  dans  les  journaux,  les  récits  lamentables.  Chaque  mé- 

ilaîlle  a  son  revers. 

Toutes  les  explosions  de  machines  à  vapeur  ont  en  réalité 
une  cause  unique  :  pour  une  raison  ou  pour  une  autre,  la 
pression  de  la  vapeur  produite  dans  la  chaudière  dépasse  la 
limite  de  la  résistance  des  parois;  lé  métal  se  déchire,  éclate 
aous  la  force  irrésistible  du  fluide,  et,  eu  projetant  ses  débris, 
accumule  dans  son  voisinage  les  ruines  et  les  victimes.  Aux 
efiels  mécaniques  de  celle  projection  terrible  se  joignent  ceux 
qu'une  masse  de  vapeur  à  une  température  élevée  ne  peut 
Bianquer  de  déterminer  :  le  chauffeur,  les  ouvriers  ou  les 
ingénieurs,  toutes  les  personnes  en  un  mot  qu'atteignent  les 
débris  métalliques  ou  la  vapeur  brûlante,  sont  horriblement 
blessés,  broyés  ou  brûlés. 

Quelles  sont  les  causes  de  l'explosion?  Nous  venons  de  le 
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dire.  Un  accroissement  anormal  de  pression  peut  provenir  lui- 
même  des  causes  suivantes  : 

l""  Abaissement  du  niveau  de  Teau,  qui  a  pour  conséquence 
une  élévation  de  température  des  surfaces  métalliques  soumises 
à  Faction  des  gaz  incandescents  du  foyer,  sans  être  refroidies 
intérieurement  par  Teau  de  la  chaudière.  Ces  surfaces  arrivent 
à  la  température  du  rouge;  leur  résistance  décroît,  elles  se 
déforment  et  se  déchirent.  Le  danger  est  plus  grand  encore,  si 
alors  Talimentation  de  la  chaudière  amène  brusquement  à  leur 
contact  Teau,  qui  se  transforme  en  vapeur  dans  des  conditions 
anormales.  La  surproduction  de  vapeur  qui  en  résulte  suffit 
pour  déterminer  l'explosion. 

2"*  Le  même  accident  peut  provenir  de  la  présence  des 
incrustations  laissées  par  les  eaux  contre  les  parois.  La  croûte 
saline  empêche  le  contact  de  Teau  et  du  métal,  qui  rougit,  et 
si  cette  croûte  vient  à  se  détacher  brusquement,  Tarrivée  de 
Teau  sur  les  surfaces  rougies  détermine  une  subite  et  considé- 
rable production  de  vapeur,  dont  l'explosion  de  la  chaudière 
peut  être  la  conséquence. 

3**  L'eau  privée  d'air  et  en  repos  peut  être  chauffée  sans 
bouillir  à  une  température  dépassant  de  beaucoup  100*;  mais 
le  moindre  choc  ramène  l'ébullilion  subite  et  une  surproduc- 
tion de  vapeur  dangereuse,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  en  ra|)- 
portant  l'expérience  de  Donny. 

Voilà  trois  causes  d'accident  indépendantes  du  bon  état  de  la 
machine  ou  du  moins  de  la  solidité  de  sa  construction,  indé- 
pendantes aussi  des  bons  soins  et  de  la  surveillance  du  chauf- 
feur, la  première  exceptée,  qui  est  à  la  vérité  l'une  des  plus 
fréquentes.  Les  remèdes  préventifs  sont,  pour  celle-ci,  une 
surveillance  attentive  du  niveau  de  l'eau,  et,  s'il  s'est  abaissé, 
le  soin  de  n'alimenter  qu'îivec  précaution  et  après  ralentis- 
sement du  feu.  Le  choix  d'une  eau  non  incrustante,  ou  au  cas 
contraire  le  nettoyage  fréquent  des  parois  intérieures,  voilà  ce 
qu'il  faut  recommander  aux  chauffeurs  ou  aux  chefs  d'usine. 

^  La  vapeur  peut  atteindre  une  pression  qui  dépasse  les 
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limites  de  la  résistance,  si  les  soupapes  de  sûreté  sont  insufli- 
sanles,  fonctionnent  mal,  ou,  ce  qui  est  pire  encore,  bien  que 
malheureusement  trop  fréquent,  si  elles  sont  arrêtées  et  ne 
fonctionnent  pas  du  tout.  La  surveillance  de  ces  appareils  doit 
donc  être  incessante.  «  Un  mécanicien  qui  assujettit  ses  sou- 
papes, dit  avec  une  énergique  conviction  un  célèbre  ingénieur 
anglais  contemporain,  M.  Fairbairn,  est  comparable  à  l'insensé 
qui  se  précipite  dans  un  magasin  à  poudre  une  torche  à  la 
main.  »  L'ignorance  seule  explique  une  pratique  aussi  déplo- 
rable; et  il  est  du  devoir  strict  des  chefs  d'usine  et  des  ingé- 
nieurs de  la  faire  cesser,  en  n'employant  que  des  chauffeurs 
capables,  ou  en  instruisant  ceux  qui  ne  savent  point. 

5"  Enfin  une  dernière  cause  d'explosion  est  la  construction 
vicieuse  d'une  chaudière,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  le 
mauvais  état  provenant  de  vieillesse  ou  d'usure  de  ses  diverses 
parties. 

Nous  avons  vu,  en  décrivant  les  divers  types  de  chaudières, 
quels  sont  ceux  qui  offrent  le  moins  de  danger  d'explosion; 
mais  le  choix  des  types  n'étant  pas  subordonné  à  cette  seule 
condition,  les  accidents  sont  pour  ainsi  dire  inévitables.  C'est 
dans  les  usines  où  les  machines  fixes  sont  employées,  et  sur  les 
bateaux  à  vapeur,  oii  les  machines  sont  exposées  à  plus  de 
causes  de  destruction,  que  les  explosions  sont  le  plus  fréquentes 
et  le  plus  redoutables  :  elles  sont  beaucoup  plus  rares  dans  les 
locomotives,  ce  qui  tient  sans  doute  à  une  surveillance  plus 
active.  Elles  sont  d'ailleurs  ici  moins  dangereuses,  parce 
qu'elles  se  bornent  souvent  à  la  rupture  d'un  tube,  accident 
auquel  le  mécanicien  remédie  immédiatement  en  fermant  le 
tube  à  l'aide  de  tampons. 
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i^s  ^nncTD^S'  îe  .2  Jiéorie  méeaniqiie  de  la  chaleur  per- 
neîtiffli  yt  iéiiii»iiirer  [ne  !a  voleur  «rune  machine  ihermique, 
-ïoa  -'eaaemrai.  m.  :e  pu  esl  la  même  chose,  son  coefficient 
*cfmipmiêni£.  léDt^nâ.  uutes^  «iose:?  égaies  d*ailleurs,  de  la  dif- 
rén^ce  it^  rauwfraiure;^  extrêmes  entre  lesquelles  elle  fonc- 
âoone.  J  miiurte  j«ra.  i  oe  point  de  vue,  qu'on  emploie  un 
:iinude  *u  m  imr^  pour  obtenir  la  vapeur  dont  la  force  élas- 
.ique  ^f^  uiiisee  «^oune  moteur.  La  quantité  de  chaleur  dc- 
jît*nietî  eiaut  ^a  même,  t^omme  c'est  celte  chaleur  qui  se  con- 
Terrii  '^n  travail,  le  travail  de  la  machine  reste  le  même. 

♦>n  «:umprrfmi  'iom!  «piTI  peut  y  avoir  avantage  à  employer 
on  liipiitie  'pu  se  vaporise  à  une  température  inférieure  à  celle 
♦ie  la  vaporirsitioa  de  Peau.  L*éther  sulfurique,  par  exemple, 
b#)ul  à  JT*.  La  vapeur  d^eaa  qui,  au  sortir  du  cylindre,  vient 
ie  Ii«piéder  «fans  le  comienseur,  abandonne  une  quantité  de 
chakur  ^^iiffisante  pour  vaporiser  Téther.  La  vapeur  de  ce  der- 
nier li#pii»le  peut  alors  servir  à  faire  fonctionner  une  seconde 
machine  annexée  à  la  première,  et  dont  le  condenseur  peut 
ainsi  être  maintenu  a  une  température  inférieure  à  celle  du 
condenseur  de  la  vapeur  d*eau.  Cette  combinaison  revient  à 
accroître  la  différence  entre  les  températures  extrêmes  où  le 
fluide  élastique  fonctionne,  depuis  son  entrée  dans  le  cylindre 


LES  MACHINES  A  VAPEURS  COMBINÉES.  723 

jusqu'à  sa  sortie  dans  l'atmosphère  ou  sa  condonsalion.  La 
quantité  de  chaleur  utilisée  ou  de  travail  mécanique  sera  donc 
accrue  d'aulant. 

Tel  est  le  principe  sur  lequel  sont  basées  les  machines  à 
vapeurs  combinées,  dont  nous  allons  dire  quelques  mots. 

Un  ingénieur  français,  M.  du  Tremblay,  a  imaginé  et  fait 
construire,  en  1840,  une  machine  à  vapeurs  combinées  d'eau 
et  d'éther,  qui  a  été  installée  sur  un  des  paquebots  faisant  le 
service  régulier  d'Alger  à  Marseille,  Voici  quelles  en  étaient  les 
dispositions  principales. 

En  sortant  du  cylindre,  la  vapeur  d'eau  arrive  dans  un  con- 
denseur clos  traversé  par  une  série  de  tubes  verticaux  en  partie 
remplis  d'éther.  En  se  condensant  autour  des  tubes,  la  vapeur 
d'eau  leur  communique  sa  chaleur  de  vaporisation  et  élève 
assez  leur  température  pour  que  l'élhcr  qu'ils  renferment  se 
réduise  lui-même  en  vapeur.  La  vapeur  d'éther,  recueillie  dans 
un  réservoir  supérieur,  est  admise,  de  là,  dans  un  cylindre 
où  elle  agît  sur  un  piston  dont  la  tige  est  liée  à  l'arbre  de  la 
machine.  Le  travail  de  cç  pislon  s'ajoute  ainsi  au  travail  du 
piston  que  fait  mouvoir  la  vapeur  d'eau. 

Au  sortir  du  second  cylindre,  la  vapeur  d'éther  passe  dans 
un  condenseur  spécial  également  formé  d'un  système  de  tubes, 
mais  ceux-ci  entourés  d'une  masse  d'eau  froide  sans  cesse 
renouvelée.  Celte  vapeur  reprend  donc  l'état  liquide  sous  l'in- 
fluence du  refroidissement  des  tubes,  et  l'éther  qui  en  résulte 
est  refoulé,  par  une  pompe  que  meut  le  balancier,  dans  le 
réservoir  situé  à  la  partie  inférieure  des  tubes  du  premier 
condenseur.  L'eau  de  condensation,  échauffée  par  l'excès  de 
chaleur  de  la  vapeur  d'eau,  est  d'ailleurs  refoulée  elle-même 
dans  la  chaudière. 

La  grande  inflammabilité  de  l'éther,  qu'on  ne  pouvait,  mal- 
gré les  plus  grandes  précautions,  empêcher  de  s'échapper  par 
les  joints  des  organes ,  rendait  ces  machines  dangereuses,  à 
cause  des  explosions  ou  des  incendies  possibles.  Néanmoins 
elles  ont  été  longtemps  expérimentées  sur  les  bateaux  le  Du 
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Tremblay  et  le  Galilée,  ainsi  que  dans  une  cristallerie  de  la  Guil- 
lotière,  à  Lyon,  où  fonctionnait  une  machine  fixe  de  ce  système- 
Un  officier  de  marine,  M.  Lafond,  substitua  le  chloroforme 
àTéther;  mais  si  la  vapeur  de  cette  substance  n'est  point 
inflammable,  elle  est  asphyxiante  ;  de  plus,  l'expérience  a 
montré  que,  sous  son  action,  les  garnitures  des  pistons  étaient 
promptement  détériorées.  Les  essais  dont  nous  parlons  ont  été 
faits  sur  la  machine  du  Galilée.  On  a  employé  aussi  des  vapeurs 
combinées  d'eau  et  de  sulfure  de  carbone,  ou  bien  d'eau  et  de 
chlorure  de  carbone. 

Une  autre  machine  fort  intéressante,  que  nous  avons  vue 
fonctionner  à  l'Exposition  universelle  de  1867,  est  la  machine 
à  ammoniaque  de  M.  Frot,  ingénieur  de  la  marine. 

A  l'eau  de  la  chaudière  M.  Frot  substitue  une  dissolution 
ammoniacale.  On  sait  qu'à  la  température  ordinaire  de  15' 
l'eau  dissout  750  fois  environ  son  volume  de  gaz  ammoniac, 
et  que,  si  on  la  chauffe  jusqu'à  100\  le  gaz  dissous  s'évapore 
entièrement  :  il  n'en  reste  plus  trace  dans  l'eau  de  dissolution. 
C'est  sur  cette  double  propriété  que  M.  Frot  s'est  appuyé  pour 
construire  sa  machine,  les  expériences  qu'il  fit  sur  la  tension 
du  liquide  à  diverses  températures  lui  ayant  prouvé  que  celle 
tension,  qui  est  déjà,  à  100%  de  7  atmosphères  et  demie,  atteint 
10  atmosphères  à  120^  Mais  il  fallait,  pour  rendre  pratique  et 
économique  l'emploi  de  la  force  élastique  des  vapeurs  ammo- 
niacales, résoudre  deux  problèmes  :  le  premier  consistait  à 
condenser  la  vapeur  à  sa  sortie  du  cylindre,  de  manière  à 
obtenir  une  différence  de  pression  suffisamment  considérable; 
le  second,  à  régénérer  la  dissolution  ammoniacale,  en  se  ser- 
vant le  plus  longtemps  possible  du  môme  liquide. 

C'est  à  quoi  M.  Frot  est  parvenu  sans  modifier  essentielle- 
ment les  dispositions  des  machines  à  vapeur  ordinaires.  Au 
sortir  du  cylindre,  les  gaz,  après  avoir  exercé  leur  action  sur  le 
piston  moteur  (ils  sont  alors  formés  d'un  mélange  de  1  partie 
de  vapeur  d'eau  et  de  5  parties  de  gaz  ammoniac),  sont  dirigés 
dans  un  condenseur  à  surface  formé  d'une  triple  série  de  tubes 
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qu'entoure  un  courant  continu  d'eau  froide.  Pour  rendre  la 
condensation  plus  prompte,  le  jeu  d'une  pompe  injecte  dans 
la  chambre  qui  sépare  les  deux  premières  rangées  de  tubes 
une  dissolution  ammoniacale  à  basse  température  non  saturée, 
laquelle  est  elle-même  prise  dans  la  chaudière.  Du  condenseur, 
les  gaz  refroidis  et  en  partie  dissous  arrivent  dans  un  réservoir 
qu'on  nomme  dissoluteur  tiibulaire.  Là  ils  achèvent  de  se  dis- 
soudre au  contact  d'une  dissolution  ammoniacale  non  saturée, 
et  sont  ramenés  par  une  pompe  alimentaire  dans  la  chaudière. 
Dans  ce  dernier  trajet,  la  dissolution  régénérée  chemine  à 
travers  des  serpentins  plongés  dans  le  liquide  qui,  comme  on 
vient  de  le  dire,  sert  à  l'injection.  Elle  prend  à  ce  dernier  la 
chaleur  qu'il  possède,  ce  qui  est  doublement  ulile,  puisque  la 
dissolution  d'alimentation  rentre  plus  chaude  dans  le  généra- 
teur, et  que  la  dissolution  d'injection  arrive  au  contraire  plus 
froide  au  condenseur. 

Les  vapeurs  ammoniacales  attaquant  le  cuivre,  il  faut  rem- 
placer par  du  fer  forgé  toutes  les  pièces  de  bronze  des  machines 
ordinaires.  Les  expériences  faites  ont  prouvé  que  la  machine 
à  ammoniaque  offre  sur  les  machines  à  vapeur  d'eau  divers 
avantages  :  outre  l'économie  de  combustible,  qui  paraît  assez 
considérable,  et  la  rapidité  de  la  mise  en  pression,  il  faut 
compter  l'absence  presque  complète  d'incrustation  des  chau- 
dières, puisque  le  même  liquide  fonctionne  longtemps,  et  que 
d'ailleurs  l'ammoniaque  préserve  les  parois  des  causes  d'oxy- 
dation. Mais  le  principal  inconvénient  est,  comme  pour  les 
machines  à  vapeurs  combinées,  la  difficulté  de  s'opposer  aux 
fuites  du  gaz,  et  le  danger  qui  résulte  d'un  mélange  avec  l'air 
ambiant  d'une  substance  dont  l'action  sur  les  organes  respi- 
ratoires est  si  dangereuse. 

g  2.    LES   MACHINES    A   AIR    CHAID. 

Dans  les  machines  que  nous  venons  de  décrire,  c'est  la  com- 
binaison de  la  vapeur  d'eau  avec  celle  d'un  liquide  plus  volatil, 
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OU  a\ec  un  gaz  que  la  chaleur  force  à  se  dégager  de  sa  disso- 
lution, qui  est  le  moteur  employé.  La  vapeur  d'eau  y  joue  donc 
toujours  un  rôle  important.  On  a  essayé  de  lui  substituer  une 
force  élastique  entièrement  distincte,  celle  qu'on  obtient  en 
échauffant  un  gaz  permanent  comme  Tair,  ou  en  enflammant 
un  mélange  gazeux  explosif.  De  là  deux  nouvelles  espèces  de 
machines  motrices,  les  machines  à  air  chaud  et  les  machines 
à  gaz.  Ce  sont  d'ailleurs  toujours  des  machines  thermiques, 
car  c'est  toujours  à  la  chaleur  qu'est  emprunté  le  travail  méca- 
nique qu'elles  utilisent. 

Les  premiers  essais  ayant  pour  objet  d'employer  comme 
force  motrice  l'air  dilaté  par  la  chaleur  remontent,  paraît-il,  a 
Montgolfier.  L'un  des  inventeurs  de  la  photographie,  J.  Niepce, 
s'occupa  aussi  du  môme  problème.  Mais,  dès  1816,  Robert 
Stirling  construisait  une  machine  à  air  chaud  qui,  d'après  un 
juge  compétent  en  ces  matières,  E.  Verdet,  est  «  à  la  fois  la 
plus  simple  en  théorie  et  la  plus  éprouvée  par  l'expérience  ». 

Depuis,  un  ingénieur  suédois,  Ericsson,  conçut  et  fit  exécuter 
une  machine  à  air  chaud  qui  fonctionna  sur  un  navire  améri- 
cain en  1853.  Voici  en  quels  termes  M.  Collignon  défmit  le 
principe  du  nouveau  moteur  : 

a  Dans  sa  première  machine,  le  capitaine  Ericsson  plaçait  un 
régénérateur,  formé  d'un  grand  nombre  de  toiles  métalliques, 
sur  le  chemin  de  l'air  échauffé  qui  sortait  du  cylindre  moteur, 
quand  le  piston  prenait  son  mouvement  rétrograde.  Le  cylindre 
moteur  était  chauffé  directement  par  le  foyer.  11  transmettait 
son  mouvement  à  un  cylindre  alimentaire,  véritable  pompe 
qui  prenait  l'air  dans  l'atmosphère  et  le  comprimait  dans  un 
réservoir  ;  de  là,  l'air  venait  sous  le  piston  moteur  en  traversant 
les  toiles  métalliques,  où  il  s'échauffait  aux  dépens  de  la  cha- 
leur abandonnée  par  l'air  chaud  précédemment  expulsé.  » 
.  Ericsson  a  modifié  depuis  la  machine  à  air  chaud  dont  il  est 
l'inventeur.  11  a  supprimé  les  toiles  métalliques,  et  l'air  chaud, 
après  avoir  exercé  son  action  sur  le  piston  moteur,  est  rejeté 
directement  dans  l'atmosphère  :  c'est  donc  une  machine  à 
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simple  effet,  et,  pour  la  mellre  eu  train,  il  faut  d'abord  donner 
à  la  main  le  mouvement  au  volant.  La  machine  Laubcreau,  que 
nous  allons  décrire,  est,  sous  ce  dernier  rapport,  semblable  h 
la  machine  d'Ericsson  et  en  fera  comprendre  le  mécanisme. 
Rien  d'ailleurs  n'est  plus  simple. 

Le  mécanisme  moteur  de  la  machine  Laubereau  se  compose 
de  deux  cylindres  métalliques  A,  B,  d'inégal  diamètre,  dont  les 
capacités  intérieures  communiquent  ensemble  par  un  tube  t. 
Dans  le  premier,  qui  est  ouvert  à  sa  partie  supérieure,  se  meut 
un  piston  plein  P,  qui  remplit  hermétiquement  le  cylindre  el 
s'oppose  à  toute  communication 
de  la  capacité  interne  avec  l'air 
extérieur.  Ce  sont  le  cylindre  et 
le  piston  moteurs  de  la  machine. 

Le  grand  cylindre  B  est  com- 
plètement fermé  par  ses  deu.x 
fonds  supérieur  et  inférieur, 
tous  deux  de  forme  concave. 
Un  piston  épais,  formé  d'une 
substance  mauvaise  conductrice 
de  la  chaleur,  de  plâtre  par 
exemple,  se  meut  également  dans 

le  cylindre,  mais  sans  en  toucher  les  parois  :  il  est  de  forme 
doublement  concave,  de  manière  à  pouvoir  également  s'adapter 
sur  l'un  et  sur  l'autre  fond  du  cylindre.  C'est  ce  qu'on  peul 
appeler  le  cylitulre  alimentaire,  parce  que  c'est  l'air  qu'il  con- 
tient qui,  alternativement  échaufTé  et  refroidi,  va  exercer  son 
action  sur  le  piston  moteur,  où  au  contraire  cesse  cette  action 
à  chaque  période  de  mouvement. 

Pour  obtenir  ces  effets  successifs,  un  foyer  de  chaleur  (ici, 
c'est  uu  bec  de  gaz)  échauffe  extérieurement  la  concavité  du 
fond  inférieur  du  grand  cylindre,  et,  par  suite,  l'air  qui  est 
sous  le  piston.  La  pression  de  cet  air  surpasse  donc  la  pres- 
sion atmosphérique,  et  dès  lors,  poussant  par-dessous  le 
piston  P  du  petit  cylindre,  lui  donne  un  mouvement  ascen- 
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sionncl  qui  se  communique  par  le  mécanisme  ordinaire  à 
l'arbre  el  au  volant  de  la  machine.  L'autre  piston  redescend 
alors,  el  vient  s'appliquer  sur  le  fond  inférieur,  de  manière  à 
intercepter  toute  communication  de  la  chaleur  du  foyer  avec 
l'air  qu'il  contient.  Ce  dernier  se  trouve  an  contraire  en  con- 


Fig.  314.  —  Machine 


tact  direct  avec  le  fond  supérieur  du  grand  cylindre,  qui  est 
double  el  où  circule  un  courant  continu  d'eau  froide.  L'air 
refroidi  se  condense;  sa  force  élastique  diminue.  La  pression 
atmosphérique  reprend  le  dessus,  et  le  piston  moteur  redes- 
cend, pendant  qu'au  contraire  le  piston  de  plâtre  remonte,  et 
laisse  de  nouveau  l'air  s'échauffer. 

Cette  période  se  reproduit  indéfiniment  et  donne  à  là  machine 
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son  activité  continue.  Une  pompe,  que  fait  fonctionner  Tarbre 
moteur,  amène  constamment  dans  le  double  fond  du  grand 
cylindre  Teau  froide  nécessaire  à  la  réfrigération  de  Tair  qui 
vient  d'agir,  et  enlève  celle  qui  s'échaufle  quand  cet  air  cède 
sa  chaleur  aux  parois. 

Les  machines  à  air  chaud,  comme  toutes  les  machines  ther- 
miques à  gaz  différentes  de  la  machine  à  vapeur  proprement 
dite,  seraient  avantageuses  pour  la  petite  industrie,  qui  n'a  be- 
soin que  de  forces  motrices  assez  faibles  et  pouvant  être  sou- 
vent interrompues.  La  facilité  de  la  mise  en  train  les  rend, 
sous  ce  rapport,  économiques  ;  mais  elles  ne  le  seraient  plus 
pour  des  forces  motrices  considérables  devant  agir  continû- 
ment, comme  dans  les  grandes  usines. 

L'air  chaud  a  bien,  sur  la  vapeur  d'eau,  un  avantage  :  c'est 
qu'entre  des  limites  éloignées  de  température  on  a  des  pres- 
sions beaucoup  moindres;  la  quantité  de  chaleur  emmaga- 
sinée, et  par  suite  de  travail,  peut  donc  être  fort  grande,  sans 
qu'on  ait  à  craindre  le  défaut  de  résistance  des  envclopj)es  des 
chaudières  ;  mais  aussi,  pratiquement,  si  l'on  a  besoin  d'une 
grande  force  motrice,  il  faut  augmenter  beaucoup  la  surface  des 
pistons.  D'autre  part,  à  de  hautes  températures,  l'air  chaud 
brûle  les  garnitures  des  pistons,  oxyde  et  détériore  les  surfaces 
métalliques  avec  lesquelles  il  est  en  contact.  La  vapeur  d'eau 
n'a  pas  ces  inconvénients. 


g  3.    LES   MACHINES    A   GAZ. 

Arrivons  maintenant  à  d'autres  moteurs  que  l'on  commence 
à  employer  assez  fréquemment  aussi  dans  les  petites  industries  : 
nous  voulons  parler  des  machines  à  gaz. 

C'est  bien  encore  l'air  dilaté  qui  fournit  la  force  motrice  de 
ces  machines;  mais,  au  lieu  d'être  dilaté  par  l'action  d'une 
source  de  chaleur  entretenue  sous  la  capacité  qui  le  contient,  il 
Test  par  l'effet  du  dégagement  de  chaleur  que  produit  l'in- 

lY.  D2 
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flammation  spontanée  d'un  mélange  détonant.  Ce  mélange  est 
formé  d'air  cl  de  gaz  d'éclairage  en  proportions  convenables. 
Les  difTérentcs  manières  de  produire  cette  inflammation  ont 
donné  lîeu  à  des  machines  à  gaz  de  dispositions  variées.  Citons 
seulement  le  moteur  Lenoir,  où  le  mélange  explosif,  formé 
de  90  parties  d'air  et  de  10  parties  de  gaz,  est  enflammé  par 
les  étincelles  successives  d'une  bobine  d'induction  ;  le  moteur 
Hugon.  oij  c'est  un  bec  de  gaz  mobile  qui  met  le  feu  au  mé- 


Fig.  315.  —  Uoleur  ï  gaz  du  s^slëmo  Lenoir. 


lange;  et  enfin  la  machine  Otto  et  Langen,  où  l'inflammation 
est  déterminée  aussi  par  un  bec  allumé,  mais  fixe.  Exami- 
nons rapidement  les  dispositions  essentielles  de  chacun  de  ces 
moteurs. 

Le  moteur  Lenoir  ne  diffère  des  machines  à  vapeur,  au  point 
de  vue  de  l'aspect  extérieur,  que  par  l'absence  de  chaudière  et 
la  disposition  particulière  du  mécanisme  de  distribution. 

Le  cylindre  moteur  est  un  corps  de  pompe  de  grand  dia- 
mètre, posant  horizontalement  sur  le  socle  de  la  machine,  et 
la  tige  donne  le  mouvement,  par  une  bielle  et  une  manivelle, 
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à  Tarbre,  muni  d*un  côté  d'une  poulie  motrice,  de  l'autre  côté 
d'un  volant.  Latéralement,  le  cylindre  est  flanqué  de  deux 
tiroirs  T  mus  par  des  excentriques  ;  l'un  d'eux  sert  à  introduire 
alternativement  des  deux  côtés  du  piston  le  mélange  explosif 
d'air  et  d'hydrogène  qui  arrive  par  le  piston  G;  l'autre  tiroir 
sert  à  faire  échapper  les  produits  de  la  combustion. 

Sur  le  bâti  de  la  machine  est  installée  une  bobine  de  Ruhm- 
koriï,  alimentée  par  une  pile  de  Bunsen.  C'est  elle  qui  fournit 
les  étincelles  successives  destinées  à  enflammer  le  mélange 
gazeux  dans  chacune  des  chambres  du  cylindre.  Pour  cela,  les 
fils  de  l'hélice  induite  viennent  aboutir  chacun  en  fi,  à  l'un  des 
fonds  métalliques  du  cylindre,  où  ils  pénètrent  par  une  tige 
isolante  de  porcelaine  :  l'étincelle  jaillit  entre  le  piston  et  ce 
fil  de  platine.  Le  mélange  explosif  qui  arrive  au  même  instant 
dans  la  chambre,  grâce  au  mouvement  du  tiroir,  s'enflamme 
successivement.  C'est  la  chaleur  résultant  de  ces  explosions 
successives  qui  se  communique  à  l'air,  et,  le  dilatant,  fournit 
la  force  motrice.  En  même  temps,  l'autre  tiroir  fait  échapper 
les  gaz  provenant  de  la  combustion  qui  a  eu  lieu  dans  l'autre 
chambre.  De  là  le  mouvement  alternatif  du  piston  et  celui  de 
l'arbre  et  du  volant. 

Comme  les  parois  du  cylindre  s'échauffent  à  chaque  explo- 
sion, elles  sont,  pour  éviter  la  température  élevée  qui  en  serait 
bientôt  la  conséquence,  entourées  d'un  manchon  dans  lequel 
circule  d'une  façon  continue  un  courant  d'eau  froide  ;  ce  cou- 
rant arrive  par  le  tube  E  et  sort  par  le  tube  e. 

Le  moteur  Hugon  diffère  surtout,  nous  Pavons  dit,  du  mo- 
teur Lenoir,  par  le  mode  d'inflammation  du  mélange  gazeux. 
Au  lieu  d'étincelles  d'induction,  c'est  un  bec  de  gaz  qui  est 
alternativement  amené,  par  le  mouvement  même  de  la  ma- 
chine, en  contact  avec  le  gaz,  ou  en  est  éloigné. 

Sous  ce  rapport,  la  machine  à  gaz  d'Otto  et  Langen  res- 
semble au  moteur  Hugon;  mais  elle  se  distingue  de  ce  dernier, 
ainsi  que  du  moteur  Lenoir,  par  un  point  essentiel.  C'est  une 
machine  à  simple  effet,  et  ce  n'est  plus  la  force  du  gaz  échauffé 
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et  dilaté  qui  sert  de  force  motrice,  mais  bien  la  pression  atmo- 
sphérique. En  un  mot,  le  principe  de  son  mouvement  est  ana- 
logue à  celui  des  premières  machines  à  vapeur,  des  machines 
de  Newcomen. 

La  planche  VIILen  montre  la  disposition  d'ensemble. 

Dans  la  colonne  qui  porte  à  son  sommet  les  organes  de  trans- 
mission, se  trouvent  renfermés  le  cylindre  et  le  piston  moteur. 
Le  cylindre  est  ouvert  par  en  haut,  et  c'est  seulement  dans  la 
chambre  inférieure  au  piston  qu'arrive  le  gaz  inflammable.  Cn 
bec  de  gaz,  qui  est  constamment  allumé,  est  logé  dans  une 
cavité  située  latéralement  à  la  partie  inférieure  du  cylindre; 
on  voit  ce  bec  sur  la  figure.  Quand  la  communication  est  établie 
entre  le  bec  et  l'espace  qui  renferme  le  gaz  détonant,  ce  qui 
se  fait  à  l'aide  du  mouvement  d'une  plaque  que  commande  une 
tige  à  excentrique  calée  sur  l'arbre,  l'inflammation  a  lieu  :  le 
mélange  s'échauffe  et  se  dilate  brusquement  sous  le  piston,  qui 
est  soulevé  jusqu'au  haut  du  cylindre.  Cette  partie  du  mouve- 
ment n'est  point  utilisée,  et  la  tige  du  piston  remontant,  qui 
s'engrène  comme  une  crémaillère  à  une  roue  dentée  calée  sur 
l'arbre,  fait  tourner  cette  roue  comme  poulie  folle.  Quand  le 
piston  redescend  sous  l'action  prédominante  de  la  pression 
atmosphérique,  sa  tige  et  la  roue  d'engrenage  font  tourner 
l'arbre  et  le  volant  :  c'est  la  phase  motrice  proprement  dite. 

On  voit,  à  gauche  de  la  figure,  un  tube  qui  amène  le  gaz 
d'éclairage  :  il  se  termine  par  trois  tubes,  dont  l'un  sert  à 
alimenter  le  bec  allumé,  le  second  à  fournir  du  gaz  à  la  chambre 
de  distribution,  le  troisième  à  introduire  le  même  gaz  au-des- 
sous du  piston  dans  le  cylindre. 

Terminons  cette  description  des  moteurs  thermiques,  dont 
l'invention  est  encore  toute  récente,  par  quelques  observations 
sur  leurs  avantages  et  sur  leurs  inconvénients,  tels  que  les 
fournissent  à  la  fois  la  théorie  et  l'expérience. 

Au  point  de  vue  théorique,  les  machines  à  gaz  ou  à  air  chaud 
(elles  ont  au  fond  le  même  principe)  auraient  sur  les  machines 
à  vapeur  cet  avantage,  nous  l'avons  dit  en  commençant,  que 
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la  température  du  gaz  peut  atteindre  une  valeur  beaucoup  plus 
élevée,  tout  en  ne  donnant  qu'une  pression  assez  faible.  Comme 
le  travail  mécanique  ne  dépend  que  de  l'écart  entre  les  tem- 
pératures extrêmes,  il  s'ensuit  qu'on  peut  utiliser  une  portion 
plus  grande  de  travail  sans  avoir  à  craindre  les  accidents 
d'explosion  :  avec  une  puissance  aussi  forte,  les  parois  des 
organes  peuvent  être  moindres  ;  mais,  d'autre  part,  nous  avons 
vu  aussi  que  les  températures  élevées  des  gaz  ont  un  effet  des- 
tructeur sur  les  garnitures  et  sur  les  pièces  métalliques.  L'avan- 
tage se  trouve  donc  en  grande  partie  détruit  par  ce  grave 
inconvénient. 

Mais  les  machines  à  gaz  offrent  sur  les  moteurs  à  vapeur 
d'eau  une  supériorité  incontestable  au  point  de  vue  de  la  sécu- 
rité :  elles  sont  à  peu  près  à  Tabri  de  toute  explosion,  de  toute 
crainte  d'incendie.  Leur  mise  en  mouvement  est  facile  et 
prompte  :  un  simple  robinet  ouvert  ou  fermé  permet  leur  mise 
en  train  ou  l'arrêt  de  la  machine.  N'ayant  ni  foyer  ni  chau- 
dière, elles  sont  moins  encombrantes,  et  exigent,  pour  le  fonc- 
tionnement et  la  surveillance,  un  personnel  beaucoup  plus 
restreint. 

Économiquement  parlant,  elles  sont  au  contraire  inférieures 
aux  machines  à  vapeur.  Il  résulte  en  effet  d'expériences  faites 
par  M.  Tresca  sur  le  moteur  Lenoir  que  la  consommation  du 
gaz  s'élève  de  2500  à  3000  litres  par  force  de  cheval  et  par 
heure  :  c'est  cinq  ou  six  fois  la  dépense  de  la  machine  à  vapeur 
en  combustible.  Ce  moteur  exige  d'ailleurs  une  forte  dépense 
d'eau  pour  le  refroidissement  du  cylindre  et  du  piston  moteur. 
La  machine  à  gaz  Otto  et  Langen  est  beaucoup  plus  bruyante  * 
que  la  machine  Lenoir,  qui  l'est  cependant  déjà  :  les  mouve- 
ments brusques  du  piston  doivent  y  être  une  cause  de  détério- 
ration rapide.  Tous  les  moteurs  à  gaz  ont  d'ailleurs  cet  incon«- 
vénient,  qu'ils  ne  peuvent  s'installer  que  là  où  existent  des 
usines  productrices  de  ce  gaz  même,  et  c'est  dans  ces  usines 

i.  M.  Otto  a  construit  depuis  une  machine  à  gaz  horizontale,  qui  est  tout  à  fait  silen- 
cieuse et  dès  lors  n'est  plus  sujette  à  TinconTénient  que  nous  signalons. 
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alors  qu'on  retrouve  les  inconvénients  des  machines  à  vapeur. 
Mais  si  on  ne  les  considère  que  comme  des  moteurs  d'un  usage 
restreint,  c'est-à-dire  applicables  à  la  petite  industrie,  oii  la 
force  motrice  utile  ne  dépasse  point  quelques  chevaux-vapeur, 
alors  ils  reprennent  leur  supériorité,  même  au  point  de  vue 
économique  relatif.  Ils  peuvent  se  concilier  en  effet  avec  toutes 
les  exigences  des  arrêts  et  des  reprises  fréquents  du  travail,  et 
la  dépense  cesse  aussitôt  ;  tandis  que  les  moteurs  à  vapeur,  une 
fois  allumés  et  en  train,  consomment  toujours  pendant  ces 
interruptions.  A  ce  point  de  vue,  les  machines  à  air  chaud  et  à 
gaz  offrent  un  véritable  intérêt  :  elles  rendront  de  grands  ser- 
vices, si  d'ailleurs,  comme  il  est  probable,  elles  reçoivent  des 
perfectionnements  comparables  à  ceux  qu'a  reçus  la  machine 
à  vapeur. 


CHAPITRE   XIII 


UTILISATION  DE  LA  CHALEUR   SOLAIRE 


§   1.    MIROIRS   ET   VERRES    ARDEMTS. 

Est-il  vrai  qu'Archiraède,  à  l'aide  de  miroirs  ardents,  in- 
cendia la  flotte  des  Romains  qui,  sous  la  conduite  de  Marcellus, 
assiégeaient  Syracuse?  Est-il  vrai  que  Proclus  en  fit  autant  à 
la  flotte  de  Vitalien  pendant  le  siège  de  Byzance? 

Voilà  une  question  qui  a  été  fort  controversée,  à  laquelle 
Descartes,  dans  sa  Dioptriqiœ,  a  répondu  par  la  négative,  que 
des  érudils  ont  résolue  en  des  sens  divers,  mais  qui  prouve 
tout  au  moins  que  les  anciens  connaissaient  la  propriété  des 
miroirs  concaves  de  réfléchir  à  leur  foyer  et  de  condenser  en 
un  fort  petit  espace  les  rayons  émanés  d'une  source  de  chaleur. 

Ils  connaissaient  aussi  les  effets  de  la  réfraction  à  travers  une 
masse  de  verre  taillée  en  boule  ou  en  lentille,  comme  il  résulte 
d'un  passage  fort  curieux  des  Nué£S  d'Aristophane. 

La  discussion  du  point  historique,  d'ailleurs  intéressant, 
dont  il  s'agit,  a  eu  le  mérite  de  provoquer  des  expériences  qui 
ont  mis  hors  de  doute  l'intensité  des  effets  calorifiques  qu'on 
peut  produire  en  rassemblant  les  rayons  du  soleil  au  foyer 
d'un  miroir  sphérique  ou  parabolique,  ou  encore  au  foyer 
d'une  ou  plusieurs  lentilles.  Voici  les  principaux  résultats  de 
quelques-unes  de  ces  expériences  d'après  V Encyclopédie  de 
D'Alembert  et  Diderot  : 

«  Les  plus  célèbres  miroirs  ardents,  parmi  les  modernes, 
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sont  ceux  de  Septala,  de  Villette,  de  Tschirnhausen.  Le  miroir 
ardent  de  Manfredus  Septala,  chanoine  de  Milan,  élail  un  miroir 
parabolique  qui,  selon  Schot,  mettait  le  feu  à  des  morceaux  de 
bois  à  la  distance  de  15  ou  16  pas.  Le  miroir  ardent  de  Tschirn- 
bausen  égale  au  moins  le  miroir  de  Septala  pour  la  grandeur 
et  pour  l'effet.  Voici  ce  qu'on  trouve  sur  ce  sujet  dans  les  Acta 
m-uditorum  de  Leipzig  : 

«  Ce  miroir  allume  du  bois  vert  en  un  moment,  en  sorte 
qu'on  ne  peut  éteindre  le  feu  en  soufflant  violemment  dessus. 
Il  fait  bouillir  l'eau,  en  sorte 
qu'on  peut  très  promptement 
y  faire  cuire  des  œufs,  et,  si 
on  laisse  cette  eau  un  peu  de 
temps  au  foyer,  elle  s'évapore. 
Il  fait  fondre  en  un  moment 
un  mélange  d'étain  et  de  plomb 
de  trois  pouces  d'épais  :  ces 
métaux  commencent  à  fondre 
goutte  à  goutte,  ensuite  ils  cou- 
lent continuellement,  et  en  deux 
ou  trois  minutes  la  masse  est 
entièrement  percée.  Il  fait  aussi 
rougir  promptement  des  mor- 
ceaux de  fer  ou  d'acier,  et,  peu 
après,  il  s'y  forme  des  trous  par 
la  force  du  feu...  Le  cuivre, 
l'argent,  etc.,  se  liquéfient  aussi  quand  on  les  approcbe  du 
foyer.  Il  fait  aussi  rougii^,  comme  le  fer,  les  matières  qui  ne 
peuvent  fondre,  comme  la  pierre,  la  brique,  etc.  » 

Le  miroir  de  Tschirnbausen  avait  trois  aunes  de  Leipzig  de 
large  (1",69),  son  foyer  était  à  deux  aunes  de  dislance  (i",13); 
il  était  de  cuivre  et  d'une  faible  épaisseur. 

Un  ouvrier  français  de  Lyon,  Villette,  construisit  plusieurs 
grands  miroirs,  dont  l'un  échut  à  l'Académie  des  sciences. 
C'était  un  segment  d'une  sphère  de  76  pouces  {2* ,06)  de  rayon, 


Fig.  316.  —  Miroir  ardent. 
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par  conséquent  de  38  pouces  (1",03)  de  foyer;  il  avait  1°,27 
d'ouverture  ;  la  substance  dont  il  était  formé  était  un  alliage 
d'étain,  de  cuivre  et  de  mercure.  Ses  effets  calorifiques  furent 
comparables  à  ceux  du  miroir  ardent  décrit  plus  haut, 

BufTon  fît  aussi,  au  siècle  dernier,  de  curieuses  expériences 
en  se  servant,  pour  concentrer  les  rayons  solaires,  non  plus 
d'un  miroir  concave,  mais  d'une  série  de  miroirs  plans  dis- 
posés de  manière  à  renvoyer  vers  un  seul  point  les  rayons  du 
soleil.  «  Il  a  formé  un  grand  miroir  composé  de  plusieurs 
miroirs  plans  (il  y  en  avait  cent)  d'environ  un  demi-pié  en 
quarré;  chacun  de  ces  miroirs  est  garni,  par  derrière,  de  trois 
vis  par  le  moyen  desquelles  on  peut,  en  moins  d'un  quart 
d'heure,  les  disposer  tous  de  manière  qu'ils  renvoyent  vers  un 
seul  endroit  l'image  du  soleil.  M.  de  Buffon,  par  le  moyen  de 
ce  miroir  composé,  a  déjà  brûlé  à  200  pies  de  distance.  » 
{Encyclop.)  En  effet,  à  cette  distance,  il  enflamma  du  bois; 
à  140  pieds,  il  fit  fondre  du  plomb,  et  à  100  pieds  de  l'argent. 

L'illustre  naturaliste  et  physicien  avait  voulu  réaliser  ainsi 
l'hypothèse  d'un  poète  grec,  Tzetzès,  qui  croyait  que  c'était  par 
ce  moyen  qu'avaient  été  brûlés  les  navires  romains  à  Syracuse. 
C'était  démontrer,  par  le  fait,  la  possibilité  de  l'invention  d'Ar- 
chimède  et  de  l'acte  patriotique  attribué  au  plus  grand  géo- 
mètre de  l'antiquité.  Mais  Buffon  avait  été  devancé,  sans  le 
savoir,  par  le  P.  Kircher,  et,  plus  anciennement  encore,  par 
Anthémius,  architecte  de  Sainte-Sophie,  qui  doit  être  consi- 
déré comme  le  véritable  inventeur  des  miroirs  plans  articulés, 

Bernières  fit  construire  en  1757  un  miroir  concave  de  verre 
étamé,  de  1",16  d'ouverture,  au  foyer  duquel  l'argent  et  même 
le  fer  fondaient  en  quelques  secondes  ;  les  cailloux  se  ramol- 
lissaient et  coulaient  comme  du  verre.  (Daguin,  Traité  de 
physique.) 

Voici  maintenant  quelques  détails  sur  les  effets  calorifiques 
dus  à  la  réfraction  au  travers  d'une  lentille  convergente,  c'est- 
à-dire  à  ce  qu'on  a  nommé  un  verre  ardent.  Les  mêmes  physi- 
ciens qui  firent  des  expériences  à  l'aide  des  miroirs  en  firent 
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également  avec  des  lentilles  de  grandes  dimensions.  «  Le  verre 
le  plus  considérable  de  cette  sorte,  dit  D'Alembcrt  dans  VEn- 
cyelopédie,  était  celui  de  M.  Tschirnhausen  :  la  largeur  de  la 
lentille  était  de  5  à  4  pies  ;  le  foyer  était  éloigné  de  iâ  pies,  et 
il  avait  1  pouce  et  demi  de  diamètre;  de  plus,  aûn  de  rendre 
le  foyer  plus  vif,  on  rassemblait  les  rayons  une  seconde  fois  par 
une  seconde  lentille  parallèle  à  la  première,  qui  était  placée 
dans  l'endroit  où  le  diamètre  du  cône  des  rayons  formés  par  la 
première  lentille  était  égal  à  la  largeur  de  la  seconde,  de  sorte 


Fig.  317.  —  Verre  ardenl  de  Bcroiâreï. 

qu'elle  les  recevait  tous.  »  Les  effets  furent  semblables  à 
ceux  du  miroir  ardent  du  même  expérimentateur. 

Une  des  plus  curieuses  expériences  qui  aient  été  faites  sur 
la  réfraction  de  la  chaleur  est  celle  de  Mariotte,  qui  fit  une 
lentille  convexe  avec  un  morceau  de  glace  obtenu  par  la  con- 
gélation d'eau  bien  pure  et  purgée  d'air.  Avec  ce  verre  ardent 
d'un  nouveau  genre,  Mariotte  alluma  de  la  poudi'e  fine. 

Il  faut  citer  enfin  le  verre  ardent  de  Bernières,  construit  en 
1774  aux  frais  d'un'  correspondant  de  l'Académie  des  sciences, 
Trudaine,  sur  le  principe  de  celui  de  Tschirnhausen,  et  dont 
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la  figure  317  donne  la  disposition.  Le  mécanisme  qu'on  y  voll 
représenté  avait  pour  objet  de  permettre  à  un  seul  homme  de 
diriger  Fcnsemblc  des  deux  lentiUes,  de  façon  que  les  rayons 
solaires  pussent  converger  toujours  au  môme  point. 

Les  verres  ardents  avaient  un  inconvénient  qui  les  rendait 
inférieurs  aux  miroirs  :  c'est  qu'en  traversant  des  lentilles 
épaisses,  la  masse  du  verre  absorbait  une  partie  des  rayons  de 
chaleur.  C'est  à  quoi  Buffon  chercha  à  remédier  en  imaginant 
les  lentilles  à  échelons,  qui 
consistent  en  un  assemblage 
de  couronnes  dont  chacune 
fait  partie  d'une  lentille  ayant 
une  distance focaleconstantc, 
mais  ayant  une  moindre 
épaisseur  dans  les  parties 
centrales.  Nous  avons  déjà 
décrit  ces  appareils,  qui  ont 
été  perfeclionnés  \iav  Fresnel 
pour  l'éclairage  des  phares. 

Nous  avons  vu  plus  haut 
qu'on  a  appliqué  les  verres 
et  miroirs  ardents  à  une 
question  intéressante  d'as- 
tronomie physique,  celle  de 
savoir  si  les  rayons  solaires 
parvenus  jusqu'à  nous,  après 
leur  réflexion  à  la  surface  de  la  lune,  possèdent  encore  une  cha- 
leur appréciable.  Si  un  grand  nombre  d'observateurs,  depuis  - 
Lahire  et  Tschirnhausen,  jusqu'à  Forbes  et  Tyndatl,  n'ont  pu 
rien  constater,  en  revanche  McUoni,  en  1846,  et  depuis  Piazzi 
Smith,  lord  Rosse,  Marïé-Davy,  ont  reconnu  un  effet  calorifique 
sensible,  ainsi  que  le  prouvent  les  expériences  décrites  dans  le 
chapitre  XIV  de  la  première  partie  de  ce  volume. 
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Mémoires  *  le  détail  des  deux  cent  vingt  expériences  faites  sur 
toutes  sortes  de  minéraux,  de  substances  réfractaires.  Il  est 
vrai  que  là  encore  il  s'agit  d'applications  scientifiques,  non 
d'usages  industriels.  De  Saussure,  dont  nous  avons  cité  l'hé- 
liothermomètre,  dans  le  chapitre  de  la  première  partie  de  ce 
volume  consacré  à  la  mesure  de  l'énergie  des  radiations  so- 
laires, construisit  en  1769  un  appareil  formé  de  cinq  caisses 
superposées,  en  verre  blanc  de  Bohême  :  exposé  au  Soleil  pen- 
dant plusieurs  heures,  cet  appareil  donna,  sous  la  cinquième 
caisse,  une  température  de  70*"  R.  (87\5  C).  «  Les  fruits 
exposés,  dit-il,  à  cette  chaleur  s'y  cuisent  et  rendent  leur 
jus.  »  En  perfectionnant  cette  disposition,  dont  l'idée  lui  avait 
été  suggérée  par  les  effets  qu'obtiennent  les  jardiniers  dans  les 
serres,  sous  les  châssis  et  les  cloches,  de  Saussure  obtint 
une  chaleur  de  128°  R.,  soit  160°  centigrades.  Il  songea  à  uti- 
liser cette  concentration  de  la  radiation  solaire,  «  mais  seule- 
ment, dit-il,  pour  des  distillations,  des  décoctions,  ou  en  gé- 
néral pour  des  opérations  qui  ne  demandaient  pas  un  degré 
de  chaleur  fort  supérieur  à  celui  de  l'eau  bouillante.  »  Du 
reste ,  à  l'époque  oii  le  célèbre  physicien  se  livrait  à  ces 
essais,  on  ignorait  la  propriété  que  possèdent  le  verre  et  les 
autres  substances  diathermanes,  de  transmettre  en  proportions 
inégales  les  rayons  de  diverses  réfrangibilités  ;  on  ne  savait 
point  que  si  une  lame  de  verre  donne  accès  à  la  chaleur  lumi- 
neuse, elle  arrête  au  retour  les  radiations  obscures.  Pour  de 
Saussure,  les  effets  de  concentration  observés  à  l'aide  de  son 
héliothermomètre  étaient  uniquement  dus  à  ce  que  les  parois 
vitrées  dont  il  était  formé  s'opposaient  au  refroidissement  pro- 
duit par  le  contact  de  l'air  extérieur.  Les  travaux  de  W.  Her- 
schel,  et  plus  tard  ceux  de  Melloni  et  d'autres  physiciens,  ont 
permis  de  se  rendre  compte  de  ces  effets,  ainsi  que  nous 
l'avons  vu  plus  haut.  Nous  n'avons  point  à  revenir  sur  celle 


1.  Détail  dei  expériences  exécutées  au  moyen  du  grand  verre  ardent  (du  mois  d'août  1773 
au  moif  d'août  1773),  1. 10  des  CEuvres  complètes  de  Lavoisier. 
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théorie.  Bornons-nous  à  mentionner  encore  quelques  tenta- 
tives d'application. 

Sir  John  Herschel  reprit,  au  Cap  de  Bonne-Espérance,  en 
1837,  les  expériences  de  Saussure,  en  simplifiant  son  hélio- 
thermomèlre,  dont  il  agrandit  la  paroi  vitrée  et  qu'il  enfouit 
dans  le  sable.  Il  obtint  des  températures  qui  dépassaient  celle 
de  Teau  bouillante  (environ  120*  au  maximum,  avec  deux 
cloisons  vitrées  seulement).  Il  en  profita  pour  faire  quelques 
expériences  avec  des  œufs,  des  fruits,  de  la  viande  qui,  exposés 
au  Soleil,  se  trouvèrent  parfaitement  cuits  au  bout  d'un  temps 
assez  court,  ce  Les  œufs  étaient  durs,  dit  Herschel,  et  le  dedans 
en  était  friable.  Ou  prépara  aussi  une  fois  une  assez  forte 
étuvée  de  viande  el  de  légumes,  dont  les  assistants  se  réga- 
lèrent, non  sans  lui  trouver  un  goût  excellent.  Que  Ton  aug- 
mente le  nombre  des  châssis  enveloppants,  qu'on  les  fasse  en 
cuivre  noirci  à  l'intérieur,  qu'on  les  isole  les  uns  des  autres 
par  des  supports  en  charbon  de  bois,  qu'on  ait  soin  de  tam- 
ponner le  vase  extérieur  avec  du  colon,  et  que,  de  plus,  on 
l'enfouisse  dans  du  sable  sec,  el  je  ne  doute  pas  qu'on  n'arrive 
à  une  température  voisine  de  l'ignition,  et  cela,  comme  on 
voit,  sans  recourir  à  l'emploi  de  lentilles.  »  Babinet,  en  citant 
celle  intéressante  expérience  de  l'illustre  astronome*,  ajou- 
tait :  «  11  est  étonnant  que  dans  les  pays  à  ciel  très  serein 
comme  l'Egypte,  l'Arabie,  la  Perse,  où  le  combustible  est  très 
rare,  on  n'ait  pas  songé  à  utiliser  les  rayons  du  Soleil  con- 
centrés sous  des  vitres  ou  par  des  verres,  ou  des  miroirs 
ardents.  Avec  une  lentille  de  deux  ou  trois  décimètres  de  dia- 
mètre, fut-elle  même  mal  travaillée,  on  fait  bouillir  de  l'eau  au 
Soleil  presque  instantanément.  Un  pareil  verre  ardent  s'achè- 
terait au  poids  et  ne  coûterait  guère  plus  qu'un  pareil  poids 
de  vitres  :  au  reste,  avec  quelques  châssis  vitrés,  on  voit  qu'on 
ferait  vers  midi  un  vrai  four  à  cuire  le  pain  et  la  viande  avec 
le  Soleil  des  tropiques.  Avant  son  expérience  en  grand ^  sir 

i .  Théorie  physique  des  vêtements,  t.  YH  des  Études  et  lectures  $w  les  sciences  d'obser- 
vation. 
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John  Herschel  s'était  assuré  qu'un  thermomètre  placé  dans  la 
même  localité  se  soutenait  pendant  des  heures  entières  à  un 
degré  supérieur  à  ce  qu'il  fallait  pour  cuire  de  la  viande  avec 
des  assaisonnements.  » 

A  l'époque  (1859)  où  le  spirituel  et  savant  académicien 
indiquait  en  ces  termes  la  possibilité  d'une  application  aussi 
simple  des  lois  de  la  chaleur  rayonnante,  des  essais  venaient 
d'être  tentés  par  un  professeur  d'un  de  nos  lycées,  M.  Mou- 
chot.  Les  premiers  appareils  de  ce  physicien  étaient  fort  sim- 
ples. Une  chaudière  métallique,  noircie  au  dehors,  placée  sous 
deux  ou  trois  cloches  de  verre  concentriques,  formaient  son 
générateur.  Un  réflecteur  en  fer-blanc  composé  de  deux  lames 
cylindriques  soudées  à  angle  droit  servait  à  projeter  la  cha- 
leur sur  la  chaudière.  La  forme  de  ces  deux  parties  principales 
de  ses  appareils  fut  variée  de  diverses  manières.  Voici  la  des- 
cription de  celle  à  laquelle  M.  Mouchot  s'arrêta  d'abord.  Nous 
laissons  la  parole  à  l'inventeur  : 

«  J'ai  pris  un  bocal  en  verre  dont  la  paroi  latérale  n'était 
guère  plus  épaisse  qu'une  vitre  et  dans  lequel  je  pouvais  faci- 
lement introduire  un  vase  cylindrique  en  cuivre  ou  en  fer 
battu  dont  les  bords  s'appuyaient  sur  ceux  du  bocal;  puis  j'ai 
mis  sur  le  tout  un  couvercle  en  verre,  et  cette  espèce  de  mar- 
mite solaire  m'a  fourni  d'aussi  bons  résultats  que  l'appareil 
précédent;  car,  étant  placée  au  foyer  du  réflecteur  en  plaqué 
d'argent,  elle  faisait  bouillir  en  une  heure  et  demie  3  litres 
d'eau  à  la  température  initiale  de  15°. 

«  Comme  cette  nouvelle  chaudière  était  d'une  forme  assez 
commode,  je  m'en  suis  servi  pour  différents  essais. 

ce  Elle  m'a  permis,  par  exemple,  de  confectionner  au  Soleil 
un  excellent  pot-au-feu,  formé  d'un  kilogramme  de  bœuf  et 
d'un  assortiment  de  légumes.  Au  bout  de  quatre  heures  d'inso- 
lation, le  tout  s'est  trouvé  parfaitement  cuit,  malgré  le  passage 
de  quelques  nuages  sur  le  Soleil;  et  le  consommé  a  été  d'autant 
meilleur  que  réchauffement  de  la  marmite  s'était  produit  avec 
une  grande  régularité. 

IV.  94 
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«  Voici  poui-  plus  de  clarlé{(ïg.  319)  la  figure  de  l'appareil 
mis  en  expérience  ;  a  est  le  bocal  en  Terre  ;  b  est  le  vase  mêlai- 
lique  noirci,  dont  les  bords  reposent  sur  les  siens  ;  c  est  le  cou- 
vercle en  verre;  enfin,  d  est  le  réflecteur  en  plaqué  d'ai^ent. 
Ce  réflecteur  est  cylindrique.  Il  est  incliné  de  manière  à  con- 
centrer les  rayons  du  Soleil  sur  la  marmite,  et  l'un  juge,  sans 
difîiculté,  que  celle-ci  est  bien  au  foyer  par  la  lueur  qui  se 
forme  sur  la  paroi  noircie. 

«  Pour  transformer  cette  même  marmite  en  un  four,  il  m'a 


Fig.  319.  —  Harmite  solaire  de  M.  Houchol. 


suffi  de  couvrir  la  chaudière  d'un  disque  de  fer  battu  placé 
sous  le  couvercle  en  verre.  J'ai  pu  de  cette  façon  faire  cuire  eo 
moins  de  trois  heures  1  kilogramme  de  pain.  Ce  pain  ne  pré- 
sentait aucune  difTérence  avec  celui  que  donnent  les  fours  de 
boulangerie. 

«  Enfin,  en  remplaçant  les  deux  couvercles  par  un  chapi- 
teau d'alambic  à  tète  de  Maure  (fig.  320)  s'adaplant  exacte- 
ment à  la  chaudière,  je  me  suis  procuré,  sans  plus  de  frais, 
un  appareil  très  propre  à  la  distillation  de  Talcool  au  Soleil.  Le 
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chapiteau  ayant  été  mis  en  communication  avec  un  serpentin 
plongé  dans  un  courant  d'eau  froide,  tandis  que  le  vase  métal- 
lique, contenant  2  litres  de  vin,  était  placé  dans  le  bocal,  au 
foyer  du  réflecteur,  j'ai  recueilli  Talcool  au  bout  de  quarante 
minutes  d'insolation.  Comme  l'appareil  s'échauffait  lentement 
et  d'une  manière  continue,  cet  alcool  élait  très  concentré  et 
possédait  un  arôme  des  plus  agréables'.  » 

Avec    son    réflecteur  à  plaqué  d'argent  devant  lequel  il 
installait  une  broche  garnie  d'une  pièce  de  bœuf  ou  de  mou- 


Fig.  320.  —  Alambic  soini 


ton,  M.  Mouchot  obtenait  un  rôti  dont  la  cuisson  ne  laissait 
rien  à  désirer.  A  la  vérité,  le  goût  de  la  viande  ainsi  cuile  au 
Soleil  était  détestable,  ce  qu'il  attribue  à  l'action  des  rayons 
chimiques.  En  plaçant  une  vitre  jaune  ou  rouge  devant  la 
rôtissoire,  ces  rayons  sont  éliminés. 

Le  succès  de  ces  premières  tentatives  engagea  M.  Mouchot  à 
poursuivre  la  solution  du  problème  autrement  important  de  la 
transformation  de  la  chaleur  solaire  en  agent  mécanique.  Il 


I.  La  chaleur  tolaire  et  lei  application*  indutirieUet,  par  H,  A,  Houchot. 
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s*agissait  de  savoir  si  son  générateur  pouvait,  en  portant  l'eau 
de  la  chaudière  à  l'ébullilion,  produire  une  quantité  de  vapeur 
sufïisante  pour  faire  mouvoir  une  machine  à  basse  ou  moyenne 
pression.  Nous  allons  voir  qu'il  ne  fut  pas  moins  heureux  dans 
cette  tentative  que  dans  les  précédentes. 


§3- 


:   GËNfRATEnR   SOLAIRE   I 


Après  divers  essais  et  de  nombreuses  expériences  faites  à 
Alençon,  à  Rennes  et  à  Tours,  M.  Mouchol  s'est  arrêté,  pour 
son  appareil ,  à  la  forme  suivante ,  que  nous  allons  décrire 
d'après  l'inventeur,  tel  qu'il  figurait  à  l'Exposition  universelle 
de  1878,  tel  qu'il  avait 
fonctionné  à  Tours,  dès 
1875,  sous  de  moindres 
dimensions. 

Trois  pièces  dislincles 
composent  le  récepteur 
ou  générateur  solaire,  un 
miroir  métallique  à  foyer 
linéaire,  réfléchissant  les 
rayons  calorifiques  du 
Soleil  ;  une  chaudière 
noircie,  dont  Taxe  coïn- 
cide avec  ce  foyer  ;  une  enveloppe  de  verre,  qui  laisse  arriver 
jusqu'aux  parois  de  la  chaudière  les  rayons  du  Soleil,  mais 
s' opposant  à  leur  sortie,  dès  que  l'absorption  les  a  transformés 
en  rayons  obscurs. 

Le  réflecteur  F  {lig.  321)  a  la  forme  d'un  Ironc  de  cône  à  bases 
parallèles;  c'est  une  sorte  d' abat-jour  tournant  son  ouverture 
vers  le  Soleil.  La  génératrice  de  ce  tronc  de  cône  fait  avec  l'axe 
un  angle  de  45°  ;  l'avantage  de  cette  forme,  ainsi  que  l'a  dé- 
montré Dupuis  au  siècle  dernier,  c'est  que,  pour  une  même 
ouverture  du  miroir,  c'est  celle  qui  donne  le  maximum  d'in- 


Fig  33) 


-  Générateur  solaire  de  H  Mouchot. 
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tensité  au  foyer,  tous  les  rayons  incidents  se  réfléchissant  nor- 
malement à  Taxe.  Douze  secteurs  en  plaqué  d'argent  forment 
la  paroi  réfléchissante  du  miroir;  ils  sont  portés  par  une  arma- 
ture en  fer  et  peuvent  glisser  à  coulisse  dans  leur  châssis,  ce 
qui  permet  de  les  enlever  aisément  pour  le  nettoyage.  Un 
disque  en  fonte  ajouré  forme  le  fond  du  miroir,  et  c'est  au 
centre  que  s'élève  la  chaudière  en  cuivre  composée  de  deux 
enveloppes  concentriques  en  forme  de  cloche  reliées  à  leur 
base  par  une  bride  en  fer.  C'est  entre  ces  deux  enveloppes  qu'on 
met  l'eau  d'alimentation.  Une  cloche  de  verre  A,  de  même  forme 
qu'elle,  entoure  la  chaudière  et  repose  par  son  pied  au  fond 
du  miroir.  Les  deux  tiers  de  la  capacité  sont  occupés  par  l'eau, 
l'autre  tiers  sert  de  chambre  de  vapeur.  Un  tube  D  en  cuivre, 
s'ouvrant  d'un  côté  dans  celte  chambre,  communiquant  de 
l'autre  côté,  par  un  tuyau  flexible,  avec  le  moteur,  amène  la 
vapeur  à  ce  dernier.  En  I,  sur  la  conduite  de  vapeur,  sont 
fixés  les  appareils  de  sûreté;  en  L  et  en  K,  le  niveau  d'eau  et 
le  manomètre.  Enfin  un  second  tuyau  flexible,  parlant  du  pied 
de  la  chaudière,  sert  à  son  alimentation. 

Pour  que  le  Soleil  envoie  toujours  le  faisceau  de  ses  rayons 
parallèlement  à  Taxe  du  réflecteur,  on  comprend  que  le  géné- 
rateur doit  pouvoir  prendre  un  double  mouvement,  de  rotation 
uniforme  (de  15^  par  heure)  autour  d'un  arbre  parallèle  à  l'axe 
du  monde,  et  d'inclinaison  graduelle  sur  cet  arbre,  pour  suivre 
avec  les  saisons  la  déclinaison  du  Soleil.  C'est  le  double  mou- 
vement qu'on  donne  aux  lunettes  des  équatoriaux  dans  les 
observatoires,  ou  ce  qu'on  nomme  un  mouvement  parallac- 
tique.  Mais  ici  il  s'agissait  de  résoudre  la  question  par  des 
moyens  simples,  peu  coûteux.  M.  Mouchot  l'a  fait  de  la  façon 
suivante  :  «  L'appareil,  dit-il,  s'appuie  par  des  tourillons  sur 
un  arbre  perpendiculaire  à  leur  axe,  et  cet  arbre  forme,  du 
nord  au  sud,  avec  l'horizon,  un  angle  égal  à  la  latitude  du 
lieu.  De  là  résultent  deux  mouvements,  qui  permettent  au 
générateur  de  suivre  le  cours  du  Soleil,  puisque,  par  une 
demi-révolution  de  l'arbre,  il  tourne  du  levant  au  couchant. 
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tandis  qu'une  rotation  annuelle  de  46  degrés  au  plus  sur  ses 
tourillons  Tamène  en  regard  du  Soleil,  quelle  que  soit  la 
position  apparente  de  ce  dernier.  Ces  deux  mouyements  s'ef- 
fectuent chacun  au  moyen  d'un  engrenage  à  ris  sans  fin  et 
n'exigent  qu'un  coup  de  manivelle,  le  premier  de  demi-heure 
en  demi-heure  ;  le  second  tous  les  huit  jours.  Le  mouYement 
d'orient  en  occident  peut  même,  sans  trop  de  dépense,  devenir 
automatique.  » 

Le  récepteur  solaire  qui  figurait  à  l'Exposition  universelle  de 
1878  avait  un  miroir  présentant  une  ouverture  de  20  mètres 
carrés  environ.  La  chaudière  en  fer  qu'il  portait  à  son  foyer, 
haute  de  2",50  et  d'une  capacité  de  100  litres,  pesait  200  kilo- 
grammes. Un  enfant  suffisait  à  faire  mouvoir  le  mécanisme  qui 
permettait  d'orienter  l'appareil.  Voici  quelques-uns  des  résul- 
tats obtenus  : 

«  Le  récepteur  solaire  du  Trocadéro,  dit  M.  Mouchot,  a  fonc- 
tionné le  2  septembre  pour  la  première  fois.  Il  a  porté,  en  une 
demi-heure,  70  litres  d'eau  à  l'ébullition  ;  le  manomètre,  malgré 
quelques  fuites  de  vapeur,  a  fini  par  accuser  près  de  6  atmo- 
sphères de  pression. 

«  Le  12  septembre,  malgré  le  passage  de  quelques  nuages 
sur  le  Soleil,  la  chaudière  montait  plus  rapidement  en  pres- 
sion; la  vapeur  permettait  d'alimenter  la  chaudière  à  Taide 
d'un  injecteur,  sans  affaiblir  notablement  la  pression. 

«  Enfin,  le  22  septembre,  par  un  Soleil  continu,  quoique 
légèrement  voilé,  j'ai  pu  pousser  la  pression  dans  la  chaudière 
jusqu'à  6'*°,2,  et  j'eusse  certainement  atteint  une  pression  plus 
considérable,  si  le  Soleil  ne  se  fût  complètement  couvert.  Ce 
même  jour,  j'ai  pu  faire  marcher  sous  une  pression  constante 
de  3  atmosphères  une  pompe  Tangye  élevant  de  1500  à  1800 
litres  d'eau  par  heure  à  la  hauteur  de  2  mètres.  » 

D'autres  essais,  avec  de  petits  appareils  dont  les  miroirs  ne 
mesuraient  que  le  cinquième  ou  la  moitié  d'un  mètre  carré 
d'ouverture,  eurent  lieu  à  la  même  époque,  pour  la  cuisson 
des  aliments  ou  la  distillation  des  alcools.  Les  plus  petits  de 
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CCS  appareils  suffirent  pour  rôlir,  en  vingt-deux  minutes,  nu 
demi-kilogramme  de  bœuf,  pour  confectionner  en  une  lieure 
el  demie  des  étuvées  qui  exigent  quatre  heures  avec  un  feu  de 
bois  ordinaire.  Les  alambics  solaires  portèrent  3  litres  de  vin  à 
l'ébullition  en  une  demi-heure,  et  donnèrent  une  eau-de-vie 
fine,  franche  de  tout  mauvais  goût.  Une  seconde  distillation 
faisait  prendre  à  la  même  eau-de-vie  toutes  les  qualités  d'une 
bonne  liqueur  de  table. 
Tels  étaient  les  principaux  résultats  obtenus  à  Paris  par 


Fig.  322.  —  Alain 


l'inventeur  de  cette  ingénieuse  machine,  dont  les  applications 
devaient  intéresser  surtout,  dans  la  pensée  de  M.  Mouchol,  les 
contrées  oiî  le  ciel  reste  pur  pendant  des  mois  entiers  et  dont 
le  Soleil  est  la  plus  précieuse  ressource.  Il  était  intéressant 
répéter  les  expériences  qui  précèdent  dans  les  conditions  que 
peuvent  présenter  de  telles  régions.  C'est  ce  que  fit  l'auteur 
l'année  suivante  aux  environs  d'Alger.  Avec  un  récepteur  so- 
laire ayant  un  miroir  de  3", 80,  il  fit  marcher  une  machine 
horizontale  sans  détente  ni  condensation,  à  raison  de  120  tours 
par  minute,  sous  la  pression  constante  de  ô"'",5.  «  Le  calcul, 
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dit-il,  indiquant  alors  un  travail  disponible  d'enriron  8  kilo- 
grammètres,  j*en  ai  concla  la  possibilité  de  faire  actionner 
par  mon  récepteur  une  pompe  donnant  le  débit  d*une  noria 
commune.  Le  18  mars,  le  succès  répondait  à  mon  allenle,  et 
je  voyais  un  appareil  élévatoire  encore  bien  imparfait  donner 
un  débit  de  6  litres  par  minute  à  3",50  ou  de  1200  litres 
par  heure  à  1  mètre,  et  lancer  à  12  mètres  un  jet  d'arrosage. 
Ce  résultat,  qu'il  sera  facile  d'améliorer,  s'obtient  d'une  ma- 
nière constante  de  huit  heures  du  matin  à  quatre  heures  du 
feoir,  et  ni  les  vents  les  plus  forts,  ni  les  nuages  passagers  ne 
le  modifient  sensiblement*.  » 

On  doit  à  M.  A.  Pifre,  qui  avait  aidé  M.  Mouchot  dans  ses 
expériences  et  essais  antérieurs,  et  qui  a  été  chargé  par  ce 
dernier  de  poursuite  l'élude  pratique  de  ses  récepteurs  so- 
laires, diverses  modifications,  dont  les  plus  importantes  con- 
sistent dans  un  changement  de  forme  du  miroir,  et  dans  un 
changement  de  forme  de  la  chaudière.  Voici  comment  cet  ingé- 
nieur rend  compte  des  motifs  qui  Tont  porté  à  faire  ces  chan- 
gements : 

a  La  surface  réfléchissante  adoptée  par  M.  Mouchot,  dit-il, 
était  celle  d'un  tronc  de  cône  à  génératrice  rectiligne  inclinée 
de  45^  sur  l'axe.  La  chaleur  réfléchie  chauffait  la  chaudière 
beaucoup  plus  à  sa  partie  supérieure  qu'à  sa  partie  inférieure. 
Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  j'ai  cherché  à  me  rappro- 
cher du  paraboloïde  de  révolution. 

ce  Le  nouveau  réflecteur  est  formé  de  trois  troncs  de  cône  se 
raccordant  suivant  un  parallèle,  c'est-à-dire  que  sa  généra- 
trice est  une  ligne  brisée.  Le  milieu  de  cette  génératrice  reste 
incliné  à  4o\  Sa  partie  inférieure  forme  un  angle  au  centre 
plus  ouvert  et  sa  partie  supérieure  un  angle  plus  fermé,  mais 
tous  les  deux  assez  faibles  pour  que,  suivant  les  expériences 
de  M.  Desarns,  la  chaleur  réfléchie  ne  perde  rien  de  son  inten- 

1.  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1880, 1. 1. 
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site  en  arrivant  suv  la  chaudière.  Le  foyer  se  trouve  ainsi 
concentré  sur  une  longueur  beaucoup  moindre,  la  zone  de 
cliaufTage  maximum  se  rapproche  de  la  partie  inférieure  de  la 
chaudière,  et   les  lois  d'un  chauffage  rationnel  sont  mieux 


«  Cette  disposition  du  réflecteur  permet  également  de  dimi- 
nuer de  moitié  la  hauteur  de  la  chaudière,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  d'augmenter  pour  cela  son  diamètre,  car  aupara- 


Fig.  535.  —  Récepteur  solaire  Uouchol,  modifié  par  H.  Pifre,  ou  iowbleur'. 

vaut  on  était  obligé  de  glisser  un  cylindre  plein  dans  son 
intérieur,  afin  de  diminuer  sa  capacité.  Il  en  résulte  que  les 
pertes  par  rayonnement  extérieur  diminuent  ainsi  de  moitié. 
Cette  raodilication  est  d'une  importance  capitale  dans  le  cas 
de  production  de  vapeur  sous  pression*.  » 
M.  Pifre  affirme  avoir  ainsi  accru  le  rendement  des  appareils 

i .  R,  rcOcctcur  ;  C,  chaudière  ;  V,  manchon  ile  verre  ;  P,  prise  de  vapeur  ;  N,  dâaie  de 
Tapeur  et  niveau  d'eau;  S,  soupape  de  sûreté;  H,  manomèlre;  B,  support  de  l'appireil; 
a,  tuyau  d'arrivée  de  la  vapeur;  b,  tuyau  d'alimentation  de  ta  chaudière;  m,  volant  de  II 
machine  i  (,  courroie  de  transmission;  o,  radcanismo  d'orientation.  L'insolateur  que  repré- 
sente la  6gure  333  a,  comme  oo  voit,  un  réflecteur  qui  est  formé  de  deux  troncs  de  cdne 
«eulcmenl,  au  lieu  de  trois. 

2.  Complet  rendu»  de  V Académie  det  Kiencet  pour  1880,  t.  II. 
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de  50  à  80  pour  iOO,  utilisant  12"',12  par  minute  el  par 
mètre  carre  de  surface  d'insolalion,  alors  que  les  appareils 
anciens  donnaient,  même  à  Biskra,  9"\2  seulement.  Ces  ré- 
sultats ont  été  contestés  par  M.  MoucholS  qui  donne  d'ail- 
leurs 75  pour  100  comme  rendement  de  son  récepteur  expéri- 
menté en  Algérie.  Il  y  aurait,  croyons-nous,  un  moyen  simple 
de  décider  la  question  de  la  supériorité  de  Tune  ou  de  l'autre 
forme  donnée  au  réflecteur  :  ce  serait  d'en  appeler  à  des  expé- 
riences comparatives  faites  avec  deux  appareils  de  chaque  sys- 
tème ayant  des  dimensions  égales  et  fonctionnant  au  même 
endroit  et  aux  mômes  instants. 

Une  commission  nommée  pour  expérimenter  l'appareil  de 
M.  Pifre,  et  pour  en  évaluer  le  rendement  pratique,  a  fait  à 
Montpellier,  dans  le  courant  de  1881,  une  série  d'expériences 
que  le  rapporteur,  M.  Crova,  résume  en  ces  termes  : 

«  Les  expériences  ont  été  faites  au  polygone  du  Génie,  sur 
une  élévation  parfaitement  exposée  dans  tous  les  sens;  elles 
ont  duré  du  I*'  janvier  au  31  décembre  1881,  et  ont  été  faites 
d'heure  en  heure,  tous  les  jours  pendant  lesquels  le  Soleil  a 
brillé  cl  les  observations  ont  été  possibles. 

«  Les  rayons  solaires,  concenlrés  dans  la  ligne  fccale  du 
miroir,  étaient  reçus  sur  une  chaudière  noircie  qui  en  occu- 
pait Taxe,  et  qui  était  entourée  d'un  manchon  de  verre.  L'eau 
entrait  en  ébullilion,  et  sa  vapeur  se  condensait  dans  un  ser- 
pentin refroidi  par  un  courant  d'eau.  Les  formules  de  Regnault 
permettaient  de  déduire,  du  poids  de  l'eau  distillée  par  heure, 
le  nombre  de  calories  utilisées  par  l'appareil. 

«  Des  observations  aclinométriques,  faites  d'heure  en  heure, 
on  déduisait  le  nombre  de  calories  incidentes  pendant  chaque 
heure,  en  prenant  la  moyenne  de  l'actinomètre  au  commence- 
ment el  à  la  fin  de  chaque  heure. 

«  On  mesurait  en  môme  temps  la  température  de  l'air,  son 
état  hygrométrique,  et  la  chaleur  du  Soleil  qui  permettait  de 

1.  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1881,  t.  I. 
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calculer  l'épaisseur  atmosphérique  (raversée  au  moyen  de  la 
formule  de  Laplace. 

<  Le  nombre  des  calories  utilisées  et  celui  des  calories 
incidentes  étaient  exprimés  en  grandes  calories  (kilogramme- 
degré),  reçues  en  une  heure  sur  1",9  de  surface  normale  aux 
rayons  solaires;  leur  quotient  donnait  le  rendement  écono- 
mique de  l'appareil. 


Fig.  324.  —  Ulilisalion  mùcanique  de  b  cbïleur  du  Soleil.  Pompe  solaire  (sfslème  Hoachot- 
Pifre). 

<  Voici  les  principaux  résultats  obtenus  pendant  cent 
soixante- seize  journées,  qui  ont  donné  lieu  à  neuf  cent  trente 
observations,  durant  lesquelles  on  a  distillé  2725  litres  d'eau  : 

MOVEUKE   GtnÉRALE   DES  TALEOIIS   KESLUÉES  PENDAnT  L'AUNëS    1881,    ET  nAPPOETtES 
A    1    MËTBE  CL'BE   ET  A    1    LITRE. 


Chaleur  reçue  dîrectcmenl.  .  .  . 
Chaleur  utilisée  par  l'appaii^il. 
Moyenne  des  rendements  .  .  .  , 


filS.I 


«45,0      ('25  avril) 

547,5      (15  juin) 

0,854  (14  juin) 
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«  Le  rendement  n'est  pas  proportionnel  à  l'intensité  calo- 
rifique des  radiations  solaires,  et  ne  varie  presque  jamais  dans 
le  même  sens.  Les  radiations  ont  lieu,  en  elTet,  à  Montpellier, 
au  printemps,  époque  à  laquelle  Tair  est  à  son  maximum  de 
sécheresse  et  de  transparence  calorifique.  La  quantité  absolue 
de  chaleur  utilisée  dépend,  au  contraire,  essentiellement  de  la 
température  de  Tair  ;  plus  celle-ci  est  élevée,  c'est-à-dire  plus 
la  chute  de  température  est  faible,  moins  le  refroidissement  a 
d'influence,  et  plus  la  chaleur  utilisée  est  considérable.  Les 
rendements  maxima  correspondent  généralement  aux  minima 
d'intensité  des  radiations;  par  les  plus  fortes  intensités,  les 
radiations  obscures,  non  trânsmissibles  par  le  verre,  sont  arrê- 
tées par  le  manchon,  et  le  rendement  diminue,  quoique  la 
quantité  de  chaleur  utilisée  augmente.  L'inverse  a  lieu  lorsque 
les  radiations  incidentes  sont  très  affaiblies  par  leur  transmis- 
sion au  travers  d'une  atmosphère  douée  d'une  faible  transpa- 
rence calorifique,  qui  arrête  les  radiations  de  grandes  lon- 
gueurs d'onde,  et  transmet  celles  qui  ne  subissent  qu'une  bien 
faible  perle  dans  leur  passage  à  travers  le  manchon  qui  enve- 
loppe la  chaudière. 

€  Dans  nos  climats  tempérés,  le  Soleil  ne  brille  pas  d'une 
manière  assez  continue  pour  que  l'on  puisse  utiliser  pratique- 
ment ces  appareils.  Dans  des  climats  très  secs  et  chauds,  la 
possibilité  de  leur  utilisation  dépend  d'un  certain  nombre  de 
circonstances  que  nous  n'avons  pas  à  discuter  ici,  telles  que  la 
difficulté  plus  ou  moins  grande  de  s'y  procurer  du  combus- 
tible, le  prix  et  la  facilité  de  transport  des  appareils  solaires'.  » 

Bien  que  les  conclusions  numériques  de  ce  rapport  soient 
assez  notablement  moins  favorables  que  celles  qu'annonçait 
M.  Pifre,  on  voit  que  l'idée  d'utiliser  industriellement  la  cha- 
leur solaire,  étudiée  et  poursuivie  avec  tant  de  persévérance 
par  M.  Mouchot,  a  été  conduite  par  l'inventeur  des  récepteurs 
solaires  à  un  degré  de  réalisation  pratique  qui  permet  d'en- 

i .  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1883,  1. 1. 
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Irevoir  de  prochaines  et  sérieuses  applications.  Les  récepteurs 
solaires  de  M.  Mouchot,  ou  les  insolateurs  de  son  continuateur 
M.  Pifre,  construits  sous  des  dimensions  variées,  en  rapport 
avec  leurs  usages,  seront-ils  bientôt  en  usage  dans  les  pays 
brûlés  du  Soleil,  ici  servant  aux  usages  culinaires,  là  distil- 
lant et  fabricant  de  l'alcool  ou  des  parfums  sous  forme  d'alam- 
bics, ou  bien  puisant  l'eau  des  sources  sous  forme  de  pompes, 
convertissant  directement  en  force  la  chaleur  inépuisable  du 
grand  foyer  de  notre  monde?  Sans  partager  au  même  degré 
l'enthousiasme  des  inventeurs,  enthousiasme  si  naturel  et  si 
nécessaire  d'ailleurs  à  la  réussite  de  toutes  les  entreprises 
sortant  tant  soit  peu  des  ornières  battues,  nous  espérons 
qu'une  partie  au  moins  des  services  attendus  des  appareils 
solaires  sera  bientôt  réalisée. 
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